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SECTION I 


INTRODUCTION 


Section I 
Introduction 


1-1. GENERAL. 


1-2. This cataiog lists and illustrates all the procurable 
assemblies and parts for the Radar Computing-Tracking 
Group AN/GPA-23. The Radar Computing-Tracking Group 
AN/GPA-23 consists primarily of two sub-groups; the Power 
Distribution-Reference Signal Group OA-1045/GPA-23 (fig- 
ures 2 thru 53) and the Intercept Control Group OA-1044/ 
GPA-23 (figures 54 thru 180). In addition to these two sub- 
groups are other items needed to support the equipment (fig- 
ures 181 thru 211). This equipment is manufactured by the 
General Electric Company, Electronics Division, Syracuse, 
New York. 


1-3. EXPLANATION OF THE ILLUSTRATED 
PARTS BREAKDOWN. 


1-4. Group Assembly Parts List. 


1-5. The Group Assembly Parts List (Section II) lists the 
major units that comprise the Radar Computing-Tracking 
Group AN/GPA-23. Each major unit is broken down in order 
of disassembly into its assemblies, subassemblies, sub- 
subassemblies and detail parts. Each assembly listed is 
directly followed by its component parts properly indented 
to show their relationship to the assembly. 


1-6. The Group Assembly Parts List is not to be taken as 
authority for the procedure of assembly or disassembly. It 
is intended only for use in requisitioning, storing, issuing, 
and identifying parts and illustrating disassembly relation- 
ship. Overhaul or repair should be performed by author- 
ized personnel using applicable handbooks. 


1-7. Units Per Assembly Column. The number appearing 
in the "Units Per Assembly" column is the total quantity of 
the listed parts required in its immediate assembly. The 
total quantity of any item required per Radar Computing- 
Tracking Group AN/GPA-23 can be obtained by referring to 
Section III, ''Numerical Index." The letters ''Ref" indicate 
that the listing of the part or assembly is repeated here and 
that reference should be made to its previous listing in the 
catalog. 


1-8. Assembly Coding. When breakdowns of similar as- 
semblies used onthe same model are combined in the same 
listing, a letter code appears in the ''Usable on Code" col- 
umn. When the column is blank, the part is used on all as- 
semblies. This coding applies only to the list on which it 
appears and shows interchangeability only between the com- 
ponents of the listing. 


1-9. When an assembly has not been assigned a part num- 
ber, it is indicated as ''No Number" in the "Part Number" 
column. For these assemblies, the part numbers of the 
items comprising same are given parenthetically following 
the names listed in the ''Description" column. To replace 
such assemblies, order by nomenclature and description. 


1-10. SOURCE CODING - Source coding as applied to the 
numerical index has been assigned by Department repre- 
sentatives. 


SOURCE CODE DEFINITIONS — 


(a) CODE "P" - PARTS UNDER 
INVENTORY STOCK CONTROL 


(b) 


(c) 


(1) 


(2) 


CODE ''P'' is applied to parts which are pro- 
cured in view of relatively high usage. Code 
"P'' parts may be requisitioned and installed 
by any maintenance level, unless followed by 
the letter - ''O,'' which restricts requisition 
and replacement to Depot (O&R) level only. 
Restricted service manufacture is considered 
practicable but only after an attempt has been 
made to procure from Supply Sources. In lieu 
of Procurement of 'P'' Coded parts, the De- 
partment may designate a Depot (O&R) level 
activity to manufacture supply requirements 
for the Program. 


CODE ''P1'' is applied to parts whichare very 
difficult or uneconomical to manufacture. Ser- 
vice manufacture is considered impracticable. 
Code Pl parts may be requisitioned and instal- 
led by any maintenance level, unless followed 
by the letter - ''O'' which restricts requisition 
and replacement to Depot (O&R) level only. 


CODE "M'" MANUFACTURE, 
PARTS NOT PROCURED 


(1) 


(2) 


CODE "A" 


CODE '"'M"' is applied to parts whichare with- 
in the facilities of any activity to manufacture. 
Procurement and stocking are not justified in 
view of the relatively low usage or storage and 
installation factors of these parts. Needs are 
to be met by local manufacture as required. 


CODE ''M1"' is applied to parts which can be 
manufactured only by utilizing the facilities of 
the Depot (O&R) activity. Procurement and 
stocking of these parts are not justified in view 
of their relatively low usage and installation 
factors. The needs of all activities are to be 
met through salvage, or by Depot (O&R) level 
manufacture. 


ASSEMBLE - 


ASSEMBLY NOT PROCURED 


(1) 


(2) 


CODE ''A" is applied to assemblies made up 
of two or more units each of which carry in- 
dividual part numbers and description, and 
which may be assembled by any Maintenance 
level. 


CODE ''A1" is applied to assemblies made up 
of two or more parts each of which carry in- 
dividual part numbers and description, and 
which may be assembled only by activities 
having Depot (O&R) facilities. 
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(d) CODE "X'" PARTS CONSIDERED 
IMPRACTICABLE FOR MANUFACTURE 
OR PROCUREMENT 


(1) CODE 'X"' is applied to Main Structural Mem- 
bers or Similar parts which, if required, would 
suggest extensive aircraft or equipment recon- 
ditioning. The need of a part, or parts, coded 
''X'' (wing spar caps, center section structure) 
shouldnormally result in a recommendation to 
retire the aircraft or equipment from service. 


(2) CODE 'X1'' is applied to parts for which pro- 
curement of the next larger assembly is justi- 
fied; e.g., an integral detail part, such as 
welded segments, inseparable from its assem- 
bly; a part machined in a matched set; or a part 
of an assembly which, if required, would sug- 
gest extensive reconditioning of eachassembly. 


(3) CODE ''X2"' is applied to parts which are nei- 
ther procured nor stocked. Activities requir- 
ing such parts shall attempt to obtain from 
salvage; if not obtainable from salvage, such 
parts shall be requisitioned through normal 
supply channels with supporting justification. 


(e) CODE * PARTS NOT PROCURED, 
MANUFACTURED OR STOCKED 


(1) CODE * applies to installation drawings, dia- 
grams, instructions or field service drawings, 
basic drawing numbers which cannot be pro- 
cured or manufactured and obsolete parts. 


1-11. Electricalcomponents listed by military number will 
conform to the following government specifications: 


AN - MIL-C-5015 (Connector) 

cc = JAN-C-20 (Capacitor, fixed) 

CE = JAN-C-62 (Capacitor, dry electrolytic) 
CM - MIL-C-5 (Capacitor, fixed) 

CP - MIL-C-25 (Capacitor, fixed) 

CV = JAN-C-81 (Capacitor, variable) 
CW a MIL-C-3608 (Cap and chain) 

FO = MIL-F-15160 (Fuse, cartridge) 
JAN ~ MIL-E-1 (Tube, electron) 

JJ 2 JAN-J-641 (Jack, telephone) 

LH - MIL-L-3661 (Holder, lamp) 

MR . MIL-M-6 (Meter, electrical indicating) 
NS - JAN-1-8 (Insulator, stand-off) 

RA = JAN-R-19 (Resistor, variable) 

RB = MIL-R-93 (Resistor, fixed) 

RC = MIL-R-11 (Resistor, fixed) 

RG = JAN-C-17 (Cable, radio frequency) 
RN = MIL-R-10509 (Resistor, fixed) 

RP - MIL-R-22 (Resistor, variable) 

RU - JAN-R-184 (Resistor fixed) 

RV - JAN-R-94 (Resistor, variable) 
RW ~ MIL-R-26 (Resistor, fixed) 

SS = JAN-S-63 (Switch, sensitive) 

sT - JAN-S-23 (Switch, toggle) 

TS “ JAN-S-28 (Socket, electron tube) 
UG - MIL-C-71 (Connector) 

USAF - MIL-E-1 (Diode) 


1-12. OTHER PUBLICATIONS. 


1-13. The following is a list of parts catalogs and instruc- 
tion books for Radar Computing-Tracking Group AN/GPA-23: 
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Publication T.O. Number 
Handbook of Operating Instructions T.O. 31P1-2GPA23-1 
for Radar Computing-Tracking 

Group AN/GPA-23 


Handbook of Service Instructions T.O. 31P1-2GPA23-2 
for Radar Computing-Tracking 


Group AN/GPA-23 


Handbook of Overhaul Instructions T.O. 31P1-2GPA23-3 
for Radar Computing-Tracking 


Group AN/GPA-23 


T.O. 31P1-2GPA23-4 
(This Catalog) 


Illustrated Parts Breakdown for 
Radar Computing-Tracking Group 
AN/GPA-23 


Handbook of Installation Instruc- T.O. 31P1-2GPA23-5 
tions for Radar Computing- 


Tracking Group AN/GPA-23 
1-14. NUMERICAL INDEX. 


1-15. The Numerical Index (Section III) serves as an alpha- 
betical numerical list of the parts in the Group Assembly 
Parts List. It also serves as an index to the location of 
parts in the Group Assembly Parts List. 


1-16. REFERENCE DESIGNATION INDEX. 


1-17. The Reference Designation Index (Section IV) lists 
in order the reference designation alphabetically and 
numerically. 


1-18. STOCK NUMBERS. 


1-19. Stock Numbers for some parts will be found in the 
Numerical Index (Section III) and the Reference Designation 
Index (SectionIV). When a part does not have a Stock Num- 
ber listed, the Stock Number for this part may be found in 
USAF S-00-1 Master Index. 


1-20. HOW TO USE THE PARTS CATALOG. 


1-21. When the part number is known and it is desired to 
find the nomenclature or illustration, the number should be 
located in Section III, ''Numerical Index." In the numerical 
list, a figure and index number of the ''Group Assembly 
Parts List'' will be shown for the partnumber. By consult- 
ing the respective ''Group Assembly Parts List" or figure, 
the part can be located by reference to the index number. 


1-22. When the part number is not known and is required, 
the part can be found by locating, in the '' Table of Contents," 
the major unit of which the part is a component. Then by 
turning to the page number indicated for the major unit the 
figure illustrating the part will be seen. After locating the 
part on the illustration, its nomenclature and part number 
can be found by referring tothe index number inthe accom- 
panying list. 


1-23. When the reference symbol is known and the part 
number, description and illustration of the part is required, 
the symbol can be located in Section IV, ''Reference Desig- 
nation Index.'"' A figure and index number of the ''Group 
Assembly Parts List" is shown opposite the reference sym- 
bol. By turning to the figure and its accompanying parts 
list, the part can be located by the index number. 
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1-24. ORDERING VENDOR ITEMS. 


1-25. When the part number listed is not a General Electric 
or military part number, a code which denotes the vendor 
from whom the part can be procured is shown in parentheses 
following the description. When ordering a vendor's item 
that is covered by a General Electric Specification drawing, 
the description must include the General Electric drawing 
number as well as the vendor's part number. 


1-26. The following is a list of manufacturers, their codes 
and addresses as used in compiling this catalog: 


AAE Automatic Electric Co. 
1033 West Van Buren Street 
Chicago 7, Ml. 

AAEP Augat Brothers, Inc. 


Attleboro, Mass. 


AAGB Air Marine Motors, Inc. 
Seaford, L.I., N.Y. 


AHH Arrow Hart and Hegeman Electric Co. 
New York, New York 


ALL Allied Control Co., Inc. 
2 East End Avenue 
New York 21, New York 


AMA Air-Maze Corp. 
5210 Harvard Avenue 
Cleveland, Ohio 


AMP American Phenolic Corp. 
1830 South 54th Avenue 
Chicago, Il. 


ARP Aircraft Marine Products, Inc. 
Harrisburg 10, Pa. 


ATI Atlantic India Rubber Works, Inc. 
569 W. Polk Street 
Chicago, Il. 


AUO Audio Development Co. 
Minneapolis, Minn. 


BE Burndy Engineering Co., Inc. 
Norwalk 3, Conn. 


BHE Birtcher Corp. 
4371 Valley Boulevard 
North Los Angeles, Calif. 


BOT Boots Aircraft Nut Corp. 
New Canaan, Conn. 


BSS Billings & Spencer Co. 
45 Laurel Street 
Hartford 1, Conn. 


BUS Busmann Mfg. Corp, 
2534 West University Avenue 
St. Louis 7, Mo. 


BX Bendix Aviation Corp. 
New York, New York 


CGT Cambridge Thermonic Corp. 
445 Concord Avenue 
Cambridge, Mass. 


CIN 


CLA 


CLC 


CPH 


CTE 


CUT 


DLC 


EACG 


EBY 


ECP 


EN 


FAC 


FDR 


FILT 


FTC 


GAMA 


GE 


GEAM 


GEPD 


GMC 


GRPH 
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Cinch Mfg. Corp. 
1026 South Homan Avenue 
Chicago 24, Ill. 


C.P. Clare and Co. 
Chicago, M1. 


Camloc Fastener Corp. 
22 Spring Valley Road 
Paramus, N. J. 


Chicago Telephone Supply Co. 
Elkhart, Ind. 


Connecticut Telephone and Electric Corp. 
70 Britannia Street 
Meriden, Conn. 


Cutler-Hammer, Inc. 
411 North 12th Street 
Milwaukee 1, Wis. 


Dialight Corp. 
60 Steward Avenue 
Brooklyn 37, N.Y. 


Elcon Mfg. Co. 
Brooklyn, N.Y. 


Hugh H. Eby, Inc. 
4702 Stenton Avenue 
Philadelphia, Pa. 


Eclipse-Pioneer Div. 
Bendix Aviation Corp. 
Teterboro, N.J. 


Elastic Stop Nut Corp, of America 
2330 Vauxhall Road 
Union N. J. 


Fairchild Camera & Instrument Corp. 
Jamaica, N. Y. 


Federal Telephone and Radio Corp. 
100 Kingsland Road 
Clifton, N. J. 


Filtron Co., Inc. 
Flushing, N. Y. 


Freed Transformer Co. 
1736 Wierfield Street 
Brooklyn 27, N.Y. 


Garde Mfg. Co. 
Providence, R. I. 


General Electric Co. 
Lynn River Works 
Lynn, Mass. 


General Electric Co. 
Appliance and Merchandise Dept. 
Bridgeport, Conn. 


General Electric Co. 
Fort Wayne, Ind. 


Grimes Mfg. Co. 
Urbana, Ohio 


Grant Pully and Hardware Co. 


944 Long Beach Avenue 
Los Angeles 21, California 
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GUC 


GVCI 


KTA 


MAI 


MCS 


NAC 


OAK 


PCR 


PEF 
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Gudeman Co, 
Chicago, Il. 


G. V. Controls, Inc. 
East Orange, N.J. 


Harvey Hubbell, Inc. 
State Street and Bostick Avenue 
Bridgeport 2, Conn. 


Heinemann Electric Co. 
Trenton, N.J. 


Helipot Corp. 
916 Meridian Avenue 
South Pasadena Calibornia 


A.W. Haydon Co. 
Waterbury, Conn. 


Jones, Howard B., Co. 
1026 South Homan Avenue 
Chicago 24, Ill. 


E. F. Johnson Co. 
Waseca, Minn, 


Kurz-Kasch, Inc. 
1421 South Broadway 
Dayton, Ohio 


Ketay Mfg. Co. 
New York, New York 


Marion Electrical Instrument Co. 
Manchester, N. H. 


Minneapolis Honeywell Regulator Co. 
Micro Switch Division 

7 West Spring Street 

Freeport, Ill. 


Minneapolis Honeywell Regulator Co. 
Minneapolis, Minn. 


James Millen Mfg. Co., Inc. 
150 Exchange Street 
Malden, Mass. 


National Co. , Inc. 
Malden, Mass. 


Oak Mfg. Co. 
Chicago, Il. 


Phillips Control Corp. 
59 West Washington Street 
Joliet, I. 


Penn Electrical Co. 
Irwin, Pa. 


Penn Engineering and Mfg. , Corp. 
Doylestown, Pa. 


Prestole Corp. 
3119 Bellevue Avenue 
Toledo 6, Ohio 


ROTR 


SFM 


SGI 


SH 


SLED 


SNT 


SPR 


SUPE 


TBD 


TCIL 


UC 


UCI 


UNT 


WAL 


WAMN 


WE 


WIQ 


ZE 


Rotron Mfg. Co., Inc. 
7-9 Schoonmaker Lane 
Woodstock, N.Y. 


Standard Transformer Corp. 
Chicago, Ill. 


Sigma Instrument, Inc. 
40 Pearl Street 

South Braintree 
Boston 85, Mass. 


Shakeproof, Inc. 

Div. Dlinois Tool Works 
St. Charles Road 

Elgin, Dl. 


Sylvania Electric Products, Inc. 
Electronics Division 
Boston, Mass. 


Scintilla Magneto 
Div. Bendix Aviation Corp. 
Sidney, N.Y. 


Southern Electronics Corp. 
239 W. Orange Grove Avenue 
Burbank, Calif. 


Sprague Electric Co. 
North Adams, Mass. 


Superior Electric Co. 
100 Meadow Street 
Bristol, Conn. 


Tobe Deutschmann Corp. 
Canton, Mass. 


Transiciol Corp. 
New York, New York 


United-Carr Fastener Corp. 
Cambridge, Mass. 


Ucinite Co. , The 
459 Watertown Street 
Newtonville, Mass. 


United Transformer Co. 
New York, New York 


Ward Leonard Electric Co. 
31 South Street 
Mount Vernon, N.Y. 


Waters Mfg. Co. 
Waltham, Mass. 


Western Electric Co. 
New York, N.Y. 


Winchester Electronics Co. | 
15 Crescent Street y 
Glenbrook, Conn. 


Waldes Kohinoor, Inc. 
Long Island City, N. Y. 


Zierick Mfg Corp. 
New Rochelle, N.Y. 
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Figure 
Nos. 
Reference Signal Generator 2-54 
SG-144/GPA-23 
Intercept Control Console 55-112 
OA-1046/GPA-23 
Track Data Storer RO-34/GPA-23 113-136 
Computer-Tracker CP-285/GPA-23 137-185 
Radio Interference Filter F-305/GPA-23 186 
Power Distribution Panel SB-507/GPA-23 187 


Target Designation Switching Unit 
SA-455/GPA-23 

Computer Test Set TS-933/GPA-23 

Voltage Regulator CN-359/GPA-23 

Wind Data Distribution Group 
OA-1510/GPA-23 

Wind Data Control Distribution Group® 
C-2211/GPA-23 


Figure 1. Radar Computing-Tracking Group AN/GPA-23 
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188 
189-190 
191-193 
194-204 


205-208 
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Figure 2. Reference Signal Generator SG-144/GPA-23 
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FIGURE 


-15 
-16 


-19 


PART 


PL7302726G1 
7417711P1 
7417711P2 
7033249P1 
AN960C 10 
AN935-10 
AN345C 10 
P-4A 
PL7607353G1 


PL7302727G1 
PL7302728G1 


N24P21012 
AN935-416 
AN340C 416 
7015795P1 
AN340C 516 
AN936B516B 
PL7417395G3 
PL7417395G1 
PL7417395G2 
N21P21014C13 
AN960B416 
AN935-416 
AN340C 416 
7417447P1 
7417441P1 
N24P21008 
AN935-416 
PL7607952G2 


PL7607952G1 
AN520UB10R8 
AN960B10 
AN936B10B 
AN345C 10 
PL7607364G1 
N21P21009C13 
AN935-416 
AN960B416 
PL7605941G1 
PL7605939G1 
PL7605938G1 
PL7605942G1 


PL7607393G1 
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GROUP ASSEMBLY PARTS LIST 


DESCRIPTION 


BRACE, ‘LH 
BRACE, RH 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). . 
ENGH ELECALE ED Cue. oy) hide ol ca Nba Ua tal aig as } op nue Bhs 
UU TECALCORL) se ene. moa ea 


Oe Oly FO reek en eo. (ie e.' 6. Resi 'e: Ce aie ven reu ‘ees 0)" Bie 
ee) Fe vey ss) “ei @ a seer os hie. onle eg coy sete) 8: te’ “ede 


OO Si Ney oP ee 


CLEANER, Air (Spec dwg 7482902P10) (AMA). ....... 


©) 0 Oe eso 


CONTROL, Power supply C-1852/GPA-23 (See figure3 .. 
for breakdown) 

GENERATOR, Pulse sweep SG-141/GPA-23 (See ..... 
figure 4 for breakdown) 

GENERATOR, Electronic marker SG-145/GPA-23... . 
(See figure 29 for breakdown) 

BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 3/4 in (Att hy ite. 

WASHER (Att Pt). ee 

INUIT CATE Pt) cies) 8 


IAIN 1eoeebeltel” Gof Gaels Gedo NG oe foto 0 Oat. > ol ets fonkais 


NOTA Pt) dca... 
WASHER (Att Pt)... . 
3) 0/0) Of 


oe ee ey Ce ae te ee el cade aa 
oS leh Geog -sey 'e 
OPO er Ole Coe) Ol) Cie elke" bene 8 


evils Set veiw ie mua Oe emre™ ery tel; 0}, Ore 


IGANG Maer st Cente ool oul wissen Wea Meo Weel ome re ES om S™ 6 ahi Lis 
BOLT, Mach, hex hd, brs, Ca a. 1/4-20 by 1/8 in i iat Pt) 
WASHER (Att Pt) . : : 
WASHER (Att Pt) . leet Cac aes atee ede Michie. «vos. Ssheer 
INCA PL) Aru Gr ea> cusies Sour eats al tees erS les Ged ved Heh em. ou ods 
ANGLE ... SiNas tae aed 
AN GIS Rese hina) os, toi pon eetbceas le cecil 340) co kbelbceties 6 anne 
BOLT, Mach, hex hd, ‘CRES, 1/42 20 by 1/2 in (Att Pt) . Futis 
WASHER (Att BU VRN Ge atin ret reed VA nel inchdce Miata tae tells Oe a uewi ne 
PANEL, Power distribution SB-513/GPA-23 (See ..... 
figure 37 for breakdown) 
PANEL, Power distribution SB-512/GPA-23 (See 
figure 37 for breakdown) 
SCREW (Att Pt) 4 ae 
WASHER (Att Pt). ..... ; 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). .... 


Ge, KOO) Oune 


61.) C1 aye! “ioe FO she Lue: 


OL F920), (0, ) 00 


Sy yO). Vey (Or) el, ees Be fe.) Le!) 16. OP Ie y os eel eae me 26) 8 5168. Te: 
© 0 Get. oe e* Neke oe: 6s iq. te 
et sO Dey AO TOL eee tineh ie) h6) Vee 


eee T8108 ce 


PANEL, Target distribution SB- 514/GPA- 23 (See eee ei cehe 


figure 38 for breakdown) 
BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 9/16 in ee a 
WASHER (Att PL evi cakceceiins opie iain atte tou om tome 
WASHECRUUBTCUEU esc caiigirel eo lletieih wy lammonte er Mcel ce le lis. oe 
POWER SUPPLY PP-1433/GPA-23 (See figure 41... 
for breakdown) 
POWER SUPPLY PP-1434/GPA-23 (See figure 43 ..... 
for breakdown) 
POWER SUPPLY PP-1435/GPA-23 (See figure 45 ..... 
for breakdown) 
POWER SUPPLY PP-1436/GPA-23 (See figure 47 ..... 
for breakdown) 
POWER SUPPLY SUBASSEMBLY MX-1949/GPA-23 .... 
(See figure 49 for breakdown) 


02) Ou, “Ol fel eure! seen ey Len On 6) 8:1 Om Fe 


oe 8 © 16 \-¢ 


° ° ° ° 


oo 0) Vellle; ti 


© 5 8. Oxe wir pe 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


PART 


PER 
ASSY 


2-25 PL7605940G1 POWER SUPPLY PP-1437/GPA-23 (See figure 50 ...... i 
for breakdown) 
-26 PL7709385G1 POWER SUPPLY PP-1438/GPA-23 (See, .......+42-+24eees 1 
figure 52 for breakdown) 

N24P21012 BOLT, Mach, hex hd, CRES, me 20 Ph he in biel neh POL ED 42 
AN960B416 WASHER (Att Pt). SUE iis Pat hay Vicia te pa aR ga fan cometh) vcs) \ne id ay cee 42 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . oh OS ire Miesalner dees PROM ESTE GR fo sa) ky ithe te 42 
AN340C 416 NUT (Att Pt)... s) shy 1st oMePeMmae aS 42 

-27 PL7607994G1 PANEL, Connector (See figure 53 fon breakdown) 1 
AN520UB10R6 SCREW (Att Pt) 4 18 
AN935-10 WASHER (Att Pt) . +: \o: (Menthe mesauelal! «1k aju vents oipily buted | ete tor al elas pea natS A 18 

-28 CPO7SB6 BRACKE Ye iiitcaie:) 0. 6. bis ise, hee GeSREe Mavens adie ie Sulce sy” (60 Sib es Seen meta 12 
AN345C 10 NUT (Att Pt). . 12 
AN936B10B WASHER (Att Pt)... 12 

-29 CP70B1FF605K CAPACITOR, Fixed, 6 af 10% gay se lies Yay 's!, 188 210 ae 6 
-30 7417466P1 ANGLE .. ea, Celtete 1 
N21P21009C13 BOLT, Mach, hex hd, ‘brs, Ca pl, te 20 by 9/16 i in (at Pt) 6 
AN935-416 WASHER (Att Pt). ae 6 

-31 26-4200-32S CONNECTOR, Receptacle (Spec awe 760557602) (AMP) 2 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt) Aa arch 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 4 

-32 7417430P1 BRACKET. 2 es. 1 
N21P21012C13 BOLT, Mach, hex hd, ‘brs, Ca ot 1/4-2 20 by 3/4 in (att Pt). 2 
AN960B416 WASHER (Att Pt). ee c 2 
AN935-416 WASHER (Att ne 2 
AN340C 416 NUT (Att Pt) . bistus +. aC eRe s fess. 2 

-33 AN515PB6R4 SCREW... Ha mOCELIEY CHER 5," is Gy op aC MS Met RMP ER escorts ae ime |. 412 
-34 7771534P5 BOARD, Terminal aaiie Kier bey as ie. lee uae omireomas acy) Celaeted. dere Sclyi oer e tO steaks Liem 6 
-35 7771534P6 BOARD, MOTI ALA ec tg’ ak” fo get) ON os S20 ate RS 8 
-36 7771534P7 BOARD, Terminals oc. sh <) sus) wee ome ie hee cca cae 3) 
-37 7771534P3 BOARD  alerninali... ).) 30. nee 1 
AN515PB6R10 SCREW (Att Pt) Pp MIPS, 5) 5) phe Oates ak RP mR Poe TR 72 
AN935-6 WASHERICAttHet ie. sc” 3. 5 hic Anan SE AER ae Meee Noyory Me eG oe 72 

-38 PL7709471G1 PISA TE eae sune mete a le ree <1 (8s shy, CORRE LOMen Ss Wits ota} i! ell roulpey vic, ils aoa 1 
-39 PL7417471G1 PLAT RA Mites altel ss | 3.) ane RRO ng mn, ty 2k PRs ee 1 
AN515PB416R8 SCREW (Att Pt) . 24 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . 24 

-40 7417447P1 ANGIE ih Ro cl ied fe a ee Re oe ole es eae 1 
-41 7417464P2 PING RS ale geal |e vobsc ide, ae bel Re MER eet COASL 9. 1 cit Lar we ce 1 
N24P 21008 BOLT, Mach, how hd, ‘CRES, 1/4: 20 0 by Ve in (att PY). 24 
AN935-416 WASHER (Att tiie Suet ee ; of se) 8 e! fore 24 

-42 PL7417440G1 ANGLE ... enete, ~ a), 6 oche puns sept fo MMs IROMMS Eee cos!» 1l'c) \Nel tse Leelee mma 1 
-43 PL7417465G1 ANGUBS, 7 + 1 
N24P21009C13 BOLT, Mach, hex hd, Des! Ca Bl, 1/4-2 20 by 9/16 1 in (att Pt) 4 
AN935-416 WASHER (Att Pt). ‘ 4 

-44 7015677P1 BRAG KE psy retis jo! 6 te Se Ree MU EMME MISE eal crt. ee. ade 1a a rr 2 
AN520UB10R8 SCREW (ATED ee ee a te ace tO ha 4 
AN936B10B WASHER (Att Pt)... Suen Mee eM ERT ores thonrte 4 

-45 7015677P2 BRAC Ee re ky ia ail ice) oc. 9.9 3.6 4s ie a eR cas 2 
AN520UB10R8 SCRE WACAU Pei. cs [eel oe cy Mt Reet ti, rg gi am ea 4 
AN936B10B WASHE RAtEDO Mt. |. hid o, Soh eames PEND EAL e Sey i 4 
AN345C10 NUT (Att Pt) . Seca’ y See PERRO ats S Sg a. ).g/) 5 ae es 4 

-46 7419279P1 COVER, Recess ye ss iiis 5 oe) Sees Hh Oita AORRME RS ihn). 1 
-47 PL7712516G1 PU AE el opie ds oo) 3 ota ng Ae ee RIC oo To a cake hc a 1 
AN515B8-6 SCRE Wi(AteP ty) et P's a akad eet ee ogg cgi 4 
AN936A8B WASHER (ACG IPO etal 2 ane eat RO! aM lt of i 4 

-48 CPOT7SB6 BRACKET Mics) te cel an Neem ace etres. ve 2 
AN345C 10 NUT (Att Pt) . SWS cu hfoih tela CRE aa on < 2 
AN935-10 WASHER (Att Pt) . tes 2 

-49 CP70B1FF605K CAPACITOR, Fixed, 6 af +£10%. 1 
-50 50652 PLUG, Button (Spec dwg 7100948P13) (uc) 1 
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FIGURE Gi DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND i PER on 
x NO. 
oe. 1 2 3 4 5 6 1 ASSY CODE 


2-51 2R53P5 f ESTE LAGE 1 (ed TA Gh ice A a A EC a id 1 AN 1 
-52 7035777P1 SU Ue ats MOMs ge aks gna 5s yas So: “ok al ap et eabee nae eres, ey 01 oon ete | 
AN515B10-7 P GE LON TONG 0 21 1 ene A nr ge ARE TE 5.0 ve ee a 2 
AN935-10 5 NODS SSED “VOCUS 27a), UE ie an Ae ata Ome! Seo 9 7h 0 Fan 2 
AN345C 10 : PIU ATEMOL) 2 eM wes el ie sis. 6) ss, be oe RT chs gt ca 2 

-53 7133855P161 A STUDIES ee ycRet Veh EAB caries le Pietiye «oslo slihe leet cleat emma atta ote ennn 1 
-54 ##AN960B516 SEMMRU SER TCE DE) AER aE UE 5 15! ss latieue olty Mee teee dieu (eo elel ae 1 
-55 AN936B516B : ert MC ATOCE Cel ti ct eee EE es. sl or ig up ee UR eg Pies fete 3 
-56 AN340B516 : PERU TCOE NES 0st OL bE nce ak CA vor te ck oe 6. law be Ree eee nce sete: wp ve 3 
-57 7419273P1 x GEEANNEM eager bit chucea ee Gk ot lsk ch. ch adn aule. <o,\ oe. okueWienmoumep ites Wewaes'on--6 1 
AN520UB10R6 : ESS No het 22 8 i I So Ge SA les 9 Sn Gh Sa SRE, BPN Ae. VON <a cena 8 
AN936B10B : WAS TEGEECALE WU). buchout SR cP ih alah. ot ak! ay au ah, SBC 6) o) & SRN a 2 8 

-58 7010900P4 ANIMATE RE Mer ole bp se serra Ke? iol Act el vich Jo a) ct 0 ay) ew nea ae 2 
-59 70058 73P23 ‘ GAtIeen it os DOMINIC GB TSO at elas. ah lar WE 8. ool 'w Ces elute. aye 4 
-60 7005873P23 ‘ GASKET, SINS DML a | dial, Sli aki i WIIG Ok ORS a a = age eR, orl 4 
-61 AO-4345 : FAN, Centrifugal, Model ARFPN, Type AD-4504CW, Series 280JS,... 1 

FRAME LAIT (Spec dwg 7708770P2) (ROTR) (See figure 54 
for breakdown) 

N24P24010 . BOLT, Mach, hex hd, CRES, 3/8-24 by 5/8 in(Att Pt) ........ 4 
AN935-616 4 Ree, LACE CPE ena. Perth eeu ME cl Dah Sapa a 8 See! ae Vale eye 4 
AN960B616 E Peo CAte DEY Cu WON, Wineee Sa ee PE eg le Gk ole. ee a ee é 

-62 PL7710513G1 . SUPPORD Rein coh a: roWesdbehCel, ORs. “oma oME ee Aare rien hay. 6 tis: seh bv eatgiretars 1 
-63 7416596P1 # CISAINED met ith leis: Fs batch eric Pict N «(eA MaeP AMCGR RLS se ie! oc swe ae vs, a seme 1 
AN74A-3 : ROU aNCAtt Pt) See, be Ne Fg oa ee od tee aN tate) 2 ba see be 6 
AN935-416 4 avotie (ALL Pt i, cared Seat fis, eRe o's ota Miko: eis ch. 5 we 6 atts 6 
AN960B416 : OER CALC IPL) critur Water cs. al Sata Sveti EDS ap ete Nel Mh ie ells «wees 6 

-64 7010900P5 ; CIMA NE RV ALTe 1a tue oot cute cou takce ch cra MeeMo sais] (sbhei lls cies 6. os) lusts 1 
-65 1822 2 PA AGPeINCARGCSCENt(GE)a Wa wes! Men ek Wi oko Oe cde ib cle <0 stele 2 
-66 LH60BR4 C HOLDER Lamp. ome isis ts MCE tee eter MM, vero. ohio TAs) 6) 6 on shucks 2 
-67 7472306P1 : eGLEAT, ee eteh See bekt Ci Pie ee i a hy eke et 4 
N117P13005C13 5, SCREW, Thread cutting, Gr32) Dy-0/ 16 TRLCALL Pires alee entices 5s 4 
AN936A6B ‘ WASHER CALEEPL) io iccnt goss TOR IaD Ake TRONS AEE GS. KON GMEV aR: pie! Seti 4, 

-68 PL7043167G4 ‘ BOOKSASSE: MBL rane teemicth cure Meus hotel sits Ios os tone shiremest. of ol ais 1 
-69 7043166P1 EB ERAREGE on gl 6 eh ahs ec ohaadle |e brat ots Vis bey’ ss Seales. pte: wanes 2 
N107P15006C13 - evOCREW.. Thread cutting, 6-32 by 3/8 in (Att Pt)!. 24. c. 3 bo8 3 8 3s 4 

-70 NP193790 SPN DASE ToiWie co 8 es eee eS acs a OMAR ea ss. 6 a US ne een wre : 1 
-71 NP192610 PE NAWUIOEDA Lore ,t 59 sik, cote eee heh sts NSC e ioe vere relitle (6 eye cake. cob stakes 1 
-72 NP193665 5 INVAUVEBS DTA TB tarcan ericshaieia sPiereun calomel cat oun SUiSaReIeE oF oe Sisoey el ene veuwoL meme 2 
7480994P103 ‘ BEY hile CAtte Pt) Lik i rir, CAE AONE stele xt s. foo! ss (ooo Mh oe ae uel avis 16 

-73 7302726P89 . PADS RUDDC Ta cetsica site Seek MMer ReMLew es verre, sie). se) 6 Led oOo telma le akonne te 2 
PL7607015G1 . CABINET, Electrical equipment CY-1906/GPA-23 .........-. 1 

-74 NP192603A MTR N AINE P IGA T Bc Per aie ek nice, Ueki aes ge, 45°16, 6 Sh « olen tee wens pra” 1 
N117P9004C13 . . SCREW, Thread cutting, No. 4-40 by 1/4in (Att Pt). ....... 4 

-75 7607015P2 Se NEVO OWN 2) ON CORN AA RARER, Gaul ea ae a oS oy ter a 1 
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28 
Figure 3. Power Supply Control C-1852/GPA-23 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER On 
INDEX No, ASSY CODE 
No. 1 2 3 4 5 6 ii 
CES DL TI EID TEEN BN VE DIG LEL ED TLL LTO TEED BETES SSDI TEL, TD OT TS MEALS ETD AE LEE ST GE CCE TL OSS EI AS ERTS LTTE BT ET SE IE a TE I TTT IT ELLIE TRESS 
3- PL7607353G1 CONTROL, Power supply C-1852/GPA-23 (See ......... Sap su sek s Ref 
figure 2-& for next higher assembly)... |. .:).. 00 ie ee eee 
-1 7709456P1 A BINGE, @ onde iifwh ces ick “6. «N's nek omaha BS ig tk | SCs eea ti chee Ae aan ed 9 1 
N24P21010 H BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 op 5/8 | in (Att Pt) a Creda Seek es be dele 3 
AN365-420C ANE (Att PU a iia a 0 ea ee abate 16,2 ss 0 4 ok le 82 3 
-2 RB15BE11002D ‘ RESISTOR, Fixed, 0.11 meg “40. 05% . Si set sie: ia) S63 gale MRR Saar WE) c.g 2 y 
-3 RB15BE16002D - RESISTOR, ; Pixed,.0.16 meg20,05%... 0... 0. See ietes Gunes 1 
-4 7874555P10 . WASHER, Fibre epicatel's! atee RMemnT oN ble ete i/a ¢. 6) Yo Areata aa anon ae a sg 6 
AN515PB6R16 i SCREW, (Atl PO) eccc ic. Waeemnne note pene. cc se Sea ere ed he, 3 
AN960B6 ¢ WASHER (AtOPt) 5-2 02% Frcs ee v6 ns! sh icll oe eR ROO OL G 3 
AN935B6 oe ie WAS RU CATED D)iceet teeter dhe ee it ot aay ame mie a ie) a dicel..e%) arule 3 
AN340B6 oe NUE WAGE Deas ga Se aera see) tae! de i) Carer Talal a fa. 3 
-5 RT7/8-21-10F é RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P6) (WAMN) ..... no cote ae 2 
-6 RT7/8-21-10G 3 RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P7) (WAMN) ......... 3 
7039589P1 . NUTT CARE Pipers ena Go Gt Ee MAC Lh 50 5 
-7 RB16BE26802D s,. RESISTOR, Fixed, 0, 268’ meg. +0/05%.. cos Weer trcs wes ire et ee 1 
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(RSF TO BLY EE SIT EAS SOS TDN SES TET ET ED DT EE EO DE TSE EET ESE SS LD EE RE, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 


ASSY 


CODE 


q 3-8 7874555P10 WASHER, Fibre .. . ‘ 2 
» AN515PB6R18 SCREW (Att Pt) .. 1 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . 1 
AN935B6 WASHER (Att Pt) . 1 

- AN340B6 NUT (Att Pt) . ORD A ek gol ae 1 
-9 RB18BE37502D RESISTOR, Fixed, 0.375 meg +0.05% .. 3 
-10 RB18BE35002D RESISTOR, Fixed, 0.35 meg +0.05% .. . 2 
-11 7874555P10 WASHER Fibre 374 6 8 Se Se 10 
AN515PB6R28 SCREW (Att Pt) .. 5 
AN960B6 WASHER (Att Pt). . 5 5 
AN935B6 WASHER (Att Pt). . é 5 
AN340B6 NUT (Att Pt). 5 

-12 7878455P1 TERMINAL ty Meret At 1 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt) 4 1 
AN935B6 WASHER (Att Pt) . ees 1 
AN340B6 ND TaCAte Pt) es sss Rare ‘ 1 

-13 RB16BE24402B RESISTOR, Fixed, 0. 244 meg £0. 1% ee be 2 
-14 RB16BE26002B RESISTOR, Fixed, 0.26 meg +0.1% . : 1 
-15 RB16BE19602B RESISTOR, Fixed, 0.196 meg +0. 1% . : 1 
-16 7874555P10 WASHER eriDre: oo. 6h See te 8 
AN515PB6R18 SCREW (Att Pt) .. 4 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . 4 
AN935B6 WASHER (Att he F 4 
AN340B6 NUT (Att Pt) . Care 4 

-17 ST52K SWITCH. . Reatard sy Litto ti os 1 
-18 RB15BE16002B RESISTOR, Fixed, 0.16 meg +0. 1% 1 
-19 RB15BE56001B RESISTOR, Fixed, 0.56 meg +0.1% 1 
~ -20 RB15BE14002B RESISTOR, Fixed, 0.14 meg +0.1% ..... 1 
-21 7874555P10 WASHER, Fibre . 5s Peg w aot ee 5 6 
9 AN515PB6R16 SCREW (AtE PUN TS see sale. aia & ‘ 3 
AN960B6 WASHER (Att Pt). . sens 3 
AN935B6 WASHER (Att Pt). . : epic 3 
AN340B6 NUT (Att Pt). . 5 . 6 3 

-22 7709209P1 METER... . wks ieee 1 
AN515PB6R10 SCREW (Att Pt) ‘ b ; 3 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . Somes 6 3 
AN340B6 NUT (Att Pt). Phat 3 3 

-23 4002-10W STUD, Turn button fastener (Spec dwe 7405100P59) (CLO). . . 2 
-24 R4G RING, Snap (Spec dwg 7013755P1) (CLC) . . iret : 2 
-25 4002-0 GROMMET (Spec dwg 7017584P2) (CLC) .........04.% ' 2 
-26 118930-C CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P3) (UCT yeas ¢ 1 
-27 118930-B CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg di ea: sii 1 
-28 RN70B5623F RESISTOR, Fixed, 0.562 meg+1%..... ASAE AY Gel oe ae 1 
-29 7411355P4 SWITCH... Seats 1 
1922-01 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 | in. Mein qeeth (st) (at Pd 1 

-30 JAN1N198 DIODE, Germanium ae F : i Fay Ae heats 2 
-31 RC 20GF102J i RESISTOR, Fixed, 1000 ohms 45% . aie deca aih « Petes Mie shel tuk NU toga presto dene 1 
-32 780 : TERMINAL, Standoff pees ae eo cae (Wid) AAT a ee 4 
AN515PB6R5 SCREW (Att PU ese! tao es ; 5 OIG SR Zone Cie 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt). . 4 Bate Geo. Gu. oO yo Ch) Lee ee 4 

-33 RN70B4993F RESISTOR, Fixed, 0. 499 meg g alt . dhl AeetcaR aE ee itehtiay cart ante 1 
-34 7886574P2 KNOB... ; Ce ty al ape Reuees it oa eae oes 1 
7415929P23 SCREW, Set (Att Pt) sinuses taggin tartar ofalh Sache pra sala a paue A 2 

-35 F03G1R00B ‘ FUSE, Cartridge . Li Tee Nmn ee AD pt ats MRM cRiee mneD Wore oye Uiolthe. a a eae 3 
-36 F03GR750B ; POUSEING Avtridee ish le se ooh ok Siete ena es tal wll sella ellis) a os 8 bs 6 
-37 F03GR375B - PUSH AC ATtridge 06 Se) she et nel nt ial oy ol teat ee ‘ subst deeds 9 
-38 F03GR250B FUSE, Cartridge. . . 2 EERE noe es ee se Ce 3 
-39 HKL HOLDER, Fuse (Spec dwg 7032312P1) (BUS). ER Seed er ae 21 
-40 68958-F4C SWITCH, Rotary (Spec dwg 7706298P4) (OAK) . PTR nk sto ya ket ato 1 
1920-2 ; WASHER, Lock, brs, re in, int teeth noe ae ev jt gts 1 

-4l NP192636B : NAMEPLATE Siiiedive 4 He ek ees 1 
AN515PB4R5 : SCREWECATESR Eps. ks ie: rol Memeo wade cece ota Re Eh come 6) Dat els: = 4 
AN936B4B WASHER CALL) 4-5.) h. ain We Qala Ms Vobeawe Means 8a) ss . 4 
AN340B4 INT RCATIORL)goi-cs > oi <a 4:5, bea ctaud 6 halk alates aay eee hte s,s 4 

-42 PL7607029G1 CHASSIS. . . Hie Ine then 4 1 
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Figure 4. Pulse-sweep Generator SG-141/GPA-23 


FIGURE DESCRIPTION 


peas PART panel Met 
INDEX NO. ASSY CODE 
NO. LoW Wee 8 ede as ONG a 7 
4- PL7302727G1 GENERATOR, Pulse-sweep SG-141/GPA-23 (See figure 2-9 ....... Ref 
for next higher assembly) 
-1 AN515PB6R4 : SCREW! ny v.28 G., A) bkel doivis Rea ReMOMe Tce 5 ONG Scum 164 
-2 7771534P6 ; BOARD? Terminal \.) 7 )2\),. 951. semi see Lit Sain) Grae res 3 . 
-3 7771534P3 ».* “BOARD, Terminal). 3.2 gti} cae ek). Cee cr 2 
-4 7771534P4 : BOARD; Terminalt.) 20 otlemare ast. ac AO erent of 3 
-5 7771534P5 ; BOARD;: Terminal oc'' 0, Gui). stants ) oy SR ee ee hee ‘ 1 : 
AN515PB6R12 ; SCREW (APO ocsk ah Oe ese es ly, Ee ot 36 
AN936B6B ‘ WASHER (At Dre ccs siamese: eae 5 Acayy ete a OCuN CREM? UREY 36 
AN340B6 , NUT (Ate Pt) o's a5 So cig ats Skeet OS Fe eee ne) a Jer aed 36 
-6 AN515PB8R8 : BOR Were s ei let et cele wreullen, aoe, ge Sue be) Qe tienen et yi ec. Snias 6 
-7 AN936B6B i WASH IER 7) o. oi(tsag © vipia’s A oe Ges #108 mies comes Ade ae Re ah, ee 12 
-8 AN340B8 sa NU eget nae se ceecne cane its os «. «Wipe oieia as Subs, So RROMMOUN ML enidich ss) oc, </. cee 12 
-9 PL7709408G1 4 CHASSIS, Magnetic variation (See figure 5 for breakdown) ...... i 
-10 PL7709422G1 é CHASSIS, Resolver driver (See figure 10 for breakdown) ....... 1 
-11 PL7709423G1 . CHASSIS, 0° Reference trigger (See figure 12 for breakdown). .... 1 
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PART 


PL7709414G1 
PL7709415G1 
PL7709584G1 
PL7417434G1 
PL7709435G1 
AN515PB8R10 
AN515PB8R12 
AN960B8 
AN936 B&B 
AN340B8 
PL7709045G1 
PL7418527G1 
PL7709582G1 
PL7709324G1 
7135276 P22 
7035898P1 
7135118P1 
AND515PB8R6 
AN960B8 
AN936B8B 
54A17403 
AN500B6-10 
AN960B6 
AN365-632C 
7709436 P1 
7709491 P1 
7709467P1 
AN515PB8R10 
AN936B8B 
AN340B8 
4002-11 
4002-0 

R4G 
7038617P1 
7002869P3 


AN515PB416R10 


AN935C 416 
7709456 P8 


~N24P21012 


N24P21010 
AN365-420C 
NP192636C 
AN515PB4R7 
AN936B4B 
AN340B4 
PL7302733G1 


PL7709408G1 
PL7709022G1 
PL7709317G1 
PL7709319G1 
PL7708772G1 
7030358P1 
AN515PB8R7 
AN935-8 
AN960B8 
7417163P3 
591G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
CM35C 103K 


DESCRIPTION 


CHASSIS, 270° Demodulator pulse (See figure 15 for breakdown) 
CHASSIS, 90° Demodulator pulse (See figure 17 for breakdown) . 

PULSE GENERATOR, Time division (See figure 18 for breakdown). 
CHASSIS, Magnetic variation resolver (See figure 21 for breakdown) . ur 


CHASSIS, Antenna servo (See figure 22 for begat 
SCREW (Att Pt). 
SCREW (Att Pt) a ithe: ctohhteae coe ts 
WASHER (Att Pt). .... 
WASHER (Att Pt) . FEIN A ANS 
NUT (Att Pt) . : 
GENERATOR, Sweep (See figure 25 for breakdown). 
DEMODULATOR (See figure 26 for breakdown) . 
AMPLIFIER, Servo (See figure 27 for breakdown) . 


o Bee Soe em tele 0) 26) ie Te Teh Se 


SC Oh Ol ter ceden con he 


OF SOs 6211 oe) siete: Mire 


° ° ° ° 


GATE CONTROL, Automatic (See figure 28 for breakdown) . 


SPACER. 
SPACER. 
PVEEUNTUN AIGA fat teeta So viiss. ce eh Ses | eis 
BGHEWACALE Pt), oO sacektoetthe ea 
WASHER (Att Pt)... .. ; 
WASHER (Att Pt) . 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg atta (CN) 
SCREW (Att Pt) . . 

WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). . 
CHASSIS . 


oR 108 Ken Fory nem le. 
eo Be Veneje:  # 


Crm OMe OD. 10h Sete. 0.) eu ee Oh ule: eles 6 ce), Bon mel pcemh. 6 


OF iS OR, O8 Fe ies) 501 Ae ete! bho.) ae 
Sen tem el ye se) a lew Terale be Sete me 
a! Ve he ater re,” Fe 
. ° ° . 
oeume: 6 nese ie te 6 sce 


CASSIS T erage, no) oe str mn Fi cod Fhe ss 
SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 


ene Bem er el Sot Me; 


Oe Pie 0 50, 


CH t Se nat tame hase 


85 Ke. 1@ Peay) ie 


STUD, Turnbutton festener. (Spec awe 740510010) St ; 


GROMMET (Spec dwg 7017584P2) (CLC). 
RING, Snap (Spec dwg Es TeOk) a 
HANDLE. : 

HUB: 7% 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
HINGE . he 
BOLT, Mach, “hex ‘hd, CRES 1/4- 20 ‘by 3/4 in 1 (Att Pt). 
BOLT, Mach, hex hd, CRES Cy 20 by 5/8 in ioe ae 
NUT (Att Pt) . ape tak Sh 
NAMEPLATE . 
SCREW (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT, Hex (Att Pt). 
FRAME . 


eo 0 fe) he: Keats 


Se 58). “ey ees) Ce 


eS) ye POSER 


Ome er Vel seus ie. 6, 48, 6 Oy, @ 8 


he es te: (Oe) ge 


Oe. oe ae 


os) es Meh Ko 6! Ce 


Oly, LOpeKee Olney. 0) les. .e- He: ~ 0, hy. 


om 0) oe Be ee er 6 


° . . 


‘est Xe 6" onpe. ‘e) 0 


@ wh te) eff e 


om We ec Vien. Ce 


a 582) 6) ren re 


e ee et Ce 


CHASSIS, Magnetic variation (See figure 4-9 for next higher “Seanad ee 


GENERATOR, Pulse (See figure 6 for breakdown) . 


REFERENCE, Trigger pick-off (See figure 7 for breakdown) 


AMPLIFIER, ‘Limiter (See figure 8 for breakdown) . . 


° ° e ° 


COMPUTER CHASSIS, Summer (See figure 9 for bre eco! 


SPACER. 3) 2°... 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
CAPACITOR, Fixed, 1972 uuf +0. 05%. . 
SOCKET, Adapter (Spec dwg Sa ate (cry) 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt ). 
WASHER (Att Pt) . 
NUTALE DE ink a Ys: 
CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf £10% . 


O65 he: oe) fen) Le eileen. e Peer rel Je 


©. We}. el pel) Aerrs bie ative 


Oo 8h, eer! Berea eis Jey ciel) o) eee or Ls Oe) os 


. . . ° 


CaN Poet Serty( bar } 


Cl et ro Xn Ye 


. ° . ° 


° . . ° 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


pt 
KeNOPheK RPOKHENNNH DA OD 


B 


On 
CcCoDE 
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T.O. 


31P1-2GPA23-4 


FIGURE 


PART 


RC 20GF 2213 
RB17BE14272B 
RB17BE20182B 
AN515PB6R24 
7874555P10 
AN960B6 
AN935B6 
AN340B6 
7417163P4 
PL7709420G1 


Figure 5. Magnetic Variation Chassis 


DESCRIPTION 


RESISTOR, | Fixed, 220 ohms 45% 01 «+ covssypsreie emma ene bales 
RESISTOR; . Fixed,.'142700 ohms +0,1% |: wu.) cc, seuie pete es we 
RESISTOR, Fixed, 201800 ohms 0.1% ... . 5 5. 2 ee ee es ow 


SCREW (Att Pt). . 


Oo 0 “ley OF 0 es OX Or 1 8s 0 Om. (Op heie (Oe Ome 10 1@ 8!) 8) eae ale 


WASHER, Fibre (Aft Pl) c's) 40. s,s cecenemineee 


WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt)... 
CAPACITOR, Fixed 
BOARD, Component 


@p dies “65 6. O58 8 Ou 0) SO Oh om ommee ee se!” *e 
Clee re ee oP ee Me eee eT a oie eet ee fee Met ea gt 
O70 pete)» 0 f16 


19788 uu 4.0.50. ee eae 


UNITS USABLE 
PER 
ASSY 


RBRNONMNNNE Ee 


G 
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Figure 6. Pulse Generator 


FIGURE 


PART 


PL7709022G1 


JAN5687 
7707738P8 
53K17726 
53D16450 
CP09A1KE104K 
RC 20GF331J 
CM20C151J 

RC 20GF680J 


DESCRIPTION UNITS USABLE 


PER On 
ASSY CODE 


GENERATOR, Pulse (See figures 5-1, 18-lfor .........6+-2.ee-. Ref 


next higher assemblies) 
TUBE Electron. 757s) veces te 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). . .....-. ee eee 


CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10% 
. RESISTOR, Fixed, 330 ohms +5% 
. CAPACITOR, Fixed, 150 uuf +5% 
RESISTOR, Fixed, 68 ohms +5% 


nt ee IRON Vea em PN i DT Vet See ee OR ae, ei uy Sea ee, rae.) 


Cpe oa ee erie lat oe te. ie Nel ek) Be. eee 


GE eye Coe, See ek en eS ee 8. el ore: com 


6) Lee. Oe Or ear 8 a Ope le. (Oe. Fe Ue ey ee) eee 


ph ek ep opt pt pt 


CLO Fale Vie ye. © ek Wy 8 NO ea nen 8 Ve eyes 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


AND PART PER On 


ASSY 


6-9 PL7416519G2 BOARD) Component) fio cy.) 8-1 tere PE PERE yi? nO Ore Gs GO Oe sues 1 
-10 AN515PB8R7 SCREW CAC Rts. a kay oe tes tals Sin bY. annals eae meanes Se oie ler sce 2 
-11 AN936B8B WASHER: (AttPt) 5°) 0's. 4) a ee ee oe, tee ey ie Lee eta ita? Laue 2 
-12 N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd ee No. 8 narrow fe ES saree Saha ea ek 2 
-13 7878455P2 TERMINAL aes : Piers eein 8 Rlnentan te eden 1, 
AN515PB4R4 SCREW (Att Pt). 3) rec voi, “oh cata te Melos teieecns Whe” ePtvety coMal otis nts Mas mMSMY cy CHT 1 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . Seciareni suis” ours SLO. Cate SRM hi 5:05 Gl igs ae ik 
-14 7030360P1 HANDBE | cco. Ren Bee Hs hfe eae rie RMP MS i Aa Ne ey sce gar 1 
-15 7135278P23 SPACER ducncteniblencait's. 0 6 Sig's MemeGen, gs Ole slater ems i ee 2 
-16 7030371P1 STUD (Att-Pt)” ou te. wits fe eee a | lt anal tk ae racy ta ae RG 1 
-17 7030371P2 STUD:(AtE Pt) Gs eee BEN Oibcioe ts 5. OL AMO eee Drs a MONE oO 8G 5 s 1 
-18 7416521P3 0 SPIATEY & <5 o) feasts pei Fac nee Ge Ones : 1 
-19 7044651P1 »* pe SPACER. sae oa Ears eee ee ea thee : 1 
7030359P1 SCREW, Captive (Att Pt) oy Sie. elite Sete PeMAL eyes ies a Smsdts ; 1 
AN935B8 WASHER (Att Pt) . Meee Mee oO OO, «nme teh AES 86. 8 1 
-20 7030268P1 ADAPTER, Test point coe. SH opt ns toccolecgeie is’ oS Mepetile Nek Cae cae 2 
-21 CP09A1KC104K CAPACITOR, Fixed, 0. 1 uf 410%. 3: Aineatea al weer pacts, da eo 1 
-22 RC 20GF104J RESISTOR, Fixed, 0. Lmeg 25%" sae en ee AO A Re aes 1 
-23 RC 20GF 2233 RESISTOR, Fixed,. 22000 ohms's5%.!  f BY ee. ow, OO a ee 1 
-24 RC 20GF 1023 RESISTOR,’ Fixed, 1000ohms 45%: -tiega sea css ke nite | wae Dt 
-25 RC 20GF474J RESISTOR, Fixed; 0.4 meg 25% -\.-2 eee. sae gen ee sb an oe ate 1 
-26 CM35C 103K CAPACITOR; #Fixed; (10000 uuf 410% % San. re... OR a IG. oie ee 1 
-27 RC 20GF683J RESISTOR) Fixed; 68000-ohins +5%. Sei eces ss eee Me ee 1 
-28 RC 20GF331J RESISTOR, « Fized;)/390°ohms'4:5%. |< Paeae et sueiag! sts) eee eee 1 
-29 PL7416520G3 BOARD ACOMpONEREY Mose 8 ce 3 a eal alle een ee wa hrs — Seem eE : 1 
7- PL7709317G1 REFERENCE, Trigger ie -off oO gr 5-2 for next Sea ager Ba Ref 
-1 JANI2ATTWA a wEUBE: Electron Lee tae Mes Bie Bebe. te. es $ eet 1 
-2 JAN5687 TUBE eh lectroniieacadsscc cs ss") so jeer naeane mh cory sleek ou eas. cones c 1 
-3 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwe 1406474P2) (CIN) 2 Mas eae ee ee 2 
-4 7707738P8 TRANSFORMER, Pulse: Ne oO 6.4 eke te oo! sah cae) eee 1 
-5 53D16450 A SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (GIN) 25.2 ote ee eee os 1 
-6 CPO9A1KE104K , CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10% .. Sop aribeee ts: Calva ce f ebtomacel vee hetiee mae 1 
-7 RC 20GF680J . RESISTOR, Fixed, 68 ohms 25%) us scaeawe bere 6: 6s opel tap fowr toy ie Sais 1 
-8 RC 20GF331J RESISTOR, Fixed, 330 Ohi 45% a. eo ee eee ee es oe. ee l 
-9 RC 20GF223J RESISTOR, Fixed; 22000 ohms +5% ce) s¥a0 Sus. ee ea eee 1 
-10 CP09A1KB104K CAPACITOR, Fixed, 0. Leuf 210Q tne eles cs’ a), oe cen 1 
-11 PL7416523G9 BOARD, Component ...... Be a OLA Re Me eto. bit 1 
-12 AN515PB8R6 1 ASC REW: (ATE Pty cs ea Sig eee enereenre : 2 
-13 AN936B8B . WASHER (Att Pt) . dans oto 20) gp Lc ne nenon preg salle oases 2 
-14 N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Ca No. 8 nserow ay fae ote erage a 2 
-15 7878455P2 y TERMINAL ene , «eke : ; sc! an coalevs egaCo eae 1 
AN515PB4R4 : SCREW CAGE PU) hea’ phos, Ge ee eee Ole 51). Fe) AG ou te tenaOmenaee 1 
AN936B4B WASHER (AU Pte tala 5's 8, oat HR Ire nine: eG. Ao. 7r 1 
-16 7030360P1 ols EINE ga ns ah pis iva oa iles vB od aan RPE PED eG. ie ‘ 1 
-17 7135278P23 vi pO ACER iiialyected lac alifsh of «6 )elica teeRepEmEiCT sl fo. suis) ake 2. saeaeaee : : 2 
-18 7030371P1 STUD CA PO Aah sor sees sf Te es. “arta Stree en s 1 
-19 7030371P2 STUD WAH Pt) crac srs | 5. ania We Meera frit ae tawes 3 aang anette 1 
-20 7416522P10 gis ci ARAN Ee cloeers ior aati Ger lie ase Sah gee ROR Senet 6 Vg gs cet eae ne rr 1 
-21 7044651P1 SV 29SPACER sos asic eye a Sale PR a a i rl ks A ae tts ri 1 
7030359P1 SCREW, Captive (Att Pt) Prien Sie is Se Se ri Fee es 1 
AN935B8 i WASHER (Att Pt) . ‘ 65 ecb er tier a ERY PE ATS aan 1 
-22 RC 20GF105J . RESISTOR, Fixed, 1 meg 15% . OSCR Te ta ae aN ai in 07S ie 1 
-23 RC 20GF331J RESISTOR, Fixed, 330 ohms 45% Seie. 6 6. 6. 5 tart a foie EEE eo os 1 
-24 RC 20GF 1023 RESISTOR, Fixed; 1000 ohms 5%. .0'.0.. 0. Solece) 2 eee Seccier 1 
-25 CM35C103K CAPACITOR, Fixed, 10000168 10% 40/005 « por cuparaeeew ee ROE DAUR 1 
-26 RC 20GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5%. . ........202068- Site a otelonire 1 
-27 RC 20GF474J ; RESISTOR, Fixed?'0. 47. meri5%: *.4)-4-41%. sige ees es SS 1 
-28 RC 42GF333J é RESISTOR, “Fixed, 33000. ohms’ 5%. wins a yCeatA see 6 es RRR 1 
-29 RC 20GF104J RESISTOR;; Fixed} 031 meg £59 <iiaw.04. Sees ee 2S eee 1 
-30 CM20C151J CAPACITOR, Fixed, 150 uuf 45% ........ Rie ei (Jae 1 
-31 RC 20GF101J RESSTOR; Fixed,’ 100 ohms +59 ian. sw sayaeetee cS. RS ae 1 
-32 7030268P1 ADAPTER, ‘Test point. cai. hd. tea.) ee es ee 2 
-33 PL7708773G13 BOARD, Componente’ s, 24.56-> %acet SIG oR oe 3 se “he 1 
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Figure 7. Trigger Pick-off Reference 
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Figure 8. Limiter Amplifier 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 


PART 


PL7709319G1 


JAN1I2ATTWA 
JAN5726/6AL5W 
53K17726 
53D16450 
CP09A1KB474K 
CM30D102J 
RC 20GF 222J 
RC 20GF 104J 
PL7416523G10 
AN515PB8R6 
AN935B8 
N401P8C13 
7878455P2 
ANS15PB4R4 
AN936B4B 
7030360P1 
7135278P23 
7030371P1 
7030371P2 
7416522P11 
7044651P1 
7030359P1 
AN935B8 
7030268P1 

RC 20GF334J 
RC 20GF471J 
RC 20GF333J 
RC 20GF335J 
RC 20GF472J 
RC 20GF104J 
RC 20GF103J 
RC 20GF102J 
RC 20GF 105J 
CM20B100K 
RC 20GF332J 
RC 20GF101J 
RC 20GF684J 
PL7708773G14 


PL7708772G1 


JAN6AU6WA 
JAN5687 
53D16450 
93K17726 
CM35C103K 
CM35D472J 
PL7416523G2 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
N401P8C13 
7878455P2 
AN515PB4R4 
AN936B4B 
7030360P1 


DESCRIPTION 


for next higher assemblies) 
TUBE, Electron . 
TUBE, Electron... 
SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CIN). 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) pel 
CAPACITOR, Fixed, 0.47 uf 410%. ... 
CAPACITOR, Fixed, 1000 uuf +5% . : 
RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5%.... » 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg ee ah : 
BOARD, Component i teleenes aer, hace 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER, Flat, brs, Ca Bi, No. 8 narrow (att PD . 
TERMINAL ag LI 4 a 5 
SCREW (Att Pt) ... 
WASHER (Att Pt). .. 
HANDLE. . . 
SPACER... 
SHUDICACE Pt): Sie: 5-8 
DOU Syd ol 20 @ ieee a ey SU a ec 
PTGAU ees ic Seis os) es sclst ed ehate end weet cet ve 
SPACER... 
SCREW, Captive (Att Pt) 
WASHER CAtE Pt). lees: he Gr. CREO Ae RO. 
ADAPTER, Test point. . . Sarees te 
RESISTOR, Fixed, 0.33 meg “45% 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms 5% ..... 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5%. ...... 
RESISTOR, Fixed, 3.3 meg+5%...... 
RESISTOR, Fixed, 4700 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . . 


RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. ...... 


RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5%.. . 
RESISTOR, Fixed, 1 meg +5% . . 2 ss ue 
CAPACITOR, Fixed, 10 uuf OVO AG 6 bk eet te 
RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% .... 


@ 8] (6 eho 


RESISTOR, Fixed, 6. Peete Caer Pek ye iu ans 


BOARD, Component ne helo 5. SQ een, Roaches 


156-1 and 189- 8 for next Sey assemblies) 
TUBE, Electron ...... 

TUBE, Electron . . 
SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406473P2) (CIN). 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). 


CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% ....... 
CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5% ........ 


BOARD, Component. ... . 2 6 s se we 6 os 


SCRE WeCAthiDt) 0) 30s es Se ea tr ee ol te ene NE oe et 


WASHER (Att Pt) . 


OLAS EO AO a Oi Acer 6 


WASHER, Flat, brs, Ca Ce No. 8 narrow (Att PY : 


TERMINAL ... . f ht a 
SCREW CAtEPH” is) Siena en Seen 
WASHER CATE PL) cc). cc. Riae eta ere eea es 
HANDUE Eo ec ces Re een. S, 


AMPLIFIER, Limiter (See figures 5-3, 12-2, 15-2 and 17-3 


Sie 0; SS en Te 


° ° 


* e e e ee e@ 


COMPUTER CHASSIS, Summer (See figures 5-4, 15-3, 17-2,. .. 


erie) Sete. fore f «e750 3 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


FPRPNMRPP NFP RP WwW NRHP HEHE NMP RPE BP RP PNP RP BPP NNN PP RPP Pepe 


es) 
fe, 


CO Cn Ca Can) 


On 
CODE 
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Figure 9. Summer Computer Chassis 
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Group Assembly Parts List 


FIGURE 


= 
= 


-14 


PART 


7135278P 23 
7030371P1 
7030371P2 
7416522P3 
7044651P1 
7030359P1 
AN935-8 
7030268P1 
RC 20GF471J 
RC 20GF 4703 
RC 20GF 182J 
RC 20GF104J 
RC 20GF155J 
RC 20GF 222J 
RC 20GF152J 
RC 20GF105J 
CM35D472J 
CM20C470J 
RC 20GF474J 
PL7708773G3 


PL7709422G1 
PL7709307G1 
7030358P1 
AN515PB8R7 
AN935-8 
AN960B8 
51G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
CP09A1KC 104K 
RA20A2SD103AK 
7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
CP09A1KC 105K 
500-750-1129 
AN515PB4R6 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
RN70B1003F 
CV11C450 
7874555P11 
AN515PB4R10 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
CM20B100K 
RN70B1053F 
PL7709421G1 


DESCRIPTION 


SPACER .. 

STUD (At Pt) 52). Go os. 
STUD (Att Pt)... °. as 
PLATE .. bn He es 

SPACER. . . 

SCREW, Captive (Att Pt) 
WASHER CATE PUG cesar 
ADAPTER, Test point. . . 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms oe A 
RESISTOR, Fixed, 47 ohms +5%.... 


one!) Fe) ‘a> We 


oe: © 18 C. “es 


RESISTOR, Fixed; 1800 ohms: 45%). A070. bauer # es os 


RESISTOR, Fixed, 0.1 megi5%...... 
RESISTOR, Fixed, 1.5 megi5%...... 
RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . . 
RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% . . 
RESISTOR, Fixed, 1 meg+5%....... 
CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf 5%... 
CAPACITOR, Fixed, 47 uuf +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 0. 47 meg es ; 
BOARD, Component ‘ 


DRIV ER, Resolver a5 ra a 11 for eee bi 
SPACER. nah toe ees 5 ae aPutel Bate 

SCREIVIVAUL PL) 3... acs Mast ihe Wee ada, Base ede 
WASHER (Att ae SRE ishiXe. rem oc Reet re eu Sts ets 


WASHER (Att Pt) . Aaa. tie 
SOCKET, Adapter (Spec awe 70136442) (CDy). iets 


SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt). ..... 

WASHER (Att Pt). ..... 

NUT (Att Pt) . 

CAPACITOR, Fixed, 0. 1 uf +10%. Cae eb 
RESISTOR, Variable, 10000 ohms aoe 
TERMINAL 


CLAMP, Electrical (Att Pt) are ; 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 int int ‘teeth (SH) (Att Pt) 
CAPACITOR, Fixed, 1 uf 10%. . . 

CLIP, Mounting (Spec oe 1004438P4) (PRCO).. 
SCREW CAtESPt): "2. 

WASHER (Att ay Andere ae des Gna 

WASHER (Att Pt) . Aachen Sy cin ae as 
NUT (Att Pt)... 7 wedi 


é 9:,0o a 196 


RESISTOR, Fixed, 0. 1 meg 41% . Bh Rois k cies Rann ae 


CAPACITOR, Variable . 
WASHER, Fibre . 
SCREW (Att Pt) .. 
ES AE aie tha, vy a 
WASHER (Att Pt) . 3P Ee Lea ons eee fe 


NUTHATE PH) oss AG: or Woo Seo poe a 4c 


CAPACITOR, Fixed, 10 au +10%. 
RESISTOR, Fixed, 0.105 ae ee 
BOARD, Component. 


ee oy 0) (te) Ye .@. 7 e. fe! a “e 


CHASSIS, Resolver driver (See figure 4-10 for next higher een 5c 


e ° e 


fe hee em ell Le 


UNITS USABLE 
PER On 
ASSY CODE 


RBPRER EP NW NWHE NFP HEE NP Ree ee Dp 


Seeks ko oa a en ee ee poo Ro tO RS hs ee 
sy 
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Figure 10. Resolver Driver Chassis 
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LA 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO. ASSY CODE 

NO. 1 2 3 4 5 6 7 


11- PL7709307G1 DRIVER, Resolver (See figures 10-1, 18-2 and 156-2 ......... : Ref 
for next higher assemblies) 

-1 JAN6AU6WA : RUBE Electrong ry.) see 3 6 oo Gage <. See «Bloom CR arene curs lis 1 
-2 JANI2ATTWA : TUBE, Blectron®.<. js° 0. a eye ce cose et ce ee ee GR ieee 1 
-3 JAN5687 : TUBE, Electron vs. ea to 2a ea near oe sul) vee peas aeiecte Meu cmon els 1 
-4 53D16450 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). SS capenier tel te il 1 
-5 53K17726 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). ...... Sion sanse ss 2 
-6 CM35C 103K ‘ CAPACITOR, Fixed, 10000;uufs10%o. 3 ns. s,s oy see oe ee oe 1 
-7 RC20GF101J .. RESISTOR, Fixed, 100‘ohmie 459.95) oof1 "ss si sete oem 1 
-8 PL7416523G7 .- “BOARD, Component: cc) :i4: s7 temeema ce We pane varias, met ee te Chee 1 
-9 AN515PB8R7 oe SCREW (At POias.. </-.c cus van ove ipa eR nee cis. Cokes oi, olde centers ae 5 2 
-10 AN936B8B « WASHERWATRR Occ. ua cuvenase -canenes 0:01 ing SAARC eee 2 
-11 N401P8C 13 : WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Binerrow rt Pt) . sa, Ae ek Poeun cees 2 
-12 7878455P2 : TERMINAL DS. te eee Mes so Bh oe : «eels ence ais 1 
AN515PB4R4 : SCREW (Att Pt). ee eres ACh! do chy OG Mee Oem ei dhe 1 
AN936B4B ‘ WASHER (AtePORU.icic © ee 2 lll A Sayer MENT Fert A 1 

-13 7030360P1 3f JHANDESE © cictcacce, i eal wh cel, een WRPURey tas al Une Oah ALC) cali rns ae it 
-14 7135278P23 1) "SPACERS eh cwienvmee cs PM Es LBD, Ucn erneees Wers Ly RBSMnC a Eps. 2 
-15 7030371P1 : STUD (ACHP) Wepre artless) tele lion sem E Neha Mie le fail %s oie. a) 5 egitanauene 1 
-16 7030371P2 : STUD: (Att Dt) er ae io so coo so Dee Ges ec | ol Seve Meemnen omy ena mmean nna 1 
-17 7416522P8 ot PLATE Sit alison ete bece te vcs ) Shusibtetareh rae ete 0) scot oy eee meee 1 
-18 7709307P22 ;. — SPACERV As. PU Gy chat eke atl yo. SPS Pa 1 
7030359P1 c SCREW, Captive (Att Pt) oO Oo 6 x os ea oes Beamon. Mohn sti ten Fours 1 
AN935-8 ‘ WASHER (AQSPU SZ Sie. 5) o rsa oemaie!” 6 oa « Ral ela A es Ee 1 

-19 7030268P1 5 ADAPTERS LESUpOINU. yes sured: s) ee uC S. emacLceh lets) Mieaede CaN caecercuate 2 
-20 CM35E103G . CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf 77 5) oh ee Sere, rere 2 
-21 7708703P1004 . RESISTOR, Fixed, 1 meg Bry ee 2c Pm i OMe en) Oe I 1 
-22 RC20GF475J 4 RESISTOR, Fixed, 4,7 meg +5% . Beer shai Ss, 35 hic COME aa 1 
-23 RC 20GF561J ‘ RESISTOR, Fixed, 560 ohms +5% ........24+26-. sre ot pw erm 1 
-24 RC 20GF 222J : RESISTOR, “Fixed; * 2200 ohms'#5% os 28.06 f=. 0 tales eked eo eacaeme 2 
-25 CM35C 103K . CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10%...... 2 Nest eke ote eee weeme 1 
-26 CPO9A1KE104K + mC APACITORS Fixed;.0. 1 ufiz10%Gn shes ko cc kes cia ea ie eee 1 
-27 RC 20GF473J “ RESISTOR, Fixed, 47000 ohms 45%. . .. 12. 6 0 ss we es Co 2 
-28 RC 20GF104J -  @RESISTOR, .Fixed,0. 1 mee 20% caawemowen ok le «ke ee sins eo Roane 1 
-29 RC 20GF185J +s RESISTOR, Fixed) 1:8smeg-+50i0 erations 6 Gels vel este) cee : 1 
-30 RC 20GF101J «| RESISTOR? Fixedj100 ohms 25% 2.6 iie nee: >. +) Sl wiseneel shee 1 
-31 RC 20GF152J : RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5%........ oie. MS: Ae oe ee 1 
-32 RC 20GF105J . RESISTOR, Fixed, 1 megi5%.......-. eileyi el Acuaeee Se Selene 2 
-33 RC 20GF162J vee RESISTOR: Fixed) 1600 ohms £5% ce. aeerie ss ose yt Om a ee 1 
-34 CM15D221J .. CAPACITOR, Fixed, 220 uuf.45%: “a epee c-  - - c ere 1 
-35 PL7708773G11 « BOARD SComponent 4 5s syethes shee so) a lepiel ee) ee 1 
12- PL7709423G1 CHASSIS, 0° Reference trigger (See figure 4-11 for next higher assembly) Ref 
-1 PL7709021G1 . AMPLIFIER, Coupling (See figure 13 for breakdown). ....... : 1 
-2 PL7709319G1 . AMPLIFIER, Limiter (See figure 8 for breakdown). Aor Roos 1 
-3 PL7714496G1 . PICK-OFF, Conversion hoki? pES Saas 14 for breakdown) es 1 
-4 7030358P1 +# Uh PAC ER hata. : Bek oot iw eh Bg? a GEN 3 
AN515PB8R7 . SCREW (Att Pt) il © a Game Matte Dus -Leceis ve" (o.8-e oe ce ge eee ick ie age 3 
AN935-8 . WASHER (Att Pt). a0 5) i Correa een writer Geis 6, Se Pe ae 6 
AN960B8 3 WASHER) (Att Pt) 2m core edie ban ol ooh s Geen ices Cd. OY Bu ao 6 

-5 51G16095 ; SOCKET, Adapter (Spec dwe Pere ie (CIN). Aiki aiete ecmn eis Mie, dusts ax 6 
AN515PB4R14 . SCREW (Att Pt). Se ete ch rege Aik iiigtat oe RRR si oecl cots 6 
AN960B4 5 WASHER (Att Pt) . f OGL Gast eMenOME (key Geran SG Ad. vol Ob Geant cues 12 
AN935-4 n WASHER (AtU Pt. 8S ak y so ak opie oe cre eee en, 5 \ MS oe 6 
AN340B4 sir keg NUL ATE DE ieee wateaan fal ster e list tye sleet Gon SgeMenNenemvernis sso ¢. ‘otis ve 6 

-6 CM20C1013 . CAPACITOR, Fixed, 100 uuf att screh torte Meare nats See h Ree revit 1 
-7 RC 20GF 1003 0 RESISTOR, Fixed, 10 ohms i Meroe Be it a DO CC IOS 1 
-8 PL7709424G1 5 BOARD, Component a ieee EE er oh RCD CUNO MMDENGLE sc o's Hveitve Kreme 1 
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Figure 12. 0° Reference Trigger Chassis 
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Figure 13. Coupling Amplifier 
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FIGURE E: pind DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND : PER on 
No. 
phe i 1 2 3 4 5 6 1 ASSY CODE 


13- PL7709021G1 AMPLIFIER, Coupling (See figures 12-1, 115-1, 125-5and ........ Ref A 
136-1 for next higher assemblies) 
PL7709021G2 AMPLIFIER, Coupling (See figures 189-7 and 205-7 for next ........ Ref B 
higher assemblies). 

-1 JAN5751 F ay SEE TCCELON cae cab eahaisy) Ss e8 se <4) a ey Fae) hale eas MEMO ona tis ine Ute il 
-2 JAN5687 : TU BERD sCCLEOR et) (ualeces Beits | sic ial ea ele cteu etiet ion ome MmamcennenT ale ete 1 
-3 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) .......2.2+2e. 2 
~4 RN70A1001F = (RESISTOR «Fixed, 1000 ohms 21%) 5. <2 <6 eure otis <u ieee! 1 

-5 RN70A1501F «RESISTOR Fixed) 1500 ohms 41% <5. Go eeces se co Meek ede? «anes 1 A 

RN70A5111F oa RESISTOR hixed,. 5110onms 21% 0) soo 4" Neate, Ce oes wes 8 1 B 
-6 RN70A1003F eh OL t ORE rixeds 0, Lames e105) joi... sce hes ae Che ements Menem ate is 1 
-7 PL7416523G3 A BOARD MGCOmponent sco. ce Ye oes vel baile) ie ce PeMSL ool OMe te ee akew cima Me 1 
-8 AN515PB8R7 ED CFU AL ALEREL) martha Bes Se tls en fo De tieyce ye: Shoe ones Beene ae 2 
-9 AN936B8B SP MEN DOEDE RC ALCIRL) Ss a Salo) eS o-Oh oho eee vine. one DoCS heme eee en 2 
-10 N401P8C13 2. SWASHER; Flat, ibrs,..Cd pl; No, 8 narrowi(Att Pt)... 5 31s oe ee 2 
-11 7878455P2 Me Bret UTA ME cies ts] Sip sire pile. oa bc) SoM ene isi ates NG) ole tos Sones oe le 1 
AN515PB4R4 OC ENV OCAL RC) 2 Bole oe anette Sd oh SGML hc ohteye rer ou Pe. 10 se 1 
AN936B4B EE ORE RCALCEPU) EE t: bigtreiste atvicy nies gt ase ae vie eeh esas eset hoes 1 
-12 7030360P1 Se INTIS aire rete lel J oats) ehbots hu bP ehhh sh seek es suet ok sate seve). ied oa ees 1 
-13 7135278P23 OURS Eh Van tw ed case Sele shot P ot he, a 6 ode Mad cles iieike ote 4c 0%, collopme Ra 2 
-14 7030371P1 Bo VLE DD ONG 28 Ma ier aor EA ee ee eae ae, ne a a a 1 
-15 7030371P2 EE LUD ALE Us ast e310 a: oak RIS Perea Mis. hath Sh CN een ea 1 
7874555P33 ° WASHIGntape bres (Atl-Pt) it. iss ole ce slnewbsl eels te a Gh sel ek 8 nyse 2 

-16 7416522P4 LL MEN soe seca te bein Pell is co euke. of Ms i oetb ah emencel Let «hs ie sels kes 1 A 

7416522P12 EG As ere cise he OREN tot et a. Susie fe, omens oh tito. 10 lewtte ve-t Slo! Wo 1 B 
-17 7044651P1 CMe eC RRM E et 5 00 cs Tet al! athe) Ace MNOMs Me you's, 6) uote Cav os Mey, 32 Mer, abot site 1 
7030359P1 wy ESCRE WeeCaptive (Att Pt) <6 ese 6 aes. eyes eo oe Sih ietest  oeemectes 1 
AN935-8 5 IWASHIEEUACUEPL ) Daltc cettes ste) (ire TE .c. cee) So eniel iene: @ emek or able see's 1 
-18 7030268P1 ca) RD PAE eT CSUROINE Sn 5) ocret itis ee Mohs) ce Ae sie be is s0,e se Le: eS es 540 2 
-19 RT7/8-21-10H . RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P8) (WAMN) .......... 1 
-20 7007650P1 Sot ee LEC LIN A Laptgs e DCE ori a) oss Bat Wo: e- fot 'ebike wee! aloe teenie tes 1 
7039589P1 NUM OXMC ALLO DL Cre teats noe.” 65 al) rte rch’ 9). Soke lus ou 6 Pisk oes BoA eh 1 
7876684P14 é WAS ERACATC HP) CmesiMG els cael. shane «4 olf # Rie 9) sae. tak wapieiaye Be Go ve 1 
-21 CP09A1KE103K a CAPACITOR fixed: 10000 aut 210%: ics: io fs lance nose 6 a8 oo bee ce a 1 
-22 RC20GF152J <n RESISTOR. Fixed OOOTONINS tO py cerirs. po 0d athe yee: tre: Ue! et corer o ceree te 6 2 
-23 RN70B4993F ae . RESISTOR: Fixed wOss oon mer eles eo. 5, ah Sos. Jobin Selilte,. WE whe: 1s! er 0 1 

-24 RC20GF 1043 1 PRESIS DOR, EIXEG, 21 O0U0UCONING 2000 6s. cs Jehis) 6.0} ste ied ee erie” vs 1 A 

RC20GF224J See RESIGEOR ehixcds)0: 22 reget ot teet 1s cs ie ives 6 Lal Sheree anes 1 B 
-25 CM15D221J Pm CAPACIEOR | Fixed, a2c0 GUE tO gs als ears, ssc (he o5b< ah Mi’s 1a.) ae ve 1 
-26 RN70B1004F Me RESISTOR, sRixed gt mee 21 ee ves seus 8 etd eae os SP: Saree | 
-27 PL7708773G5 A BOARD.“ Componentiae eames cocukel el ro. fre, o- Varia" Leh (6 0. eye oniPewiw’ a aout 1 
14- PL7714496G1 PICK-OFF, Conversion trigger (See figure 12-3 for next higher assembly) Ref 
-1 JAN12AT7TWA Sew OS tae LCCULON is whith cemetratee ois ts 7a ec a) SWB lw ied oi oumatge Mal ie. ate ue 1 
=2 JAN5687 4 RU BE EACCLTON f,0\.0"s nemedist ewes ile miheras tw, teeh miteiiis Moles, sla! «\ 57.0.4 1 
-3 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN)... 2... ++ ee ees 2 
-4 7707738P8 SL et GR IEE © PULSE cis coie Pee too. Cal es sere at oiis Moll eM is" We badge 6 8 be 1 
-5 53D16450 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN) .. 2... . 3s «sees 1 
-6 RC20GF680J - RESISTOR: pbixed, 68 ohms £590 Wiest aisuiedisy ist wes cates bs ee hs 1 
-7 RC20GF683J on PE RESISDOR JE ixed, 68000 Ohing +900. > eo cee iis: iotaeqept est sccedasl 6) a tte 1 
-8 CPO9A1KE104K some CAPACTEOR,- Fixed, 0:4 it 210% oS eee eaeiuy We ye he oh oy cee ess fs 1 
-9 RC20GF474J 7 RESISTOR 4 Fixed), 0):47°meg op Mee baie a ely. stele lee 5 oe ls 2 
-10 RC20GF153J 5 RESISTOR. Fixed, 15000 ohms 25 pws. feiss es oe] ois eas. be 1 
-11 RC20GF223J  pRESISnOR © rixed, 22000 .0hms=20 oc usuts cls etre Mn bee vhs fw gue ies 1 
-12 JAN1N198 ARERR LUE MLE FRA secs katoi a seep e MSP Ea ES Mentor al oa) ie wha We lo 1 
-13 CM30D102J s CAPACITOR, “Fixed, 1000 mdi Hop etemsatyes venas| neces ey a: euiiwae s * fe 1 
-14 CM35C 103K pAURCAPACTLOR Fixed, 10000:uut sO Gor eree iirc. vets 's el be. se 1 
-15 RC20GF331J REGIST Ons Fixed, 330 oltingrt 5 pecan ges iotuetier wee: ones! ve! “oso vy wei 1 
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Figure 14. Conversion Trigger Pick-off 
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SI SE IE Ta LN OE ET ET PLY SSE TE LI ES NG DEL TE DSTI SE IE PDE BEES EA IDS ESOL EE PETES LEY PES OT GS TI EDS EEN LER EEE IEE EA ES ELE SOLED E BERD, 
FIGURE DESCRIPTION 


PART UNITS USABLE 
Dex xo ere 
NO. 1 2 3 4 3. 6 7 

EET RT a CR LN TE DEIR NG EES, OY OS ITE TT IO I SD TEE EIR TI IOS CBOE TTI BENE DELS EPI AL INET TEL RAST LE TILE NCEE TALEND LENSE LED TPES ED ES. IE TEE GMO IGRI ELE 
14-16 PL7416523G11 ia wee DOARD TY: Componenti.) s.r somi <> x fp 4a La ees Gore el 1 
-17 AN515PB8R7 . SCREW (Att Pt) See cute! Manat) 's | ithe Merwe 2 
-18 AN936B8B : WASHER (Att Pt) . MOM EA ahs sini e's: OA Ay ar) 2 
-19 N401P8C13 ‘ WASHER, Flat, brs, Cd BL No. 8 narrow (att Pt) . AF Pree es 2 
-20 7878455P2 : TERMINAL Rae ee . : : ; fate Gs g 1 
AN515PB4R4 x SCREW. CAtG Pt) rete te tee Ret bos satiate, le 1 
AN936B4B : WASHIERSCATE PO! ucbictg) « Bele. Se se ay Sie 1 
-21 7030360P1 5 HAN DIGG aya tomes Pahistos: jeuarid je eave, * Laue 1 
-22 7135278P23 a SAGE Reitaed Wroc. ae cya ts be bere). Je 0 adam ns 2 
-23 7030371P1 : STO DIWACE Pile we eicasirestel acs. eee 8 1 
-24 7030371P2 ‘ STUD MAU Pte te tt ces se es fee es a: Bias ct A 1 
-25 7416522P13 : IPISAM EE aeMectrteherey Wed eh Lester teins. tern gi s-cant ay enre am we outers 1 
-26 7044651P1 ; SPACER... . ; on Ieee 1 
7030359P1 ‘ SCREW, Captive (Att Pt) rape BRT) eer Me Sole es be et 1 
AN935B8 A WASHER PREEMOL) Co 1c eer: heer eee so at he ee Mol ee, ; 1 
-27 7030268P1 : ADAPTER, Test point. . . eyes 2 
-28 CM20C 1513 , CAPACITOR, Fixed, 150 uuf "45%. “3 owes 1 
-29 RC 20GF471J . RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5%. ans 1 
-30 RC 20GF102J ‘ RESISTOR, Fixed, 1000 ohms £5% SUMO EMERY cater Meee ete ewe gee 1 
-31 RC 20GF 223J ‘ RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5%. . ... AER POR ARs Leet S56 Ms ath 1 
-32 RC 20GF104J Pe Sia TOR e Bixed: 00. 12meg 5% 4s: reuke Werks sel etna e Leet atee usp bh wins 1 
-33 CP09A1KB104K OAPACITOR, (Fixed.0:1 uf 410%... 2-2. ee. Bese es Sick ORE’ eter 1 
-34 RC 20GF 334J ; RESISTOR, Fixed, 0.33 meg +5% é 2 
-35 CM20C 1013 eMCAPACITORY Fixed, 100 auf +5% 2. 6... “Gs 2 
-36 RC 20GF105J SHeRESISTOR GFixed, 1 meg 25% .) a!s:).42 fons 2 
-37 RC 20GF101J ‘ RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% a eee cc cena ee res 2 
-38 RC 20GF153J : RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. peg ins, ace en Fa is 3 
-39 PL7708773G15 : BOARD, Component yrs vette) Mite Soe re 1 
15- PL7709414G1 CHASSIS, 270° Demodulator pulse (See figure 4-12 for next higher assembly) Ref 
-1 PL7709573G1 ‘ PICK-OFF, Demodulator pulse (See figure 16 for breakdown). ..... 1 
-2 PL7709319G1 : AMPLIFIER, Limiter (See figure 8 for breakdown). . . 5 1 
-3 PL7708772G1 : COMPUTER CHASSIS, Summer is eal breakdown) . i 
-4 7030358P1 4 SPACER. .-.". BE i. iy eo ae 3 
AN515PB8R7 . SCREW (Att Pt). . ae Bo SRY Tig ad Gh Cee cdg Coen aca cas a eRPRaee eon 3 
AN935B8 . WASHER (Att Pt) . P sis Gti NS” oma ace a heehee ioe ee Aran 6 
AN960B8 . WASHER (Att Pt) . MES Se ccnry Horoe Camo Le 6 
-5 51G16095 A SOCKET, Adapter ((Spec dwe To13644P2) (CIN) . oy Meise oth winds pte Mectaers 6 
AN515PB4R4 : SCREW (Att Pt) cececgete ee uetes  ttecc tes sl fog od Ge) ae eer re 6 
AN960B4 PERV ACHE CAUt PL): oc gen eee eh ee tera wo es 6 
AN340B6 so NUT (Att Pt)... stipion No Nah ceca lok: Soe 6 
-6 CM35C 103K . CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf "410% . Sete Peru ta wine ly stare ates 1 
-7 RA20A 2SD502AK . RESISTOR, Variable, 5000 ohms +10% . Mh DO oh ean 1 
-8 7027144P1 : TERMINAL ah te Decree shire, eave BW sexe ucas palit Wade alte ai, 1 
7886278P1 . CLAMP, Electrical (Att Pt). eR EM oa eae Nene tons. 3 1 
1920-2 A WASHER, Lock brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt). MRE alice dens 1 
-9 RB17BE25282B . RESISTOR, Fixed, 252800 ohms +0; 1% 06 yas é Se giar hs 1 
-10 7874555P10 . WASHER, Fibre Se ag eoae (ear La ate nl cy ect ey ON RN BW LOLS 1 
AN515PB6R24 ‘ SCREW (Att 52 nme CA ary kept ee sere MMC Me res fart et sahai7e:,. 1 
AN960B6 5 AE EUS oi gee er Mi a Re eae 7 
AN935B6 . WASHER (Att Pt). CCEA THROU ON AA iy CRCRER Oi ORE ae ae ahs 1 
AN340B6 . NUT (Att Pt) . mi dare tea oc Ue aap te ahd 1 
-11 7417163P2 . CAPACITOR, Fixed, 1574 uuf £0, 8 Settee er a Li Ae (ok ae ees il 
-12 RN75B2154F , RESISTOR, Fixed, 2. 15 meg +1%. SUR GUMI NG ICn 6 nePSs We aed eke 1 
-13 RC 20GF475J : RESISTOR, Fixed, 4.7 meg ae ERs ead 4.8 clk ts) es 5 aici a Le 2 
-14 PL7709413G1 - BOARD, Component .... Readies beeen eis eae ae ee Spee 1 
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Figure 15. 270° Demodulator Pulse Chassis 
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Figure 16. Demodulator Pulse Pick-off 


31 


Section II T.O, 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


CS SLES EET TE TE TT TE TE TITS IE DT ES ET I TT TS 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 


PL7709573G1 


JAN12AT7TWA 
JAN5687 
53K17726 

RC 42GF153J 
PL7416523G8 
AN515PB8R6 
AN935-8 
N401P8C 13 
7878455P2 
AN515PB4R4 
AN936B4B 
7030360P1 
7135278P23 
7030371P1 
7030371P2 
7416522P9 
7044651P1 
7030359P1 
AN935-8 
7030268P1 
RC 20GF474J 
RC32GF473J 
RC 20GF334J 
RC 20GF 224J 
RC 20GF104J 
CM20C470J 
RC 42GF473J 
RC 20GF153J 
RC 20GF 105J 
RC 20GF101J 
CM20C820J 
PL7708773G12 


PL7709415G1 


7030358P1 
AN515PB8R8 
AN935B8 
AN960B8 
PL7708772G1 
PL7709319G1 
PL7709573G1 
51G16095 
AN515PB4R4 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 
RB17BE25282B 
7872445P1 
AN515PB6R24 
N401P7C13 
AN935B6 
AN340B6 

RC 20GF475J 
7417163P2 
RN75B2154F 
7027144P1 
RA20A2SD502AK 
7886278P1 
1920-2 

CM35C 103K 
PL7709416G1 


for next higher assemblies) 
TUBE, Electron... 
TUBE, Electron 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7408474P2) (CIN) 
RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. 
BOARD, Component 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 


oy Te cce? (0) 20% 8. ve: 


WASHER, Flat, brs, Ca pl No. 8 narrow (ate te «6 Sree 


TERMINAL Sy nora has 
SCREW (Att Pt), .... 
WASHER (Att Pt)... 
HANDLE. ... 


oo ce), Ye. "Len ere 


SPACER. . 
SCREW, Captive (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 

ADAPTER, Test point. 3 
RESISTOR, Fixed, 0.47 meg 45% 
RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. . ... 
RESISTOR, 
RESISTOR, 
RESISTOR, 


@ ‘ee “fer i jexe 8 


Fixed, 0. 22 meg +5% 
Fixed, 0.1 meg +5%. . 


CAPACITOR, Fixed, 47 uuf +5% ...... 


RESISTOR, 
RESISTOR, 
RESISTOR, Fixed, 
RESISTOR, Fixed, 
CAPACITOR, Fixed, 82 uuf+5%.... 
BOARD, Component é 


Fixed, 
Fixed, 


47000 ohms +5%. . . 


1 meg +5%.. 


CHASSIS, 90° Demodulator pulse (See figure 4-13 . . . 


for next higher assembly) 
SPACER... 20% cae tone 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt)... nee 
WASHER (Att Pt)... .... 


6) 0! (8? ve ese 


COMPUTER CHASSIS, Summer (See figure 9 for breakdown) 4 


©. Ol ie: er ie) fe. ene 


Cigges, 0. Lio) ke Fe 


o -6 8 ke ee 
. ° . e 


Cae e586) Je 


Fixed, Ous3 meg 45%. ame ss 


100 ohima5% eens 


o- 8. ey .e le 


PICK-OFF, Demodulator pulse (See figures 15-1 and17-4 ... 


. ee 


er 0). Ox 16°) KO Se eRe 


oe” Xe) ° 


@ 0 6: (50% 26, 1 le! ote 


15000 ohms +5%. . .. : Z 


AMPLIFIER, Limiter (See figure 8 for breakdown). ... . : 
PICK-OFF, Demodulator pulse (See figure 16 for eae ‘ 


SOCKET, Adapter (Spec oye deere (CIN). 
SCREW (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt)... . 
WASHER (Att Pt) . Boi yn 1c 
NUT (Att Pt) . : 


RESISTOR, Fixed, 252800 ohms 40.5%....... 


WASHER, Fibre 3: 2d aore 
SCREW (Att Pt). 


WASHER (Att Pt) . : 
NUT. (Atti Pt): secure se 


RESISTOR, Fixed, 4. 7 meg 5% . RARER icy 


CAPACITOR, Fixed, 1574 uuf 0.5%. ...... 


RESISTOR, Fixed, 2, 15 meg +1% 
TER MINA. (93 cena, oe ote ee 
RESISTOR, Variable, 5000 ohms +10% 
CLAMP, Electrical (Att Pt) . 


sio)2e') wore “ely pe 


oe: Vie, 0) “ie: ive 


WASHER, Flat, brs, Cd ‘pl, No. @ narrow ae ae conch cat Sees 


oe ° ° 


Sl, 6 es 6 -@ 6 eo 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 : in, int teeth (SH) re ee 


CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +£10% 
BOARD, Component 


ee 


° . 


ei, XO) eer 


eo) fe. se) sepexe 


@} OL Kobe fos) v0 


ASSY 


Pe ON eC ON CM CM oC aw) 


oO on Mon CMe Mon M a a MonMo> Mm o+ mo) 


CODE 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


Figure 17. 90° Demodulator Pulse Chassis 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 18. Time Division Pulse Generator 
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Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND TART q PER oN 
INDEX No. ASSY CODE 

ie Lee es RAD ee VG Ss 


18- PL7709584G1 PULSE GENERATOR, Time division (See figure 4-14. ........... Ref 
for next higher assembly) 

-1 PL7709022G1 GENERATOR, Pulse (See figure 6 for breakdown) 3 
-2 PL7709307G1 DRIVER, Resolver (See figure 11 for breakdown). . Seta OT our hs 1 
-3 PL7709356G1 GENERATOR, Cursor gate (See figure 19 for breakdown) Aad aaa 1 
-4 PL7708771G1 GENERATOR, cae ae (See figure 20 for nen 1 
-5 7030358P1 SPACE weer Ms rt cnigi iit. cas fe. 6 : oe Pi, Soe ee 6 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). 6 
AN935B8 WASHER (Att Pt). 12 
AN960B8 WASHER (Att Pt)... shy Fey lel iat On Somat an odie omic te 12 

-6 51G16095 SOCKET, Adapter ee awe 70136442) (ca) ieee 12 
AN515PB4R4 SCREW (Att Pt). 5 : Sie 12 
AN960B4 WASHER (Att Pt). : 24 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 12 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 5 12 

-7 CP09A1KC104K CAPACITOR, Fixed, 0. 1 uf +£10%. 1 
-8 RN70B1003F RESISTOR, Fixed, 0. 1 megil%.. 1 
-9 RN70B1053F RESISTOR, Fixed, 0.105 meg+1%. . il 
-10 CP09A1KC105K CAPACITOR, Fixed, 1 uf +10% .....<.. 1 
-11 500-750-1129 CLIP, Mounting (Spec te ecg it (PRCO). 1 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt). : ‘ aes Sy nies 1 
AN960B4 WASHER (Att Pt). Spe era eee es 1 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 1 
AN340B4 NUT (Att Pt) . ae 1 

-12 CM20B100K CAPACITOR, Fixed, 10 uuf 10% eee 1 
-13 CvV11C450 CAPACITOR, Variable : : 1 
-14 7874555P11 WASHER, Fibre as 2 
AN515PB4R8 SCREW (Att Pt) 2 
AN935-4 WWASHICR CAtt Pt) ci dsancuhe co elo fe Se ete re 2 
AN340B4 NUT (Att Pt) . ‘ 2 

-15 RA20A2SD103AK RESISTOR, Variable, 10000 ohms 10%. : 1 
-16 7027144P1 TERMINAL Aes, Luge 6 Rute te oats 1 
7886278P1 CLAMP, Electrical (Att Pt) Aa Sees ee eae 1 

1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, ae. in, A ‘teeth (SH) (Att 128 eats ae 1 

-17 PL7709433G1 BOARD, ‘Component , as Rabe eH 1 
19- PL7709356G1 GENERATOR, Cursor gate (See aie 18-3 for next cen gimee : Ref 
-1 JAN1I2ATTWA TUBE, Electron cans args ous 5 2 
-2 JAN5726/6AL5W TUBE, Electron . . 1 
-3 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) ) (CIN). 2 
-4 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) wae 1 
-5 CM20C1013 CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5%. ee ; 1 
-6 RC 20GF104J RESISTOR, Fixed, 0. ismegeon.. sees 1 
-7 RC 20GF105J RESISTOR, Fixed, EMEC IROL Luts: mre 1's 1 
-8 RC32GF333J RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5%. 1 
-9 RC 20GF153J RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. 1 
-10 PL7416523G6 BOARD, Component .. . 5 SRR 1 
-11 AN515PB8R7 SCRE WACALCEL) —ls i.) 6 ee ae eee : 2 
-12 AN936B8B WASHER (Att Pt)... 2... : ‘ 2 
-13 N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd a No. 8 narrow (att PY - : 2 
-14 7878455P2 TERMINAL ish 5 SAY ey care ener 1 
AN515PB4R4 SCREW (Att Pt): | SSG. DO, © Ataa6 0) SGeOR oes i 
AN936B4B WASHER (Att Pt) o15: op et oan pea ete wes 1 

-15 7030360P1 HANDLE .. en ahs 1 
-16 7135278P23 SPACER es inc soem Inaee oils. os 0 lape me 2 
-17 7030371P1 SLUDHAG PUN cate oil e tetkees peace isi ca sed neti 1 
-18 7030371P2 STUDSCATDU bat Vale ts. et tannall tepk’)) so wactabane 1 
-19 7416522P7 PLATE . Bet ik ey ey eg 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 19. Cursor Gate Generator 
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Group Assembly Parts List 


FIGURE 


PART 


7044651P1 
7030359P1 
AN935-8 
70303268P1 
RN70B1274F 
RC 20GF 682J 
RC 20GF472J 
RC 20GF 1013 
RC 20GF103J 
RC32GF473J 
7417163P6 


PL7708773G10 


PL7708771G1 
JAN12AT7TWA 
JAN5814A 
93K17726 
CM20D471J 
RC 20GF 1243 
RC 42GF153J 
RC 20GF474J 
RC 20GF105J 
RC 20GF104J 
PL7416523G1 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
N401P8C 13 
7878455P2 
AN515PB4R4 
AN936B4B 
7030360P1 
7135278P23 
7030371P1 
7030371P2 
7416522P2 
7044651P1 
7030359P1 
AN935-8 
7030268P1 
CM20C151J 
RC 20GF334J 
RC 20GF 104J 
RC 20GF103J 
RC 20GF 1013 
RC 20GF472J 
CM20D221J 
RC 20GF 474J 
RC 42GF333J 
PL7708773G1 


DESCRIPTION 


SPACER 

SCREW, Captive (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 

ADAPTER, Test point. sinks 
RESISTOR, Fixed, 1.27 meg “41%. : 
RESISTOR, Fixed, 6800 ohms +5%..... 
RESISTOR, Fixed, 4700 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% : 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 494 uuf +0. 5%. 
BOARD, Component - 5 6 


TUBE, Electron : 

TUBE, Electron... 

SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CD). 
CAPACITOR, Fixed, 470 uuf +5% ; 
RESISTOR, Fixed, 0. 12 meg +5% 
RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. 
RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 1 meg i5%. . 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg nal ; 
BOARD, Component 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) 


oe) Ces) 8.8 


WASHER, Flat, a Ca pl No. B narrow ‘(Att Pt). : 


TERMINAL 
SCREW (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
HANDLE .. 
SPACER .. 
STUD (Att Pt) 
STUD (Att Pt) Seen oe Eee os ee tows oo 'e 
IDASATIE ress bict cep etoc hoo tzsg ed Ate ohtess rete ene 
SPACER. . . 

SCREW, Captive (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
ADAPTER, Test point .. 
CAPACITOR, Fixed, 150 uuf 45%. ae, 
RESISTOR, Fixed, 0. 33 Meg #0. 42-4 os - saee 
RESISTOR, Fixed, 0, F meg 25%). 0s... 4% 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% eee 
RESISTOR, Fixed, 4700 ohms +5%.... 
CAPACITOR, Fixed, 220 uuf +5% 
RESISTOR, Fixed, 0.47 megi5% . . 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5%. . 
BOARD, Component . . ede 


eo) Fe Seu 0) “o. 


©: £76,.:@> Se) 6. 58° fe 


0) ef. is) eae 


Oy ue “ee he Ve 


GENERATOR, Sweep gate eee aa: 18-4 for next test tee 


*_ 28 © e© #8 @ 


UNITS USABLE 
PER On 
ASSY CODE 


ae Ce ee Oe 


ee eae gs Pk hae poe eee EA RO KE eon FO ee ns ee 
Laacl 
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Figure 20. Sweep Gate Generator 


15 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


Figure 21. Magnetic Variation Resolver Chassis 


EL TE IIIT ELI ATT OTS LI ET TG BT ESE TE ST TOL OT EET SE LT BS ETOYS OLA EID EOI SRE SR DO I ORE EE DE SS SRS ET TE, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND f PART PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 


21- PL7417434G1 CHASSIS, Magnetic variation resolver (See figure 4-15. . Ref 
for next higher assembly) 

-1 7015791P1 SLAC LRTI RE bog i RR Se Uae irae Ia oar Ss Ce oe ey ae er oa 1 
AN515PB2R6 “ SC PEW ACACCEEL amet ad be Sl! oie f elt, at a Mee ROME MG MMM oe er ates, bs 2 
AN935-2 CRIME PS LE ROARED Cea ot Fe2 Leet lg: St Lg. gt ann Laem a t's 8 Sve Wal aN 2 
N401P3C13 - WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 2 narrow (Att Pt). .... A RS ay BC 2 

-2 7121334P1 mi ORR CRDL HL Aamir cue MeN ct estos! etal 's Ao reyileesle Sonya iy Sg RED IO RN Bo : if 

-3 7015792P1 ahs DLAI NCE) Une nnn at 0%, Ae diss tae as cra Os Rae Mae wh Gata Myron Bd ‘ 1 
AN515PB2R3 “ SSC PCR CARCORTE) MaMa roca, The oi,.c oy SM Rees S16 5 Vobed ft gees 6.4 10 3 
AN935-2 ., WASHER (At Pty ec Rey. Pe iy os Ok Se ee 2 

4 7015793P1 SUR RIEL LS Fore Depa Ree, ett ar! ie. Bor > oP) Me Mle e ane ites Ve gh pi eee hs Manis 1 

-5 7030239P3 Se COLT ALP eet te dis) fee fe Ua edhe hepa Meet tyare Meu ey ei} sols ie sai Mod «Oe 1 
7876450P4 ‘ CUE WitsCerUAiyire)o s.cute Bale te Mie Mee Na ee Aas tem ety SIS Mit ia tes 2 

-6 32529 . TERMINAL (Spec dwg 7003823P1) (ARP) . .... 6... 2.2 ee» : 4 

-7 7417135P1 RESO GV Bier CeGback yeaah gitansiems we ls 6 Tce eae gree E 1 

-8 7015655P1 SEC TSANEE mite te etait lg Tigi tea ble hic aie Meta rule 84 Rn ee RN gc ae or Da 2 
AN520UB10R7 EOS CASE) ns Prete canis Bat E Wheels Mg Wells o se. he Valo yaw) et 4 
AN935-10 5 WASHERIUASE DO). ee cece Me Meret NL vg ine sh a wy 8 al eee 4 

-9 7417409P1 PAL Bol Nee a)-'e > deere am a arataedayh CRN ei eGs ude dCi sete Ps Se ke Skee 1 
AN515PB8R6 : SEV aCAT LAMA) yor peers elie cies Gren Une ay aaret lane ey cars. le steeds is 6 
AN935-8 PEW ASHES ATLAPL) Shea sis sfmilos eyes Gly a ss Le SB ait Metre PaRE 6 

-10 7417410P1 EC ASS er Na pial elite atten Te! sl wares ey 1S wo) mle 8 ew 8 CaN ov aieg 1 
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Figure 22. Antenna Servo Chassis 
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Group Assembly Parts List 


SL EIT NL LE ESL TNT LO NT EE LE TLE EN EE IE BT IE TD ICIS ORE IEE SEL TA LEA SE BEES STE TERA A SOE EO TE TENG EEE OE NEE SG BS TEE ESIBT SEE, 


FIGURE DESCRIPTION 
AND Aen ‘En ON 
INDEX NO 
mo 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 


PL7709435G1 CHASSIS, Antenna servo (See figure 4-16 for next higher assembly)... ... Ref 
CP54B1EF104K CCAM MCTIOR mMixeds Oc Ul t10%), «+: 6.05, ttt Wetbiie amen ve Nice bas 2 
CP54B1 EG254K CAPACI Otter ixed W020) Ut LOW ve oes) whee Re eihetl ee bles oe le) are 1 
AN515PB8R7 SOE WRU A EOE MUNG es calm iligntn. aoc! ss i's oe le ae eM eaten Te ca wie hg ale 6 
AN936B8B WASHERCALUD Irom lL ieciesee cs 66 oe eo el one 6 
AN340B8 PHO Ns BO Gave aat i Rice 6 es aN aR UT 6 
-3 ST42D SWEDE a OCCVO Mi See ln eo is faa. yal Golteyieel ta Womens te ig ig 1 
-4 AN515PB6R4 SC nen eral cere yal ee sk leit | le skate tales oe MeMeeh eivieiig timeewn 42 
-5 7771534P4 BOARD, Terminal SUS iran Meas! SM (of es) 6c a's!) oh de Tale. emia a tat aes meee als 2 
AN515PB6R12 SOREL ONG, 221) UO i oa ork HO RMR eI, eA OL a 8 
AN936B6B WASH RMECALUBO Ems cnc, MeueeMire CRG) ste ia iat elcel io? elceen sae ahem emeeemey te 8 
~ AN340B6 NUT (Att Pt). . aeeE cua ees hem ebay on vale e aia van SoMa trate @ 8 
-6 7771534P4 DORM Memrerminal (..2= 5 te..5-- alll a! Sy 6s (sede Sma. Ble veo ve he Paes 1 
AN515PB6R10 Pe MNP RUREEN) Pp ioals: ts \u02 occa Party es Bula ne cata a Vale dhe: 5 ee ees 4 
AN936B6B WMS EE AU INE DU) S90 t,o) cafes tee etic rwe! Maite, Geyhe Meck co ur sua la oe eee 4 
-7 7418708P1 EER ait ACM re an siecle oP peace ave) Oat obits Wishaat sic as eile. <3-te. eaten Sean oe 1 
AN515PB8R8 SR MMURLCE EL). chbs” i sicigill ou operas ameMed a.) veri le, Patent aera oe! te ie Wa ae ee 2 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd DLNO.. S Marrow MAU Pt) io.) s2/cn) so, somes ame ae 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . a Vice live Eee meme m ei se decue Saye eM Ne!) shat Fortes 2 
AN340B8 RICPERPACLOR Ls, Coie hele: boars Miah cubes Vel ae helene ted Coukel is Dio ee ae 2 
-8 RC 20GF562J RESISTOR, Fixed, 5600 ohms LOM ie thch ve abbas rea sie Braet eet Vai ce. Pati 2 
-9 780 TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) Nee SAMBA tete Tee 4, 
AN515PB6R5 SCREW (Att Ula Pave Wid CAM en vale So Me Ma tale sean acter ic Mer Tees lad ele ate 4 
AN936B6B Wa Ae ESFRDUALE PE) cole ttn ve Morte het situ nd: <a ee ae oP RERORIERT so ale Se ee oats 4 
-10 7135118P1 LIAL AN tr ty Yer oy cot fio Pas he ons, apie teenie we ae ese 1 
AN515PB6R6 PRU MIWWACALL DL) ne cParch ge Mana Me Csi epRke ie Sieh Me oUdee Mc ok. tea red oe ro" elias Deine 1 
AN936B6B MAGEE PCALL DT) Cer cr Sie uc is Wace. &> Wn cat el ekg heh wre Mis teen! Boel eee as 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . RA ties ie cc ertaea tote eee i a Betis ie oes oa fra adie” Ae et ae ah 1 
-11 PL7605994G1 GEAR TRAIN (See figure 250r breakdown)i#ai.. | ee bei eek aleere io 1 
N21P21010C3 BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 5/8 in Hee PU aes 3 
AN935B416 WASHER (Att DL) R, eer ember Sti acura ile MAR GA oiiet ret ote ies OL er CoE. : 3 
-12 2R53P25 GROMMET (GE) ...... Rie ednen oN pbc tes! ar Mee wetness fg Mies J 2 
-13 7709409P1 CHASSINaleiaihel cits, ieee. this Sa 6.1 site hs A Ss Ph eeever Depa seas ae 1 

23- PL7605994G1 GEAR TRAIN (See figure 22-11 for next higher assembly). ........-. Ref 
-1 7015998P1 RAC OVEL ereste ls 8 bl fet tel sie ita. vey ali siee tae We Wed Ste. pay ets. Nek ees 1 
-2 7015998P2 PLATE, COVET akc ria ick ere Tah eo ien cah rah feelers iis Peis tie ul tone Wikis 1 
-3 AN515PB6R4 SCREW PREUML) Ne crests hia ice ee ae ig ANEU Ss ciuew Men ap Rok tanto dy tty 8 
-4 AN935-6 WASHER (Att Pt). ...... Oe oe cha tate re) tat oe on mane wha une Pat EEN e hg 8 
-5 7416566P1 CON AAD tte eer Oe Sarearlnis owe tarins Apamney aici artaeneRe ert a 04 thas 3 
-6 AN520UB10R6 SCREW (Att Pt) . REPRIPR I Wh ceetty 5 ert alte 9 
-7 AN935-10 PPS TUT REAL CED EE ss ae pace, a dis ede ceumle od setep eure we aeee apa eect hee 9 
-8 N401P9C 13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow (Att Pt) ......... ‘ 9 
-9 D10940 SYNCHRO (Spec dwe 7406453P4) ie Si tal sey ealll oa pe Nepean ee aca ha he tha lie 2 
-10 7417135P1 RESOLVER, MECGDACK coil spingis es Ss tle eRe ere eC MmRMe OMS ks Gri tte aha: es 1 
-11 7015655P3 LH GY NS 8. ihe cl AE TSE SS ee oe a ny Pues 4 
-12 N43P16010C13 SCREW, Mach, hex hd, brs, ‘Ca pl, No. 10- 32. by 5/8 in 1 (Att Pt). Fait AE 8 
-13 AN935-10 WASHER (Att Pt) . Mite, Mee Siete... METEOR NS Steevie ie. t-0 MRO Ue ike 8 
-14 PL7428329G1 HOUSING ASSEMBLY (See figure 24 for ee car ae Bins See, Ge epee daes o 1 
-15 7030239P3 COREA Tatami hl of ath ati se i. oh toy) eid el aimeeye platedeiet teeta ¥! Zits eal a! es 2 
PL7416592G4 COUPLING ASSEMBLY . RR eia sia ae cegme Bete Uin tell twat bet ieee a 1 
-16 7415929P3 SCREW SeeEAAUsE Oi coo) te da ei tatialie) atte geil, olla iw 5:0 ces 4 
-17 7416588P1 GHAI ODUL Ose sis! le eho Sia marae ese Sip iwi, a Retinesere™ oul 6 ob: lig st 
-18 7416589P1 ; LORE Mle EDT EL ger uOnm onsen cay Lk Aina ey MEM a On Ra ae ae 1 
-19 7416592P15 : PIN eaiae aR Oe Teles set oa Bae Mate allstars ae recur EE I a ea Nero 2 
-20 PL7428329G2 HOUSING ASSEMBLY (See oer 24 for breakdown) ...... 1 
-21 7035739P1 RING Coty ica ate! a) ce. ose PEEL Gr attains Wrisui/ isis ey Naruse fo. os 1 
7415929P4 SCRE WO meUICAtE PE) Ly yo lan coats lente aeieic h olay Leh. a ls clas M lane ey en 8) Om 3 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
eae see PER ON 
INDEX No. : 
No. 1 2 3 4 5 6 fl ASSY CODE 


7015655P3 SO A Pe peer eet abst one Rs) Henk Sa AU eee cep hall inraakal ts feline 3-6. § 


2 
N43P16010C13 . SCREW, Mach, ‘hex hd, brs, ‘Ca pl, No. 10-32 by 5/8 in (Att Pt)h .... 4 
AN935-10 4 WASHER (Att Pt) CUMS POET sey) Sf fol 3, Vehitateen eRe Oru ee Ta al fers : 4 
PL7428329G3 : HOUSING ASSEMBLY (See figure 24 for breakdown) ........ 1 
7035739P1 Oe SE RCINGLOM ie At UP OR Makor cient cite: ss ocenke, ee aed Mase 1 
7415929P4 PUES RETA OCICALUL CMe aot oc son ao: ARS a a, ee pt en cao: Tele 3 
-27 7030287P3 ~ [COLEAR] (on, Beat. Sy On a Be rs gs) abi nt ek opera 1 
-28 7415929P3 ; SC RE Wr POGICCAUCME Ey Macy cr ss sccsti’a le stn Sin'yn io tule enetes 2 
-29 7417642P1 i GU RODE CMe ee ctrl! os faixat eu tei ig0 “ou. sta, ae: ies 6 SUR SIG OMME toy 1 
-30 7069458P1 ; CLAMP . 3: 2 152 Gp ence a a ee ee MAGS! 5s Sane) 2 
-31 AN520UB10R6 . SCREW (Att Pt) Ahh ar icy oe Oh ERC ee ae © ca. Pome ne ate A oy oe 4 
-32 AN935-10 SMW AHS ROCASUIE OC) 35 6.) 4.20) 4, 2 eehaet Mele ey e pete ce Saapith S/d ene eee 4 
-33 7709190P1 SPMD RD EURO EVO! tee cy: a7 5 aeNel fe PRAMel Deu sishihe! ie) vin ali\'a Ge ag a mee eaRmeeiny 1 
-34 7015656P1 ; COLLAR Oe haa seat a Coal Haus mia lne: sy Paden he ll er rs eh Ugh co Vane cance ems 1 
-35 7415929P2 0 SCREW, Set (Att Pt) Pea i) ce yo! 0, Loot Se te olen eee A ate aia 2 
-36 7416591P1 . GEAR, ‘Spur Rete ik Sana sale ho MOG Dis tia Aosts Bits CN Me cey ee ig ta 1 
PL7416587G1 5 COLLAR AND SHAFT: ASSEMBLY. (.uu,0! ssh satewie. cos het: age eure 1 
7415929P1 é SOE OerCAt Pt) meade memeber cnt a ee Mule de Bie raat ao Ree 2 
7415929P3 WEeOCREW, cet (Att Pt). ost tal Secila bedehin. 40 sche oul emer eos bene ete se 2 
-37 7416587P3 ; ECO SAL Tg) ooh ve tel POR Curette Meee a iisthel ee) os Mae tele Wales yal mG? ve 1 
-38 N533P606 a ; BIN copring dowel. (Att. Dt) te rhs Sar oe Ge Stee Ne ot ws ese 1 
-39 7416587P2 ‘ EP AR TD ietcte 5 Te tec ce chase ate SO Ala baal cance | RRC ae tal eme oes 1 
-40 7011718P3 ME SECATC ING) TNTUSED , clk) 0) Monel camente, er 6a ey ea metre radio cebes 36 6) 6 des 2 
-41 7030238P3 ROS BAER UNG Ale 2 50/8 eee guneren,.< dal Lie telrs. Qu eaeal's neler. a ts.» ie yews 2 
-42 7415925P23 SMR LAS ARSE 5 in elie <a. d onrineceemate epi dts ee ch eee io etl aA )sihce "eos <6 Cee 1 
-43 7030239P3 RC OUTIAR Ci caicts ce 6 “ems: “es Bk icp odintacy ty 5 CREE MeN CER Te oe ea 1 
-44 7417641P1 EE GHAR Spur. fo. os ba ret ast wl Wen ade ae eds Sf OH EE ate nae stee ih 
-45 7605995P1 memeHOUSING, Gear ai... <. Sucelie « CR cote CM Reen Me Le MLAL TE oe han en ae fos 1 
24- PL7428329G1 HOUSING ASSEMBLY (See figure 23-14for ........2.4-4+ee-ee8e-6 Ref A 
next higher assembly) 
PL7428329G2 HOUSING ASSEMBLY (See figures 23-20 and 174-27 for ...... Ane Bee inage 
next higher assemblies) 
PL7428329G3 HOUSING ASSEMBLY (See figure 23-25 for . ... 2... 2 ee oe Sr eers eran Eves C 
next higher assembly) 
-1 7044654P1 oo COLLAR a. = 9 ie cit ke ee Re etd Ca a Get tae ee it 
-2 7415929P1 . SCREW, Set (Att Pt). EWP Mere ee rene t. Sires Pape cone hte a ee Oe Me ee 2 
-3 PL7070437G1 COUPLING INSU YIEVIN OG ne Gy go ma ono corded ooo oS 6 She Bie 1 
-4 7041492P1 COLLAR, : «seus sus CU eA TNT MT see. Ce Aiel tel atah ee ani emeeaMacn cite 1 
-5 7415929P1 CMS we ee (ALC Pt) alent ere ce a sacs (aiken au aeniet abe ieuis iy sieick eta 2 
-6 N903P62C3 PECL Gm ECCLAININ GT 057-55: orc, Gott cine@ lo cB wat etitae sone ey olen sf ue lvel Mou eliare Ciena) 4s 1 
-7 7410009P62 GES ECARING SEB all Maron wiinst Bia mcndrey ieee acess iba se RMS RIS aloe SPS ats 4 
-8 7044660P1 SMM EAC LRU mMe Mein 6, Sites) aeiiist ie. ou Stews otaiedl 5 Uumueie eg fo) ited mara ee! | 
-9 7410009P62 ME ARING ES Ala Nice 05-52 eit etch ig) Xe fan ay Tel ionte man fee ere. 5 BO Pa Shag 1 
-10 N903P62C3 « RING} Retaining’. 0.5. Se SS SSIs Marae LIN SE Say g UG tea a ee 1 
-11 7044639P1 a * /SHARTSie soa s!os. 3 RS ii aha sa ok inet A OL > RC eo eer me 1 
-12 7716411P1 A HOUSINGS... = : BES. OF ONROY Loy, Oo v0. ocho Ge Game g Gay ence 1 A 
7716411P2 SR HOUSING Sie oso) Sia Scene te ee eee PME erat epee ge Fe 1 B 
7716411P3 oe EPO US UNG Grete tte a.) 's vellte. oP th ant et tert Tes eet se helt s tes eee 1 C 
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Figure 24. Housing Assembly 


FIGURE DESCRIPTION 


as PART gists pacts 2 
suet No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

25- PL7709045G1 GENERATOR, Sweep (See figure 4-17 for next apie assembly) y s-) .uae.ae Ref 
-1 JAN1I2ATTWA : TUBE, Electron AEC OT OO Ato Ss eee ao oo 6 Og oe 5 
-2 JAN5687 » “TUBES Electron (ics. ace pela wo el ded oh ob netisl tenet nee tn Rte 3 
-3 JAN5814A 4 TUBE, BUCCELON 1s -0i,'ah 6 lee rae en atel te oy fet THE a el ah lee teagan RoR NEe alls 1 
-4 JAN6AUE6WA s TUBE, Blectron:.)%.) 26) 6-5) oe ohcs. oils am heigh Stene mel weir re ta aa 1 
-5 53D16450 » SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). ...... os Ware a its 1 
-6 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). ..... POMe yah nso, oe 9 
-7 RC 42GF 4723 . | RESISTOR; Fixeds:'4700 ohms 45% si.) sce ee Sues es Lela ei 5 
-8 RC32GF681J . RESISTOR\Fixed) 680 ohms 25% 82 Soy 7 eam eaters see 1 
-9 RC 20GF102J . . (RESISTOR, Fixed, 1000 ohmis;+5% ~ 22.400, woes Ai ute 2 
-10 7417163P3 . (CAPACITOR: Fixed, “1972 uuf 20559 oc eee cc emien sa) els 1 
-11 RC 20GF 223J . RESISTOR) / Fixed,» 22000 olims.£5%) 5)" siseeeeme tome so «le: el a 1 
-12 RC 20GF154J .. sRESISTOR? Fixed, 0.15 meg 459i...) weet 6 os eee 1 
-13 CM20C 2203 . CAPACITOR, Fixed, 22 uuf +5%..... SUM TS ntg 6 2 se slo. “oi ng ee 3 
-14 RC 20GF472J .( RESISTOR, Fixed, 4700 ohms 45%: sucesenenete ose. + 1 
-15 RC 20GF 473J . RESISTOR, Fixed, 47000 ohms 5%. . ve =~... + ss « eee 2 
-16 RC 20GF474J . RESISTOR, Fixed,-0, 47 meg +50 cpicse es gia. ss ws ae 3 3 
-17 RC 20GF334J »2 RESISTOR, Fixed, 0.33 meg #570). ye we etre doe sw) ate sean 1 
-18 RC 20GF101J « RESISTOR, Fixed, 100 ohms 4590 2 joist w aos es «ols Pay co 9 
-19 RC 20GF103J «RESISTOR, Fixed;. 10000 ohms6 25%) ihe ce ei seices. sss les ate 1 
-20° RC 20GF104J -«) ARESISTOR; Fised;(Q.1 meg:t5%iao ¢ Ge oats coos cig ee 4 
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49 
48 
46 
ts 45 
43 
44 
21 222591015124 = 13 9 «7 7 
51 
37 g 
38 
47 
O 
q 1 
7 
: 
26 H 6 : 
18 17 2 
28 18 42 . 
29 20 
: pathy 
18 a 3 
16 30 : 
31 5 
1 
6 2 
36 
18 18 25 203425 32 833 18 18 13 18 
Q 
1 
6 
39 
40 
Figure 25. Sweep Generator 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER On 
INDEX NO. ASSY CODE 
NO 1 2 3 4 5 6 7 
25-21 7707158P2213 RESISEOR, 2 hixed,. 0:22) meg 41% -; fetee.4 7. cn tye Se 1 
-22 RC20GF225J RESISTOR Fixed, 2.2 meg’ 20% tor. wee. 2 ee. ea 1 
-23 7707158P2003 RESISTOR, Fixed, 0.2 meg+1%......... 1 
-24 RC20GF105J RESISTOR Sb ixed) ol meg 200 sea eat ve ck tee 3 
-25 RC20GF471J RESISTOR, Fixed,.470 ohmstom pau os. <) oeo  s h 3 
-26 CM35C103K CAPACITOR, Fixed, 0.01 uf 10% . 205i. 5 Ce 1 
-27 CM20B150K CAPACITOR, -Pixed;s15 aut c1Qje 2) ake 2 
-28 RC20GF684J RESISTOR, Fixed, 0:68: meg 45% 9 i 2 
-29 RC20GF155J RESISTOR, shixed, 1.5 meg tog. 06-1, 0s ch a se Go ee 1 
-30 RC32GF473J3 RESISTOR, Fixed, 47000 ohms 45% 2... ww. kw 1 
-31 CM20C470J CAVACIDOR biked s4Truui-pou ait. vai ee ew, Ge Ses 1 
-32  CM20D471J CAPACITOR, Fixed, 470 uuf 5% ........ 1 
-33 RC20GF152J RESISTOR Fixed, 1500ohims 499%. 5 se ee bw ee 1 
-34 CM20D471J CAPACITOR. Fixed, 470 uuf $5% 29 .<. hs ee ek 1 
-35 7030268P1 ADAEL MAR web DOM es coun fas en 4s. a IE 3 
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SL MEA SD I LS AE DR 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART A PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
No. 1 2 3 4 5 6 7 
I SR EET NN EH RTS LL HS SE OE TIEN BL SITES D SEL SO 
25-36 RA20A2SD252AK : RESISTOR, Variable, 2500 ohms +10% ........ Sh Saath Ger siemens 1 
-37 RV4ATSA104A A RESISTOR, Variable, 0,1 meg £10% 007.) skeet es es 1 
-38 7027144P1 : TER MINA} ie): c. cae ely ster Teg sas ool nae Wet ae eR MRP T REE rss ihe Rec oleate are 2 : 
-39 7886278P1 , CLAMP, Blectrical- (At Puree. 0 ie tev ig a a 2 : 
-40 1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt). ...... 2 
-41 CVv11C450 é CAPACITOR, Variable, AS AUP shoes caus ve fe afte eS Ml cee MAUS IMOU attr oye Yan sa cs 1 
-42 CV11B130 sue CAPACITOR, Variable or aiarspere) len) cm eails pute. mee re a er ce utes 1 
AN515PB4R10 ‘i SCREW (AGE Pt) a. 6 oo een a ee Woe ce a eo Re NORE DSRS Ge Meret. crite ; 4 
7874555P1 : WASHER, Fibre (Att Pt)? isc Quer et 8 1 eg ee 4 
N401P5C13 . * WASHER, | Flat, brs, ‘Cd pl, Now4inarrow (Att Pt) .0. i ties os 4 
AN935-4 A WASHER (Att Pt) s.. 5 ce) ces Ose re Gi wt al eet ee teen ste tee tata are 4 
AN340B4 __ . NUT (Att Pt) . ket oy Uae Na ee aan aye 4 
© =43 RB19BE15753B 5 RESISTOR, Fixed, 1. 575 meg £0: 0.5% A Pe RAE HN ey eG 58 ang SO 3 7 at MS 2 
-44 7874555P10 : WASHER, Fibre .... ere te giro,) catcaiiat.| Yell to fos (le Ren aGH Re act ae a 2 
AN515PB6R40 A SCREW (Att Pipe ily bce oe eRe re rede ghia! ie ec ene Ce ees 2 
AN960B6 4 WASHER ‘(Att Pt) 2.6 sire, ease apnea ths rs ius hase 2 
AN935B6 , WASHER (Att Pty oia cs at eres arte = S5Gi Cd: LE RE ae ee 2 
AN340B6 ‘ NUT (ACE Pt) ee ee ada ce deseimhes Biite.) Se) SOA Suen seem 2 
-45 RB18BE85502B . RESISTOR, Fixed, 0. 855: mew tO Sit ak i ace 1h) ote ees ey esis een 2 
-46 7874555P10 ; WASHER, SRibre® (575) 08 a0 soy reniteemtepmalentatt's| 2s hes ve: Vel) ol Lelateuret etlane Snag epee 2 
-47 AN515PB6R28 4 SCREW (Att PU) oo) wy cen 8 ore ae ie ee eee acreage 2 
-48 AN960B6 5 WASHER (Att Pt) ricerca a Oe ip aibee ene ish, sa to etd a akeara lc aera 2 
-49 AN935B6 ; WASHER (Att Pt). ...... Atha RC ASE SERENE Ca aces el ere siilee: ons enromES 2 
-50 AN340B6 : NUT (Att Pt). . SO eS. uote medias braless. a’. 6.) airs Pacaicee Os el al Maes eee mn 2 
-51 PL7709410G1 5 BOARD: Component, "5.1%... nee eres os acre nzeat else” Meare 1 


13 


Figure 26. Demodulator 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART . PER ON 
INDEX No. 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 


26- PL7418527G1 DEMODULATOR (See figure 4-18 for next higher assembly). . ... Ref 
-1 JANI2ZAT7WA A TUBE EICCtrOnd seemnee iach eish iss. os fours, eee Bic ge ae Ht 
-2 JAN5814A j TUBE, Electron... . . MY om Oem teacesichingcas oMhee “Sc “ot Lola Rea Ca Senay OR 2 
-3 53K17726 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). ..........2.. 3 
<4 CPO9A1KE473K : CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf 410%... ...... Say A ace Ieee 2 
-5 RC20GF333J : RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% Tan et hie MOINES CH Rea aaee heise : 6 
-6 RC20GF224J _ . RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5%. ...... et Fag Can ae an abet mAse! 4 
-7 RC20GF103J 4 RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% ...... S cYoue eiaean ulna tiem tee tes 2 
-8 RC20GF105J . RESISTOR, Fixed, 1 meg +5% . de ap sar te eae Sat Sete 2 
-9 RC20GF104J J? RESISTORS Fixed, 0:limee 25%. oS Se a. 2 
-10 CPO9A1KC104K . CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf+10%. ....... 2A RE EEL 
-11 CM35C103K oi ACAPACTEOR Fixed.) 10000 aut 210% 2 eee PE ae ae oe 2 
-12 CPO9A1IKB473K , CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% . bikes 6 
-13 7415260P1 ; TRANS FORMER Fi vaiwants tet: fe Bratt, © yen cone innnaee 2 
-14 2104-04-00 Z TERMINAL (Spec dwg 7005090P1) (SH) . . . moo Ms Ag (Nase tee ate cee tei 2 

AN500B4-8 F SCRE WECAUIE LS te ahs ca ee eee Seen te) 3s Ren emp uaiem aaa, Haine : & 

N401P5C13 ss WASHER: riat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att Pty)ivo. 6 oe a. 4 

AN936B4B : WASHERMCATEIDE) hy ee. ee ete: alicia d 4 

7108462P1 . DIU ERR re 5g eee! sate Sota Pe te eS Me oe os 4 

-15 7030268P1 . ADAPTER, Test point 5 oF a le He 3 

-16 PL7417414G2 ; BOARD, Component 1 
37 35 36 37 35 33 14 13 


34 
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Figure 27. Servo Amplifier 


47 


Section I 
Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER On 
ee. No. 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

27- PL7709582G1 AMPLIFIER, Servo (See oe 4-19 for next ig pee Ref 
-1 JANI2ZAT7TWA TUBE, Electron . 5 5 2 
-2 JAN6005/6AQ5W TUBE, Electron . PR I oo cs ve ee eS ee 2 
-3 JAN5726/6AL5W TUBE, Electron... 1 
-4 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). 2 
-5 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). 2 
-6 RV4ATSD105C RESISTOR, Variable, 1 meg rede : ware 1 
-7 7027144P1 TERMINAL .. . 1 

7886278P1 CLAMP, Electrical (Att Pt) . bh 
1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int ‘teeth (sH (ate Pt) il 

-8 CPO9AIKE473K CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% . 3 

-9 RC20GF122J RESISTOR, Fixed, 1200 ohms +5% . 1 

-10 RC20GF224J RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5%. 3 

-11 RC20GF104J RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . . 4 

-12 RC20GF472J RESISTOR, Fixed, 4700 ohms +5% . ; pene 1 

-13 PO-05-1-200E CAPACITOR, Fixed (Spec dwg 7417584P1) ‘(Southern ee 2 

Electronics Corp.) 

-14 2104-06-00 TERMINAL (Spec eh eee (SH) . 2 
AN515P B6R8 SCREW (Att Pt). ; MERC awit: Pal Tet “ocd loleoo> ok eae ieee 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . PES. CO. e 4 

-15 RN70B5113F RESISTOR, Fixed, 0.511 meg +1% . 1 

-16 RN70B5491 F RESISTOR, Fixed, 5490 ohms +1%.. 1 

-17 RC20GF225J RESISTOR, Fixed, 2.2 meg +5%.. . 1 

-18 RC20GF333J RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% 2 

-19 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%. . Sea 1 

-20 RC20GF684J RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5%. .. . Babe @ ° 1 

-21 CPO9AIKE223K CAPACITOR, Fixed, 22000 ohms +10% . . 2 

-22 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. . 2 

-23 RC20GF2227 RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5%..........000-4 2 

-24. RC20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% 2 

-25 CPO9A1KE104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf 410%. ... 2 

-26 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%.... 1 

-27 RC20GF4713 RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% 2 

-28 RC20GF101J RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% 2 

-29 RC42GF221J3 RESISTOR, Fixed, 220 ohms ae 1 

-30 7406864P3 SWITCH ees. . : BABE dies oo mea ea eue Le : i 

-31 7027144P1 TERMINAL ... 1 
1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int ‘teeth (SH) (Att Pt). s 1 

-32 F-3045 TRANSFORMER, Power (Spec dwg ay Sel 1 

-33 2104-04-00 TERMINAL (Spec dwg tt Che : 2 

-34 AN515PB4R7 SCREW (Att Pt). ; 2 

-35 AN960B4 WASHER (Att Pt) . 5 2 

-36 AN936B4B WASHER (Att Pt) . ‘4 il 

-37 AN340B4 NUT (Att Pt) . ‘4 2 

-38 7030268P1 ADAPTER, Test point. A eb 4 

-39 PL7709478G1 BOARD, Component 1 

28- PL7709324G1 GATE CONTROL, Automatic ee wa 4-20 for next higher ey) Ref 
-1 JAN5726/6AL5W TUBE, Electron ie i ay an iar Mee Mee Sh ia’ A 2 
-2 JANI2ATT7WA TUBE, Electron . slate EeaeT (SPs Te 3 
-3 JAN5725/6AS6W TUBE, Electron... : 5 3 
-4 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406473P2) (CIN). a 5 
-5 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). 3 
-6 7707738P5 TRANSFORMER ollte\ hors eo aee Dei eee 1 
-7 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406473P2) (ca). 1 
-8 CM20C330J CAPACITOR, Fixed, 33 uuf +5%. . 4). 5. "of OM CRM arse c 1 
-9 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%. . 6) Jos Lei he see ARs 3 
-10 RC20GF4713 RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% 5 3 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


} O 
® 38 36 9 33 34 20 35 24 


46 


Comm 


> 


KR 
NR 


eae 
ie 


47 
‘ A Cra 
@. NG 2 
; 


e 


12 1 29° 1310 9 15 
Figure 28, Automatic Gate Control 
ochgad “aed DESCRIPTION unis USABLE 
Sha NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
28-11 RC20GF334J HEMERESISTOR)  Bixed; /0.83.meg 20 ie eee sg eS PA 2 
-12 RC32GF683J . RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5% .........042.+64-4 2 veoee 1 
-13 RC20GF102J . /GRESISTOR @ Fixed: 1000tohms 25% cre en i 2 
-14 CM20B100K a CAPACITOR, cFixed) -10suut 210s at, oe Me ee sb. ale eas 1 
-15 RC20GF104J i) ARBSISTOR); Fixed; 0;1:mep a5 a tren aie eet ee aa he aa Be ETS 4 
-16 RC42GF224J J) PRESISFOR NW Fixed, 0.22 mee ce aroedet telat oe eh kw le es ww SRS 1 
-17 RC20GF223J ty a RESISTOR Fixed, 22000 ohims-+3%7 acetate tare ke ee a eS 2 
-18 CM30D152G : CAPACITOR Mixed, Lo muta 2 ener a teeta oat so) alee! lelray ental 1 
-19 7708702P4424 PMOILEESIST.OR? | Puxed, 1.4.42: Mee eh ty ieee des tien GS Ar outs, us a ee poo 1 
-20 RC20GF473J meORESISEON, Fixed: 470000NME £50 pigihys 40 ol eo ee we ae te ale! 3 
-21 RV4ATSD253A . RESISTOR, Variable, 25000 ohms +10%. ........ Se ame Eee 1 
-22 7027144P1 URES EEC MINAS iote) len jas0 8 oie ont Se Aa lO.) i eRe RO mer SREY 1 
7886278P1 . SUA ME erectrical CAR PE) orci. ic el a oe araris.teiue te Se ee) 08) ee ee 1 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt). ...... 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER On 

il No. P : i fi ‘ ; ASSY CODE 
28-23 RN70B5362F RESISTOR, Fixed, 53600 ohms +1% 1 
-24 RC32GF104J RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . . 4 
-25  RC20GF333J RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% 1 
-26 CM35D472J CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5% . 2 
-27  RC20GF225J RESISTOR, Fixed, 2.2 meg +5% . 1 
-28 RC20GF184J RESISTOR, Fixed, 0.18 meg +5%. 5 1 
-29 CM20C470J CAPACITOR, Fixed, 47 uuf +5%.. . 2 
-30 RC20GF154J RESISTOR, Fixed, 0.15 meg +5%. . . 0 at CURSE te Peete es 1 
-31 RC20GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5% other rok reaboms, Sete css il 
-32 RC20GF684J RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5%. . . ; : 2 
-33 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. . . : 3 
-34 CM20D471G CAPACITOR, Fixed, 470 uuf +2% Re hareiets F 1 
-35 RN70B6493F RESISTOR, Fixed, 0.649 meg +1%.... 1 
-36 CM20C101J CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5% A 3 
-37 RC20GF824J RESISTOR, Fixed, 0.82 meg +5%. 1 
-38 RC20GF224J RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5%. .. . : 3 
-39 CM30D102J CAPACITOR, Fixed, 1000 uuf +5% . Pee eee at COM: 1. nts Le AEE Ae 1 
-40 RC20GF681J RESISTOR, Fixed, 680 ohms +5% 1 
-41 RN70B1053F RESISTOR, Fixed, 0.105 meg +1% : ; 1 
-42 CPO9AIKE104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10% . a Coat hale tercememer 1 
-43 500-625 CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) (PRCO). 1 
AN515PB4R6 SCREW GACH Pt) ie-.) Wen ol Cd coe ta ck, 1 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 4 narrow SAE Pt) 1 
AN935B4 WASHER. (Att Pt) . : 6 1 
AN340B4 NUT CARE PES. can” Visine 5s chet te MMMM vo t0eghim lon) igo Sh! ct 1 
-44 RC20GF475J RESISTOR, Fixed, 4.7 meg 45% . F eee emt aneo nt oad le 6 c 1 
-45 RC20GF152J RESISTOR, Fixed, 1500 ohms ake Set errr ine men As Bm SG o 1 
-46 7030268P1 ADAPTER, Test point. ee Nae cc. lc. ama shes eee re 4 
-47 PL7709438G1 BOARD, Component 1 
29- PL7302728G1 GENERATOR, Electronic marker SG-145/GPA-23 (See figure 2-10 . Ref 

for next higher assembly) ; 

-1 4002-11W STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7405100P60) hoe 4 
=) R4G RING, Snap (Spec dwg 7013755P1) (CLC) ; wih eet ee 4 
-3 4002-0 GROMMET (Spec dwg 7017584P2) (CLC) aes 5 4 
-4 PL7709359G1 GENERATOR, Tes ee a cath 30 for breakdown) : 1 
-5 7135276P22 SPACER... tee me ; . 8 
AN515P B8R6 SCREW (Att Pt). Fa tas. 6 oe Bate. Eee yeceer an ee 16 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 3 16 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . 3 A 8 
-6 PL7709357G1 GENERATOR, ok circle e (See figure § 31 ‘for breakdown). 1 
-7 7135276P22 SPACER... . . 5 é 5 6 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). : peda ngs oS 12 
AN936B8B WASHER (Att Pt). ...... : RA Aled 12 
AN960B8 WASHER (ACE (DE) 0 ee ag ae oe 6 
-8 PL7709321G1 POWER ASSEMBLY, Carrier (See figure 3 33 for r breakdown) 1 
AN520UB10R8 SCREW (Att Pt). a 4 
AN520UB10R10 SCREW (Att Pt). 6 10 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . anetpanel amma C 14 
AN340B10 NUT (Att Pt) . 14 
-9 PL7709306G1 CONTROL, Carrier ‘amplitude (See figure 34 for breakdown) he 1 
-10 PL7709320G1 CARRIER, Amplifier and balance control (See figure 35 for breakdown). 1 
-11 PL7709314G1 GENERATOR, Carrier ee cena 36 for actrees es : : 1 
-12 7135276P2 SPACER 2 fe silks. ; : 18 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). BA aCe AGA IR “15 36 
AN936B8B WASHER (Att Pt). shite Buble, eke x te ast cobs 36 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . 3 : 18 
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Figure 29. Electronic Marker Generator SG-145/GPA-23 
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Group Assembly Parts List 


GD SRE SE SAF SN EE TE PE A REDS EE IO aT EE ATE EE PE AES, 


FIGURE 


-15 
-16 


-18 


-19 


PART 


7417161P3 
AND515PB6R7 
AN960B6 
AN936B6B 
AN340B6 
54417403 
AN500B6 -10 
AN960B6 
AN365-632C 
7038617P1 
7002869P3 
AN505P B416R10 
N401P13C6 
7709456P7 
N24P21010 
N24P21012 
AN365-420C 
NP192637B 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
PL7302738G1 


PL7709359G1 
JAN5687 
JAN5725/6AS6W 
JAN5814A 
53K17726 
53D16450 
RC20GF135J 
RC20GF101J3 
RC20GF105J 
RC20GF332J 
CC21CH150J 
RC20GF473J3 
RC20GF102J 
RC20GF244J 
CM35D4725 
RC20GF474J 
CM20D4713 
RC20GF624J 
RC32GF223J 
CM20C1013 
RC20GF154J 
CM20D221d 
RC20GF684J 
CM30D102J5 
7030268P1 
PL7709406G1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


CLAMP... 
SCREW (Att Pt), 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 


CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 7411396P1) (CIN) Oey 


SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
HANDLE 

HUB. =: 
SCREW (Att Pt). 


WASHER, Flat, brs, Ca ‘pl, No. 101 narrow (Att Pt). 
HINGE. . . eae 


DESCRIPTION 


€), ay oe . 


oi eae | tel ‘er ete 


OU Ne le. ahs 


Ty Dee ee ee 


6: Fem teenie, 7.6 


6: ey, ef l Jie) ees 167 


BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 5/8 in (Att Pt) . 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, aS 20 oy. 3/4 in (Att Pt) . 


NUT (Att at 6) Lerihiu gana 


NAMEPLATE 
SCREW (Att Pt). 


WASHER (Att Pt). . 


NUT (Att Pt) . 
CHASSIS. 


ee ° 


Ss iey Pre Ge. e-  e 


RESISTOR, Fixed, 1.3 meg +5% . . 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% 
RESISTOR, Fixed, 1 meg +5% . 


RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 15 uuf +5%.. . 


RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% 


RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5%...... 
RESISTOR, Fixed, 0.24 meg +5%. ..... 
CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5%. . 


RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 470 uuf +5% 
RESISTOR, Fixed, 0.62 meg +5%. 
RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5% 
CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5% 
RESISTOR, Fixed, 0.15 meg +5%. 
CAPACITOR, Fixed, 220 uuf +5% 
RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5%. 


CAPACITOR, Fixed, 1000 uuf 29% . 
ADAPTER, Test point. : és 
BOARD, Component 


Cae GONE OR Sem) 


GENERATOR, Tag gate (See adh 29-4 for next higher binge 
" TUBE, Electron ALO 

TUBE, Electron . . 

TUBE, Electron... 

SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) . 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) a 


oe Nie eee 


ee we, CO yas are 


UNITS USABLE 
PER On 
ASSY CODE 


— 
= PP Pe DO Lh CH DO DD 


10 


i) 


_ 
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Figure 30. Tag Gate Generator 
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Figure 31. Tag Circle Generator 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section I 


Group Assembly Parts List 


SLA LTTE BEDI ST ETE I PTE ZS SAIS YE TESTE PES IN A PEN GSR STE ER BOG SELES SESE BaD STE SITET EET OSES SEP OT SERRE SLE, 
FIGURE DESCRIPTION 


Nan PART UNITS USABLE 


-8 
-9 


-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 
-20 


-21 
-22 


-23 
-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
-31 
-32 
-33 
-34 
-35 
-36 
-37 
-38 
-39 
~40 
-41 


-42 
-43 


PL7709357G1 


JAN5726/6AL5W 


JAN5814A 


JAN5725/6AS6W 


53D16450 
93K17726 
PL7418695G1 
51G16095 
AN5S15PB4R14 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
PL7418764G1 
7135118P1 
AN515PB8R8 
N400P9C13 
AN935-8 
AN340B8 
CM30D681G 
CM30D152G 
CM30D222G 
CM30D332G 
CM35D392G 
CM20D331G 
CM35C103K 
RN70A6812F 
RC20GF473J 


RA20A2SD103AK 


7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
RC20GF752J 
CVvV11B130 
AN515PB4R10 
7874555P11 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
RC32GF153J 
RC20GF333J 
7707158P1743 
7707158P1503 
RC20GF101J3 
RN70A4992F 
RC20GF334J 
RC20GF4713 
RC32GF473J 
RC20GF154J 


CP09A1KC104K 


CM20D171G 
RC20GF223J 
7711100P3 
7711100P4 
RC20GF754J 
RN70A8452F 
JANIN198 
7706216P3 
7870535P 2 
1920-2 
7030268P1 
PL7709457G1 


TUBE, Electron . . 
TUBE, Electron . . 
TUBE, LECETONT? Gare weihloieccy ss thek eee 0) ca May tel MetRene ae tol 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). ..... 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) 


oF 0 Ue 0: | en ey EGON vel m omnes ey ae 


GENERATOR, Tag circle he hee 29-6 for next higher gia ant Bey rota he 


Om Led ors ie. NOL die he 


OSCILLATOR, Tag circle (See figure 32 for breakdown) . 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644P2) (CIN). . 
SCREW (Att Pt). 
WASHERICAUCEE) cu. ye RE bewea es athe elbiad & 1 hemes 
WASHPRI NE Pty iene be eatn Me MON eC Malia NG 
NUT (Att Pt) . 

SHIELD ieee cn) a ce, ae 
TERMINAL . . 
SCREW (Att Pt). 


ee e . 


eee OS kOe Oe Pee SS) Oe. (R XOTT Ye | ele ne 


WASHER, Flat, CRES, No. 8 narrow (Att Pt) 2s) >.) 


WASHER (Att Pt) . 
PMA EUAEL SIMU) te ts ate eg ig ign aad a Rae Be) ee 
CAPACITOR, Fixed, 680 uuf +2% ... 
CAPACITOR, Fixed, 1500 uuf 42%... 
CAPACITOR, Fixed, 2200 uf +2%........0..- 
CAPACITOR, Fixed; 3300 uuf +2%........ dee 
CAPACITOR, Fixed, 3900 uf+2%........... 
CAPACITOR, Fixed, 330 uuf+2% ........... 
CAPACTFOR: Fixed. 10 Uuk 10% oo... % Copia ae bt elas 
RESISTOR, Fixed, 68100 ohms +1% 


Oe), 250 OO Er "Oa e CL. CO 18a OL wi 6 9 Ue! 8 


RESISTOR, Fixed, 47000 ohms 25% ........... 


RESISTOR, Variable, 10000 ohms seat Mea relay Pe 
TERMINAL site 
CLAMP, Electrical (Att Pt) . eWese te tics 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, 3/8 in, “int teeth (SH) (Att Pt) 


oobi Ve. Ce) es 


RESISTOR, Fixed, 1500 ohms ae PER ET ehh ie ROD eM ig a Uae 


CAPACITOR, Variable ae 
SCREW (Att Pt). 
WASHER, Fibre (Att EL) CR ait steed cost cine aeiel ve ve. Me lcs 
WASHER, Flat, rie Cd al No. 4 narrow ca ee 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
RESISTOR, Fixed, 15000 ohms 45% 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% . . 
RESISTOR, Fixed, O14 meg tlie ee a Be ae 
RESISTOR, Fixed; O:1Simeg 41%) Gey vee oe aes 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% .... 2-2. eee 
RESISTOR, Fixed, 49900 ohms +1% . . 
Resist OR, Fixed, 0.33 meg +5%. 309 <) erate a 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% =~ 3.2 «0's sa 
RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% .......2... 
RESISEOR, Fixed, 0,15 'meg 45%, P25 Se Ro ee 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. . . 
CAPACITOR; Fixed, 170 uuf 42% Soir ee 
RESISTOR, Fixed, 22000 ohms oy ee 

COIL, Marker . . 3 
COMME Marker ire. ue tos) tage el tertis ae 


a Ne CRY CPS 5 rt) ets I her nt Ye oy ae See ikke Iie a 


. 28 © @ « 


on Memet> wie. we Yes, “es ote rete 


iets helio ese. Oy oe 


Oe Gy Oe ae), 0 


O95 Oe ey 2 O48 em Oi 4:04 te 


Bee OP TO 8) he, YH wi 4 Ve. 


RESISTOR, Fixed, (0.75°meg +97 ew Ne se ie ee ; 
RESISTOR, Fixed, 84500 ohms ae Ee tobe se Ae Aa 


DIODE, Crystal Ata 
SWITCH, ROCA Vere ies ton ten re 
NUT (Att 8 gO Ae tee 


Ce a Ya OUST CN A ki ek Ten eee) 


° . ° 


She iery 8, 6. 4e. 0) ve 


Oh Or) AO ue) ne Ory Oa 8 


o7)).@ |. @) «0% een” Sel fo, 


Ae Vues We: eh ee ®, 


6. pers OF) 8" ore. Ce 


6h re 8) Be. bee 


6: ie) [oe fe 


e: en (6 ery er. ellie 


BEL see, 2 (Oe (Oy 30.) 8: 


0) eel ey ers Peruse 


eo. ee 058 Mae ee 


One . ° 


ee ee a 


@) “ON p67 ee. ow 


fs Ge) es <6 e 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int ‘teeth (SH) (Att Pt) se 


ADAPTER, Test poinb. 45s Behe. wees ar a ee 
BOARD, Component 


6 [eps Oe ae, sey Cre 6 « © ® «6 ® 


PER 
ASSY 


BNE SE Pe EP RP RPE ORF RP EP EP PW PRP EPO PR NYONMNYNYNYE PAP PPR RP RP RE RP PPP EP ON N NE REP EP EP Ne BPE Oe 


On 
coDE 
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Figure 32. Tag Circle Oscillator 
FIGURE ae DESCRIPTION UNITS USABLE 
postage No, 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

32- PL7418695G1 OSCILLATOR, Tag Circle (See figure 31-6 for next higher assembly) .... Ref 
-1 TS103U02 5 SHIELD, Tube: 6 oi sgt ho ec cakes). spies Sas ee ic <0 Bement 1 
-2 JAN5814A : SHOPS HSH Caves re Gib oo oD Ou GoeP oumlo G6 6 gO 6 o 5 o 4 1 
-3 TS103P01 é SOCKET; Electron tubeicgsyecie.. cists) apie’ stactisits s. ol itcnr cree rom ean RItrane i 
AN515PB4R5 : SCREW (Att: Pt)... ce aon calukode Gnevrtt Oe ee i 5 eee ec mene 2 
AN936B4B .  \ WASHER (Att Pt): Gisais iar eG emu) «NG Ve tts alka: 5 tare eee ee ees 2 
AN340B4 oo INTUTE. (AGE Bt) ie oe aren OR aetias a) So sags ay harden Rites cal cee tegns et ene ne 2 
-4 7028005P1 «’ SCREW, -Captiveriy mis beitects) sicccis: <li siete: (pk eetie mae he 2 
-5 N505P308 . PIN, Cotter) bre, 41/S2-by 1/2 in... splity... asawamark oa eee ee nee 2 
-6 PL7408023G2 . COIL ASSY, “Markeriits oo 9. shea telethon a Got yes em einen Nel eae 1 
AN515P B6R4 ; SCREW (Att Pt)h..... oe? Sp ata See ee ee emraeirs ps 2 
AN936B6B 3.) WASHER (CAMSD t= Goce eth cue crus iin UL gers skater Rem a's Ho, Wet neo ts ks 2 
-7 NS5W0105 .. INSULATOR, “Standofio. . 2052 2. inte eae enon c PMS o fo] Sadao ae torts 2 
AN515PB6R16 . “SCREW MAG PE) oO: eo sa: ope eats cue ame Gree Trani eit oa. 2 
AN936B6B . WASHER (AG PO 2 a ctl a Pe Ae ee eo oc ee ee 2 
-8 7135118P2 oy WEDEER MINA Tito tect ot Vig fe! Se acc) ce Aaa i a mans SERB ec (era a 6 auute 1 
AN515PB6R5 5 SCREW: (AttiPt) tn sco. tra epee ee ts 8 eae 1 
AN936B6B «i> WASHER (AtEPt) ein once lees Avehihc he MMMM ere te? ay 6. We, Vodiiigs veneer 1 
AN340B6 oo) NOT CARRE) ieee a) lo -.0 5 at Sl eee mre Pets” Se lgics Lac ues eed 1 
-9 7418763P1 wi, COVER ER raat ois a ral ie! Gl a ootig 0d pt amitenre MA meemretiata atte © sie. 6°) faghremat aren 1 
AN515PB6R5 ; SCREW: (Att: Ptyciis, o2.0 0 ces Gare te ee eeeeetnd eat sus ey) ho, tegen ee 2 
AN936B6B - _ WASHER MATE PO soihe 35 2 8 ee ee ees oe es fae atts ve che 2 
-10 CM30D202G 5 CAPACITOR, Fixed, 2200 uuf' 42% 0730 ee oe hv) cw Se eee 1 
-11 CC36UJ3313 -:) (CAPACITOR, ‘Fixed;; 330:uul +59 0.) Sice ee ares ssa yee ee 1 
-12 RC20GF474J . \ RESISTOR, Fixed ;.0:47, meg 25% a5. on staat ents or She cae 2 
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LAS ET LTT ALL LS TLS EE PEE IPE ETE ID IS CITE TIES TESTES TLE EEE EIEN AC EDIT 5 ETE OSE EBS ED TRL SB ES TAS ELI EI 0 BEI EN OEE, 


FIGURE 
sete ane DESCRIPTION unrrs vsapLE 
INDEX NO. 5 : 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 IE EN OR 


CM20D471J emeCAPACITORs: Fixedsi470 Wie5% <3 5 <r e Lee aes 1 
JAN1N198 Se DIODE. Cy stalin area te ch kala che Mampi bauthg a5). 78 1 
RC20GF471J =) RESISTOR, ‘Fixed, 470 ohms £5% oh) 0 6 else Boe ee oles 1 
RC20GF681J . RESISTOR, Fixed, 680 ohms +5% ........... lesitieniy 1 
-17 RC20GF473J . RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% ........... Bier 1 
-18 CC21CH050D CAPACITOR sw ixede ro GUL Oso iia (fae oy scale ute daation aetad s:)o 1 
-19 CPO09A1KC104K bie CAPACTFORS: FixedO,leutelOy cies a's. o-letsulive tee aegis Beye Be 1 
-20 RC20GF104J #) ERESISLOR erixed v0.1 -megte 00 ei ac. bs sa ct bo os cee e's 1 
-21  CM35C103K . CAPACITOR, Fixed, 0.01 uf+10%...... oho hg A RR SE Beat 1 
-22 RC32GF223J ..) /RESISTOR erixeds 22000nnmst5%" soc 4. EMAAR, BH ee es : 1 
-23 7711100P2 9-1? COLL ae eerie: ee bs 5: iad aap ate us Nava: 1 
-24 RC20GF683J . RESISTOR, Fixed, 68000 ohms 45% BUS Shape ce Magen, EELS te epee ates 1 
-25  7035143P1 J) SPACER ernie). : SoM? cle ae atte: ee eee, 2 
-26 AN515PB6R6 Baal S Ore MCAT ERIE) ara yan orl oS UT Ce a ele ee ma ate 2 
-27 AN936B6B ) MWASHERIAH PD) 0. 0 Pr eh) Mies) ct a) epee aed sate 2 
-28 PL7418733G1 3 BOARD EC OMponentemrr area sr cy tee ek cil eR emt ays! cor ies vice prs meer, 1 
33- PL7709321G1 POWER ASSEMBLY, Carrier (See figure 29-8 for next higher assembly). . . Ref 
-1 36002B Pie CAP.) Plate (Spec dwe 7100510P1) (MLL). . 20. 06 ek ee Oh 6 
-2 JAN5933 ; UD Erm LCCLLON ras! vob kl cucu omreut at svtlsoh suman toetan Reb eaipeh eh Selb aii shinies come ile 6 
-3 TT17762P4 F CLAMP, Electrical. .... Peeeime Die tes e Bis o BNC MN UA ced Ria erase Fee e tke! 6 
AN515PB8R7 PSC WAC Att EP Tah die ot aloe yc ie oo oh Bap. ay ate ato fe Spe a ie 6 
AN936B8B . WASHER (Att Pt) . RAR ait URS Rida mI (SIN ICSU ERI RRL SR OM ter ee : 6 
AN340B8 NU CAtE Pty hs PRI. ices came RR SMP Site bears 6 
-4 MIP5TM . SOCKET, Electron tube eevee aye 7104481P22) (AMP) rho yee 6 
AN505PB6R7 MECCREW (CPE) ee ees PPIMEAd SU EMG Cota ete 12 
AN936B6B MEAGHER CAINE) bt ola iy paige Bro esis 12 
AN340B6 MNES TCATEP al ea ee eed cepts es! Claire dn ae th Todo Mee fen be 12 
-5 7417015P1 . TRANSFORMER........ bE reer ee 5 A gate marys Lh wea ongenwe te 1 
-6 7417016P1 MESURE E ORME fot te oe otra) ce Ce Ae lott re Pa Pius uote «let ees 
=7 AN340B6 MNT ICALERPE) Tee cho ee I Me isn CAA ue Bait Crate cube 8 
-8 AN936B6B PRN WASHER WAL PL)ighs) outs 6s kes py RR ASL Ie es, aid iste 8 
-9 7417005P1 META NCE ORME ante viisva ee GR Pitedhs sR ehe) ole Lewatece e aye 5 1 
-10 7034576P1 Je STRIP). ELE ee Tee pean iy ne aa ANU a: Rok open see aly 2 
AN365-420C er NOTH(AT Et) eh ede ee Re, | Eb Pe Atay i Teme ets ice te 4 
-11  CP53B1EF105K Pe CAP ACTTOR: Fixed uilydl £100. Lette) circ, or eke we CRS eter 1 
-12  CP53B1EB405K ‘ CAPACITOR, Fixed, hs bE. Sp, A rat ik SA Gal ee : 1 
AN515PB8R7 . SCREW (Att Pt). , RET ee ir iL, SURE) aN RU ANRL a 4 
AN936B8B | WASHER (Att Pt) . BE was 2 te Rea eee ee TE) RE ange AT 4 
AN340B8 aeNUT (Att Pt)’: Re Ne nA ag s/t, peed, ney 6 8 4 
-13  CP70B1FH205K . CAPACITOR, Fixed, OA) Ghia a, Sieaaae lie: DRIER! AE REA ao wee 1 
-14 CPOT7SB5 MBB RACKETION iis... .4  & Save tian anus Bh ONE ORE MAY RES 4 Oa ies PO? } 2 
AN345B10 PUR TTCALE Et) 5. ca: she GPE BONS ay ch ues ov aM oe ncamelttereltarive 4 2 
AN936B10B WASHER (Att /Pt)\s! eked cared Sethe pela Sainte tee SP. : 2 
-15  AN515PB6R4 ME SOR Wik ene nS sa Been ale ee chee page. cel ee ite) to) he eek sk gos eel 4 ae 
-16 7771534P3 . BOARD, ya SUVs tee aa ei te ne CORN DR RR are 1 
-17  7771534P4 WEETBOAED, CT ermipals eis, oe. hee aibceeil « Ri a Nee cs anette gy 2 
AN515PB6R12 | SCREW (Att BE ee a ce ae Se cabal ie ganas Ee att ON, Sele 6%: boas 12 
AN936B6B IWASHE RU ATIAE Lane, co, 40 We pa re NAS Ny ete. cals eae ete 
AN340B6 SU ACNU Ts (AUEEU ae aoa. 8s ees Shae Bee eat): Asm Aaaiinlahs sient ieee ae 12 
-18 RC20GF471J . RESISTOR, Fixed, AGG ohms See Chee es ee 6 
-19 RC20GF101J wo MRESISNOR Mbixed, 100 ohms 25% 4." Wy es OR Au Sete ede fete 
-20 RC42GF100J3 . ORESISTOR Fixed 10 ohms, 5%." Gee fede ue sa mle ee ve wo me oe ais 1 
-21 RC42GF473J . RESISTOR, Fixed, 47000 ohms 5% .... 2.2.6 + +e see eee 1 
-22 RW31G101 . ( RESISTOR. Fixed, 100 ohms +5% 9. 20 .ce/ 4 au we os Ns Greener alt 3 
-23 1874555P10 PUR UPS AW ce rhs) ots chats A eee SOL AO 6 
AN515PB6R34 Nay E SCRE Wa neeybUiee. edits coe. elas volts mare Owe ae lec Hel 6h, olen seh So Se oe 3 
AN960B6 De WASHER ach Pt) Matec elie opener te el eS tas owl ee 3 
AN936B6B pe WASHER CAL ERR chit con. sce MAEM at liane) fa Ub ke Gate 3 
AN340B6 Ste NUE CACC) eee ace Teta gRemaiba gp eiety wo oh Te we aM seis 3 
-24 780 . TERMINAL, Standoff (Spec dwe 7000161P8) (WIQ) .....-.-. ; 18 
AN515PB6R5 . SCREW (Att DE ae mete See Lire ee ay ee ates ioe pid) fof Shipele i a8 seis sss Lee LO 
AN936B6B PMU ASHE RACAL DL) Rt ans nite Sir, get Met Waete et dig hie ered le ces 9, Celie s 18 
-25 2R53P19 GROMMET GE) Seve uce fe) 10 rors, se dan ee cet Sak area eer ty 6 
-26  7607027P1 PI TEAS SES aie nee auart Mace eee, J soba WON Sieg BN: wlan 'w fie eh lee. ahh als it 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 33. Carrier Power Assembly 
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Figure 34. Carrier Amplitude Control 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE 


-19 
-20 
-21 
-22 
-23 
-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 


PART 


PL7709306G1 
JAN12AT7TWA 
JAN6005/6AQ5W 
JAN6X4W 
JAN5726/6AL5W 
53K17726 
53D16450 
RC20GF103J 
RC20GF474J 
CM35D4725 
CM35C103K 
RC20GF1013 
RC20GF4713 
RC20GF102J3 
RC32GF103J 
RC32GF104J 
RC42GF431J 
CM20D2213 
7709859P2 
7133855P 48 
N401P7C13 
AN960B6 
AN935B6 
AN340B6 
RC20GF684J 
RC20GF105J 
RC20GF754J 
CP09A1KB104K 
CM20C220J 
RC20GF331J3 
CM30D222J 
RC20GF222J 
RC20GF223J 
7030268P1 
PL7709400G1 


PL7709320G1 


JANIZAT7TWA 
JAN6AU6WA 
JAN6005/6AQ5W 
53K17726 
53D16450 
CM35C103K 
CP26A1EF103K 
CPO9A1KE334K 
CP26A1LEF203K 
500-500-1129 
300-750-1129 
AN515PB4R6 
N401P5C13 
AN935B4 
AN340B4 
CM30D1023 
RC20GF332J 
RC20GF104J 
RC20GF224J 
RC20GF471J 
RC20GF473J 


CONTROL, 


DESCRIPTION 


TUBE, Electron . 

TUBE, Electron . . 

TUBE, Electron . 

TUBE, Electron... 

SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CIN). 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). 


RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% 
RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5% . 
CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% 
RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg 45% . . 
RESISTOR, Fixed, 430 ohms +5% 
CAPACITOR, Fixed, 220 uuf ae 
RESISTOR . : 3 

STUD (Att Pt) 


WASHER, Flat, brs, ( Cd ‘pl, No. 6 narrow (att Pt) . : 


WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . : 
RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5%. his 
RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 0.15 meg +5%. 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf+10%. ..... 
CAPACITOR, Fixed, 22 uuf+5%...... 
RESISTOR, Fixed, 330 ohms +5% eeeauhs, 
CAPACITOR, Fixed, 2200 uuf +5%.. . 
RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5%.. . 
RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5% .. 
ADAPTER, Test point. A \ Seu En Pete 
BOARD, Component 


next higher gigs et 
TUBE, Electron . 
TUBE, Electron . 
TUBE, Electron . 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). . 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). . 


CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . 
CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . 
CAPACITOR, Fixed, 0.33 uf +10% . 

CAPACITOR, Fixed, 20000 uuf +10% . 


CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P2) (PRCO). . 
CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P4) (PRCO). 


SCREW (Att Pt). 


WASHER, Flat, brs, Cd Pl No. 4 narrow (ate 
WASHER (Att Pt) . , paren stots 
NUT (Att Pt) . ; Nepertaice AG 


CAPACITOR, Fixed, 1000 uuf 15% . 


RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5") S. seen. 


RESISTOR, Fixed, 0.1 meg+5%... 
RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5%. . . 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms+5% .... 
RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% . . 


Carrier ae coh mere 29-9 for next oc. aga 


CARRIER, Amplifier and balance control (See figure 29-10 for 


PO see 


UNITS USABLE 
PER On 
ASSY CODE 


Ref 


FORE NDE NNNNWNNHEPEP EEE EP WEEP RE RP EWR ON eee 


ee] 
oO 
rh 


WSWOOWPRRFNNUNAAINWHEFNNON HEE 
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Figure 35. Amplifier and Balance Control Carrier 


FIGURE ea DESCRIPTION UNITS USABLE 
cedegae No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
35-18 RC20GF474J3 : RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. ........22es 2 
. -19 RC20GF684J f RESISTOR, Fixed; O.68.mee 250Gnn eis 5, ela 6 ss ee ee eee 4 
-20 RC20GF105J 4 RESISTOR: Pixed,- 1 Meg 57 eats lay eer sence. se <a cw wee ee 2 
-21 RC20GF332d 5 RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5%......2.2.. A scape cota eosers-50 1 
-22 RC20GF162J : RESISTOR, Fixed, 1600 ohms +5%....... SES Faas ee Pei o - 2 
-23 RC20GF3313 : RESISTOR, Fixed, 330 ohms +5% ...... ALB Ho ee OEMS act ree. Grr a 2 
-24 RN75B3012F RESISTOR; Fixed; 30100 ohms 41% ji 0... dw we bats 2 
-25 RC20GF222J S RESISTOR, Fixed, 2200 ohms i+5%...... Bote te Bee eR ee 1 
-26 RC42GF153J RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5% .........2-.--. ai Sieh Les 1 
-27 RC32GF154J RESISTOR mixed. O10 Mer £59, o. oi 64) ew es es 8 ae ie ee 1 
-28 RC20GF101J A RESIST ORMEi xed s1O0sOhINS £50, 20 sos cova ce 6 6a ese leew 2 


Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


Ge LD A EE SESS RP PO 


siping! ee DESCRIPTION uNErS USABLE 
eel No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
Sg I NY RPI RS IE ET 
35-29 RC20GF682J ‘ RESISTOR, Fixed, 6800 ohms ATE he. 1 GN Be ar REL SE Be ae ie ie 1 ; 
-30 RC42GF471J ; RESISTOR, Fixed, 470 ohms $5959, oc SR cations oes 4 1 qi 
-31 7709859P1 “| RESISTOR, Fixed, 000.02... occ e ei) a Sk ae an 1 ( 
AN515PB6R24 : SCREW (Att Pt). Giese cece od. Si ene ye) os ed ee CRS pore ee cite 1 a 
7872492P1 1°. “WASHER, Fibre (Att Pty)”. tied ies wes orp nen tee ate tate ar oa 1 
N401P7C13 3 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow ON ag 9 ee met pT AR ee 1 
AN935B6 : WASHER, CALE: PU So tues Gus at col coy hep’ sosld orsant rs) Pe Tne MMe lnc oie Se 1 
AN340B6 : NUT: (Att Pt) pean retails sete. lees Pe Rie Seri rPy a A WA See rami 1 
-32 7030268P1 . ADAPTER, Test point. ..... a Lorde tet free os nan eee OM 4 
-33 PL7709404G1 ; BOARD, ' Component a; sities us. ceca. (o¢:55 ce) eo ee Rom oe we oun sete 1 


9 10 12 1 N13 35 


Figure 36. Carrier Generator 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
tgely PART PER on 
INDEX No. 
ror : A ; Fi ; : 2 ASSY CODE 


PL7709314G1 ’ GENERATOR, Carrier (See figure 29-11 for next higher assembly) .... . Ref 
JAN5751 TUBE PE LCCELON Gest tet Mii genic 4 steno! <A!) See nomenn cobshemess om nites coos 1 
JANI2AT7TWA : TUBE ABE VOCURON gerecue sca gee rch ceo conc. Sah re Mie) dene PoE oebea! ic! be ton aie 3 
JAN5725/6AS6W : TUBE, PO CULOR A ete. See adla se b., sitiw, ed aly hep een ee ak Tete ot 1 
JAN5814A : MUBE WP ETCCtrONy ay 1.) a5 varie Steph emer s) t)cs. ahs, nome el ameanhen RoMmeMin ts | cop ve eure 1 
53K17726 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). ........+.ee8-e 5 
53D16450 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). .........ee-. 1 
7417161P2 TP RUOON ALOR. Cuming fOVKcie waht. aiteh «ca. c~ ea, enw ol sibel vs ae 1 
51G16095 A SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644P2) (CIN). .........6ee- 1 
CM30D102G ‘ CAPACITOR, Fixed, 1000 wate2a oft se ke ee eae ee eee te 2 
-10 RC20GF472J men BSlerOn hixed, 4700 ohms £5000 fi. Plc a,c ew wl ASP ole eee 1 
-11 RC20GF104J F REss ROR mri xed:. 0.1 meg £0 e teks, shee a keiw is) si) hua’ ES Weteeteee es 4 
-12 7417163P7 ¢ CAPACITOR, Fixed %4700; Gul 2020 or, ws ihe fass ss a, te A Me, 2 
-13 RC20GF105J eerie eOR. BAxed: | Timepiece ce cs algae kG se Stes. eee cee 4 
-14 RC20GF474J . RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. . . 1... sees cP a tte) ACen es 5 
-15 RC20GF682J . RESISTOR, Fixed, 6800 ohms i5%....... ME aoa a tee 1 
-16 7707158P1403 (RESISTOR wrixed, 0.14 jmep el osm amin tee Pe a dag aie 2 
-17 CM20D431J3 MeCN ACITOR, Fixed, 450:0ul tS7jmim mes ai aiitotrn aired wine! Bele jos adh ok ohne 1 
-18 RC20GF101J ‘ ReSiSCORs Fixed. 100: Ohms, foe teers ule adie coe olls ae, ells 3 
-19 CPO9AIKE103K . CAPACITOR, Fixed, 0.01 ul 2lO era le UN Since we 8 3 
-20 RC20GF224J se SRESISTOR,.. Fixed; 0.22 meg +5%, us) se 6 a ee BLS Gish ee 7 
-21 CM30D222J : CAPACITOR, Fixed, 2200 uultoje ws. 6s cet ge he ks ws 2 
-22 CM35D472J . CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5%...... het SN eee ae Stee 2 
-23  7708702P2492 . RESISTOR, Fixed, 24900 ohms #1% ...... | dy 2 
-24 RC20GF471I F RESISTOR, Fixed, 470 ohms 45% ...... 2+ eeecees 1 
-25 CP26A1EG103K : CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf 410%... 2.0. 6: 3 tM eee. ae ast 2 1 
-26 500-625 . CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) (PRCO). .........-ee- 1 
AN515PB4R6 A SORE WECACE DE). <5. 5 cc ee MRED U sia ues cee et soi ces one, MONO? guts Ae 1 
N401P5C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att FY Ay 1 See gi bee See fe she OS 1 
AN935B4 A WASHER (Att Pt) . Pee Tce Gt es SUM th othe) eM Monars SSIs e's 1 
AN340B4 ‘ UNDA CUEN 6 A 20 3) WO Pa 2.) ts a 4° 6 of R26 1 
-27 RV4ATSD105A c RESISTOR, Variable, 1 meg LM er Steins tel ergs gills pel es who Vi 1 
-28 7027144P1 PME EL EU EDU A cy is. sn oc ooh SPERM te nay ak at ey eres his. cel stiles cers 1 
7886278P1 A Wee Le CtYiCal. «.) cyiercs eMC ie Sol ley fo ee isc he! @\ wroer ene aioe es Ne 1 
1920-2 ; WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int ‘teeth (SH) WALGER) cme st asses 1 
-29 CM30D331Jd MEMCAPACTEOR. Fixed, SSO:Uultanee sce sees ets ace wees 8 2 
-30 RC32GF473J . RESISTOR, Fixed, 47000 GUIMNSEEO PME cc iteras bie ue 8 oie ees a. ahs 2 
-31 RC20GF155J . RESISTOR, Fixed, 1.5 megi5%........ “3 JRA A he A 3 
-32 RC20GF473J Me RESISTOR, .Fixed, 47000 GhmB 25%. 6 6 es ve ape eee she als 2 
-33 7707158P1403 ME RESIST OR: Fixed. 0;14:meg tg et, yg e's. oe vo ws we, o, plbene 1 
-34 RC20GF225J STPPRESISTOR, PPixed 2. 2°meso me eS OS Tae Ri 1 
-35 RC20GF222J . RESISEOR, -Pixedy  cc00ONIMe egies. se sci: 0) se hel et te) Sule eae 1 
-36 7030268P1 : ADAPTER TS Test Points pce terme veel ole el veh arse) ounce) erie. collie) vey comes tio es 4 
-37 PL7709402G1 5 BOARD, COMpPONENt so: aes eee Wiehe sl pale wos (ss 0nd et) sis els pie yoann 1 
37- PL7607952G1 PANEL, Power distribution SB-512/GPA-23 (See figures 2-18, 113-13, ... Ref A 
137-3 and 194-10 for next higher assemblies) 
PL7607952G2 PANEL, Power distribution SB-513/GPA-23 (See figures 2-17, 113-12, ... Ref B 
137-2 and 194-9 for next higher assemblies) 
-1 AN515PB6R4 é SCREWat Basis fcuk ticle Cis MECERCI es UeE Ley SV iebhen at rein hl el tea veal edie tte’ cle 20 
-2 7771534P5 SR DORR DE eR UNA, Ltr) tee Rc kei y ad estas lative let's 1 asie! 6 nies ey edie 1 
AN515PB6R12 A SCREW CAH Pt).00 Ce arm PDA A Gel el eps tied‘s) @ 1s © a8) 8i eet 4 
N401P7C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att oe Eee o's Rag? shi ches Srerieaee 4 
AN936B6B 0 WASHER (Att Pt) FER met By A: Se AARC 5 ites WA ee. iS MPP eer airy Me 4 
AN340B6 i aNURESATEN EY) A itt: ek oe ee eet ot. Se gh eels 4 


Section 


Group Assembly Parts List 


Ficus ae: DESCRIPTION UNITS USABLE 
arate fi 2 3 4 5 6 “tf ase aidan? 
37-3 5262 CONNECTOR, pee (Spec dwg 7418404P2) (HAW). ........ 1 
=4 7135118P1 SLEERMINA Doris or 5 sete ich ebe sb ne sh Sess velo) peueddiwen coh) toca oR AMC EMAC NE ofa 1 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt), ..... Mixes dst hia; °s Lie’ voglesl gee ee rent me anCeane 2 
AN936B6B WASHER ‘UAUE Pitesti ee 3 ee ce ee ee eaten 2 
AN340B6 NUT HAGE) oe aR re OS kok oe, BI Le oe cnr aes 2 
-5 FO3G8RO0A FUSE aCOPEDiGie ia) gris bows. oils’ huge use he epee mee ts aC Ean icgot 1 
-6 HKL HOLDER, Fuse (Spec dwg nis (BUS) 78 oe ae Seger ty 9: 1 
-7 1822 LAMP, Incandescent (GE). Sisetie cao Listers cai ued ne ORS le aise 1 
-8 LH60BR4 HOLDER, GAIN sie ses, -s, ciccceick sae ok ours Like MAO RE CHP Rep OR EE CM CoaR one es 1 
-9 JJ-034P1 JACK, Telephone MEGS (Si else Viole a) aebp or hoo ce CURR coil pie MoM MOMS ere ite sola sure eae 1 
7464291P1 WASHER AND BUSHING (Att ‘Pts i). cvcoeepnere eel e+ spe gerne 1 
7464291 P2 WASHER AND BUSHING (Att-Pt) 0 00. (ean x: lo Say ne laces 1 
-10 60A LAMP EZ0V OU 0E ar so uous Veilse’) saan csp MmmeMMPCR CE RGD I cites (a eles nog tame 1 
-11 5625-3 HOLDER, Lamp (Spec dwg 7007505P2) (GEAM)............ 1 
AN936B6B WASHER CAUE-PO).o is) ts 2s oe a ie ot Renae RMI Ge e')' 4 os aeneeane 2 
-12 ST42A SWITCH? Toegle cy-0 sic cs he eee ec) ee 2 
-13 NP192629B NAMEPLATE Ree aE eRe Bee OE Se ac: oc) AG) Gee Gu ee eto Brock i ic 1 A 
NP192630C NAME PISA TH.) cite ives oss ee MOM OnIRC RC ier ow). ks’ <6) UcuN ouae mst 1 B 
AN515PB4R6 SCREW (CALE PB oc ar ek oe rege ee le falloi oe: jai oan ee 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) 6d. 000 ne ei coe is 3 eee 4 
AN340B4 NUT CAGE BE) 5c) ocak wicca ee eae rr 4 
-14 7607377P1 PANEL: (Utility. 5. te, vou) ote persloure lomteiiie nich rel one etsy «tans moans aren 1 A 
7607377P2 PANEL,  Udiitysc fits (stele, Ea Pe or re 1:8 
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Figure 37. Power Distribution Panel 
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Figure 38. Target Distribution Panel SB-514/GPA-23 


FIGURE DESCRIPTION 


AND PART UNITS USABLE 

INDEX No. PER On 

NO. 1 2 3 4 5 6 7 SR poled a 

ST Be PE A LD STE SST PPTL OB PIPE TSE SO SPE ES SIE BR SS LE TE ST RE SH EE EE 
38- PL7607364G1 PANEL, Target distribution SB-514/GPA-23 .........6+6.24.24e8-8 Ref 
(See figure 2-19 for next higher assembly) 

-1 26-4100-32P . CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7605576P1) (AMP). ........ 2 
AN515PB4R5 ; SCRE WiCAtt Pt). ene oir. so sliders 6.10 \nomile suieeValaey wis yeinad, dace 4 
N401P5C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4narrow(Att Pt). .......... 4 
AN936B4B SMW ASHE RCAUE Pt) iors ota RMR NT vista), 4p) poy bees leliwine = 8 8) wiyatusyio: « 4 
AN340B4 ; FURST WECELCS sat RAPD ag Lait aa CAA re ee ay dc ee 4 

-2 PL7034212G1 ; BRACKET: CONNCCLOD. marc see cia Wii -thodirasveiliatieice ws 084 (elas Peal en ohh ps 1 

-3 PL7034212G2 ‘ BRACKET pConnector. magne ie ianie! ehissicd: ips oy usiieli las ta sb een ieh yan apy ete 1 
AN515PB8R6 ‘ SCREW. CACLIE Lib ue aM LS sree Ags asi gs; y9cloh rab.) avlhap isi a a 4 
AN936B8B EWC ASHIEG RCC ACC Pt) 4: cum MRC ae 8 dec fend aidavpe 4 ei ish a S@. eg waynes 8 ce 4 
AN960B8 : WASHER CAU Pt)ipcsrig ecm i ces \ cha Woligelhoay sae ol 6 a ie Segaen ale 4 

-4 101S2EK1 ‘ RECTIFIER, Metallic (Spec dwg 7709188P15) (FDR) .........-. 1 
AN515PB6R18 ; SCRE WACACLEL) o/ toe rentals! ch liahers ididusist os velo bs: 9) ono yep ae 1 
7874555P10 ; WASHER Fibre VAtt Pry tema clink careiiiitwcfis 6) oa) whe oe wh veer gee 1 
AN960B6 SUUWASHER CACC Pt) Gaus: GUO MR EE carADNG Le Sete a etal ee bel iguilegys 1 
AN936B6B c WASHER ATC Pt) Crane een ted teen eds ek ce sey eae pen ae ergs 1 
AN340B6 A INO ECAC Pt). ing Sideeiedemiee dace Pecans Gate SES ot iar) oy meee 8 eo ps aoe oes aes 1 

-5 44 . TELEPHONE SWITCH, Rotary (Spec dwg 7708701P1) (AAE). ...... 1 

-6 7035846P1 ; MOUND ae. oer veseee ie s dew ienine, yieth Vir cigecmelte °. “e035. (9 4" e Ae cgon wal 1 
AN515PB8R12 : SORE UATE RL) circa iaccitia a wamiena tana FGgE ators sep 10, 6-79) wen maya elects 3 
AN935-8 oo AIA SESNG SCALE Oe 8 Bh 2e 0 BD acces ot pe ned VA Si Fey es Pear a er 3 
AN960B8 eR ra EEE EL ARTE ADL) here ree el cl fe heel arte lie, (eile cay eis) who lat es 3 

-7 2R53P13 ; COUN es a Gaya oie eee ene cnetng eM cigs fa: lel oi vie Nese bik, yells bie Se 3 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 


38-8 8A2HS1 5 RECTIFIER, Metallic (Spec dwg 7709188P3) ae 2 
-9 500-500-1129 : CLIP, Mounting ue ae cs ae Sioa. 2 
AN515PB4R5 . SCREW (Att Pt). ; ec 5 2 
AN936B4B ‘ WASHER (Att Pt) . el ay Biel oo; GU Uo Be ef reh Mok Mote ORVetMc mm Mii ade 2 
AN340B10 5 NUT) (Att Pt) ic ee epee ee ah es a os ods potas Ue mr A 2 

-10 SKHG-CC-CC . RELAY, Armature sealed 4 (Spec ave 7103869P1) ae Rone: weer 2 
AN340B8 x NUT (Att Pt). Bes lblen teins Gis are Ket pomualet a erase Sie maece Dearne rete. Kok en hs 6 
AN936B6B i WASHER (Att Pt). Aah aera uu io iG. Oa e Gadcencwections 6 

-11 54A14775 . SOCKET, Electron ‘abe (Spec Bot 7010014P1) (CIN) BeBe a aig 2 
AN515PB4R5 ‘ SCREW (Att Pt) eer eae eer eurete ck ae. 6g si: ot FoR e Uo e dp mmo gins Ae oy NORNC 4 
AN936B4B A WASHER (Att Pt) . HU Rr ee ieee li We cp Ge sG. Geri ae 4 
AN340B4 : NUT (Att Pt)2. hc cies eeeee en ies, coors teres oiketae sone unommire 6 ok eon 4 

-12 PL7417474G1 ; COUPLER, Bench signal (See figure 39 for breakdown) . 1 
-13 PL7417748G1 . RELAY CONTROL, pa Sa taste aise figure 40 for breakdown). 1 
AN515PB8R6 5 SCREW (Att Pt). Hamu StleDie DacOaRr RRC ee Oe “ c a 8 
AN936B8B : WASHER (Att Pt) . G. Meeete anon Tolieate A WAR BaomerE WDE ONL, Oy. oo Se 8 

-14 7135276P22 5 SPACER... Be a WN ie 6 Ub bee et acs MOR Ory Ouron tare Be GG 8 
AN515PB8R6 5 SCREW (Att Pt) WE are Se eG) ROC RRC ER MR, MOO ee aie t Oc 8 
AN936B8B A WASHER (Att Pt) . ME mare: Ho a: 16 G ake 8 
N401P8C13 . WASHER, Flat brs, ‘ca pl, “No. "3 sehen (Att Pt) ee Be NE ESAS aul Be 8 

-15 54A17403 : CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg atest Es hares. fe, Sco te 3 
AN500B6-10 ‘ SCREW (Att Pt). ele aten sins NSN oanen PW CHC cet 5d 6 
AN960B6 . WASHER (Att Pt) . Bae canenieet sth ots) 6, ver Me. ke: glide aye! rede bmeun eatemmemne 6 
AN365-632C ¢ NUT (Att Pt) . ARCS: | Calton a.0 6 

-16 780 : TERMINAL, Standoff t (Spec awe 70001618) (WIQ) Pee OS Gee Cc) 4 
AN515PB6R5 b SCREW (Att Pt). Pek Serre co ah wae dc 4 
AN936B6B 4 WASHER (Att Pt). Ay 1G Shae O° Ce ere lc RSET eae eo 4 

-17 7763541P5 , CLEA T Se Wiring © ¢. sc Hy peeceeer closes ce Seve te oe eeu o eel ae toll tomate Cue 1 
AN515PB8R7 : SCRE W.-CACEPt) 7 5) oct eet oes 8 eas. eRe ae AA AOMED Be wy Oh Ore iC 1 
AN936B8B A WASHER: (AtE Pt) > Sie es el a ew ote Pee? hoses UY Gab c 1 
AN340B8 ; NUT CAtE Pt)ic oie. ee eine nett oh ve cep ec. Poo. cpt tmeniree heen 1 

-18 NP192637A A NAME PEATE ic) Sysco ceclinete tienen ecte te fs) 6s cute: Meniis hilotemeMercMns MMos 1 
AN515PB4R5 4 SGRE WiHtAtt Pt). whe. ae eure omaine es ee hi 6. doe 6 Ge 4 
AN936B4B 7 WASHER CAH PL)... stehuesiehas Pomheics B ekbies | sce: To, ee aemtetits: creme 4 4 
AN340B4 A NUTCATEPE RS. e so ce eden eet ret fice ae bre Pn th iy og. Geet & 

-19 7607033P1 c (OLS UNOS RY ee Gace CeO ne so) oo SO Soe oe es SARS: Fo: OFS 1 
39- PL7417474G1 COUPLER, Bench signal (See figure 38-12 for next higher peat -« Ket 
-1 7707738P11 A TRANSFORMER, Pulse lsc esa ccs) os) voles ROoL EO ECe. 5 Soe Say is 3 
=2 53D16450 | SOCKET, Adapter (Spec dwg Ta06473P2) (Cay). ee eT re 3 
-3 JAN5687 ‘ TUBE, Electron LW Por ante He One 6 lo! a ear'c O0es, osetia 1 
-4 JANIZATTWA 4 TUBE, Electron... . : JSBOMMESe EF RO IO CANOE SG OH Gy tare to. 6 Saeeret ste 2 
-5 JAN5814A ‘ DOPE. IONS) Wig oo! Geokneiem Gack owolG 8 o O-b o on 6 Alice ent 1 
-6 53K17726 ; SOCKET, Adapter (Spec dwg Tao6474P2) (CIN). Lr eae awn oinle dt smrreute 4 
-7 USAF1N315 RECTIFIER sie . Mia ve Aon cu sts ett saerames 3 
-8 RC20GF224J 4 RESISTOR, Fixed 0. ‘22 meg 15% . Bee lc aeseeinaty Wea ae cM FOE Gok Cee 1 
-9 RC20GF332J ‘ RESISTOR, Fixed, 3300 ohms 15% . at ee eR Pee COE Cmca spalege elke (eh koe e 3 
-10 RC20GF102J é RESISTOR, Fixed, 1O00\ohmslESDes li) Ae eee one at eens ee 3 
-11 RC20GF682J RESISTOR, Fixed, 6800 ohms 15%... . 6 2 00s s es 2 es te 1 
-12 CM35C103J A CAPACITOR; Fixed, 10000;wuf'€5% .. > yee ee ee el 1 
-13 RC20GF473J - RESISTOR; Fixed, 47000;ohms £5% 3 5.) eee e 2 ee ee 2 
-14 RC32GF103J ‘ RESISTOR, Fixed, 10000 ohms 15% ....... S21 PCM Te nny 1 
-15 RC20GF472J A RESISTOR; Fixed; 4700;ohms'5% 0 i er ee ih ks oc ey ot Pn 1 
-16 RC20GF104J 5 RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5%....... 4. a Oe ee COMA tes 20 1 
-17 RC20GF474J 0 RESISTOR, Fixed, 0.47 meg 15%. . ... + + ee ee A Mace pth co loc -c 1 
-18 RC20GF684J .. “RESISTOR, Fixed, 0:68 meg £5%. 0s ieee eo) 3s RR 2 
-19 CM20C101J : CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5% ...... on BPA Sees py is ous 1 
-20 RC20GF4713 c RESISTOR) )Fixed;/470 ohms 459.0. suse ose es 0) oe ere 1 
-21 RC20GF1513 : RESISTOR; Fixed,/150 ohms £5 anette seit oe en oi ets ot els once 1 
-22 CM35D472J 4 CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5% . 4 : mae : 1 
-23 RC20GF681J3 ¢ RESISTOR) \Fixed,/680vohms 25%) 28.0. 5 5. oe el ios oy we Aeris 1 
-24  PL7417480G1 .. “BOARDAiComponent’.6: 2458, ohch ia eae Mele cs, ee eo Le 1 
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Figure 39. Bench Signal Coupler 
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Figure 40. Target Designation Relay Control 


FIGURE aN DESCRIPTION UNITS USABLE 

nigeat ais No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
40- PL7417748G1 RELAY CONTROL, Target designation (See figure 38-13 for next higher... Ref 

assembly) 

-1 JANI2ATTWA - EVE EB. leCtron) 25: cary cathe op) oclse 6 00 eis, om pps ee een Im 3 
-2 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). .........+.+.. 3 
-3 CPO9A1KE334K » iACAPACITOR, - Fixéd, 0; 33.uf £10G 3. (i. :) 5 oa) be ee ete 1 
-4 CPO9A1KE224K ‘ “CAPACITOR Fixed, 0,22 whcEUO%  :.j5,)uc ou ie) sae: sate ten te ae atest j 1 
-5 500-625 . CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) (PRCO). .........e+4.-. 2 
AN515PB4R6 +. SCREINIAEE PO)... be sie aie eedvash a: ue. Seiibecices be, aR Rc eR MTs 1 4 
N401P5C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att Pt). .......... 2 
AN935B4 | jie WOASIBR CATE PE) sat nice: done eeapeds a) ie ire Pp bp ark ne oer ME ame col bre tu phe 2 
AN340B4 s MINOD CARE DO) se ied actin ar en tam rbane ye Obs Lev Ueto anette CRP MARDEN! Ys!) yg 2 
-6 RC20GF335J + UM RESISTOR,  Bixeds) 3,.3.meg £59) (co sc the sna valeiren ampere mnent are} pi, ols. A ; 1 
-7 CM20D4713 - (CAPACITOR, : Fixed, 470; wut. +5% yo) <:) aces Meena er “et sh) st ph 2 
-8 RC20GF105J . -wRESISTOR |. Fixed,..d meg: t5%igin) uss onl eee Sn © oe as coe 2 
-9 RC20GF104J . RESISTOR, Fixed;: 100000 ohms; 15% ".0.,ceseu mee eet ces .. te) saemnee 2 
-10 RC20GF102J . _sRESISTOR,.. Fixed, 1000 ohms 25% c.<. a seeebemenee ys is) 0: en's jen uvale 1 
-11 RC20GF473J . JRESISTOR, Fixed, 47000 ohms-£5%iiu sey wee ce res se ee ee 3 
-12 RC20GF474J . »WESISTOR,, Fixed,..470000 ohms £59). Mcleod s i's. sso) eens 4 
-13 RC20GF223J . RESISTOR,’ Fixed; 2200"ohms, 25.5... 27 sy . s varse + a ee eae £ 
-14 RC20GF103J «  JRESISTOR, Fixed). 10000 ohms tS Qaerrnmemicmtnites ss ce a; 5d dat een 3 
-15 RC20GF101J « RESISTOR, Fixed; 100ohma £5 Gener ime © soe, es Se epn a 1 
-16 RV4ATSD104A . “RESISTOR, Variable, 100000 ohma £10% yc. eek. va gs i eae ee il 
-17 7027144P1 a: 7 REE Aig ah oe tet inc ek cane AR RAC oe ie Ret incu he's ioe! ta ig ae a 1 
7886278P1 « wCLAMP, Mlectrical CAG PU co ieiisiicss cap etal in) -c¥ tee, ce.) e haat ae ae , 1 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in. int teeth (SH) (Att Pt). ...... 1 
-18 7030268P1 «| isADAPTER,' Test point! (325%) ic ce 7. ook @elenne pallies sce eae ee ee 2 
-19 PL7417420G1 c BOARD, Component > is: ie!'5 ey. el teased dis ee, nt asp Sd a oe 1 
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Figure 41. Power Supply PP-1433/GPA-23 
FIGURE abe DESCRIPTION UNITS USABLE 
ppex ao PER On 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 SERIE epee 
LT IE LITT SE RE IE BE SILT I TNS SATS TT SBE TE EE IEE LT RE SEES ES EAS EE ET GSE EEG LAT OL PERETTI DE AY LEIS 
41- PL7605941G1 POWER SUPPLY PP-1433/GPA-23 (See figures 2-20 and 194-11 ...... Ref 
for next higher assemblies) 
-1 AN515PB6R4 BSCR E Witt Ne eon cela ee eR EC LS Pati, Gilg tipu ish ie Sn To ten ve! es venue 4 
-2 7T171534P7 Me PDOARD MS Orminare oo crv ec meemnemeertel cific P's ni neice. 6 Ge yee: leo 8 fia ve bm 1 
-3 77171534P3 EE BOARD SeLerminal cn one atten ns Soin si Vatiatns oh ee 6) oe ee nw has 1 
AN515PB6R12 ORE WICATE PL) oto.) ose me Rn theca! sc fgee ss. Vig) ist e foc) oe tes 8 
AN936B6B Je WASHER CALLIEE) core tt, rans teeMnn atts Uieksinalia” epost so «le ist Sede» @, om Se 8 
AN340B6 Shee RACALLPEt) at cers We me, a Meee EM Rte GS Dh Le thek es 6% We 8 ote case 8 
-4 RU4BR82J3 A RESISTOR, Fixed 0.82 ohms EO ME PRETO oy dd hue ea cee Whe tee 1 
-5 RC42GF104J J) SRESISTOR: /Fixed "100000 ohms "£59 te eas a es we ee ole 1 
-6 780 : TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) .......+.... 3 
AN515PB6R5 PRE SCOME VATED Rs ccs te esr iO wren iet eet ade mS es a eo le! eee ec 3] 
AN936B6B MMO W ASHER CALLIP EN iris reese tenia Watkste sie ies Kos Cero e608 pos me Pah ee apts 3 
-7 118930-B CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P2) (UCI) ......... 3 
-8 7135276P22 ee EEC mere Part, tea ia ba Gene tert iis: ahtal gh twils ets Sey eae, eg fe tels 4 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND Pes PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
Wo: SLED) a re ey 

41-9 PL7416539G1 AMPLIFIER, ny ore a8 ase 42 for bine, 1 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). p - Sanre ‘ 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt). 8 
N401P8C13 WASHER, Fiat, vrs, Ca pl, No. 8 narrow (Att Pt). 8 

-10 54A17403 CONNECTOR, Receptacle ad ove eae (CIN) 1 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt). : 2 
AN960B6 WASHER (Att Pt). a ee 2 
AN365-632C NUT (Att Pt) . Sine Pets 3 bait Be ls)) de. Sateen ever 2 
-11 JAN6080WA TUBE, Electron curs RE sen eee Ss a. ate a 
-12 RC20GF102J RESISTOR, Fixed, 1000 ane 5% . o - eel) s RRS AS Reon on moe tre are 2 
-13 RC20GF101J3 RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% . 2 
-14 780 TERMINAL, Standoff tee ae 70001616) (WIQ) 2 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). 3 4s 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . - f 73 
-15 TS101P02 SOCKET, Electron tube Mes : . 1 
AN510PB6R6 SCREW (att Pt). sre F 2 
-16 6RS21PD6AAH1 RECTIFIER, Metallic (Spee ave 77092748) (Ge) : 4 3 
AN960B10 WASHER (Att Pt). by ks ; a 6 
-17 7015780P1 BRACKET, Rectifier isn cae erate. é 6 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pts ca! Zee ts 8 SW i eee 6 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . 3 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 6 
AN340B8 NUT(Att Pt) sees rae 6 
-18  7417000P1 REACTOR, Swinging . . 1 
AN340B6 NUT (Att Pt). . .. 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 4 
-19 7135118P2 TERMINAL .. 1 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . Sap ene : 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . ef, San cae 5 1 
-20 7415288P1 TRANSFORMER, Power! - 5 1 
AN365-832 NUT (Att Pt) . anes acts 4 
-21 CPO7SB3 BRACKET. aac wells nedecesme nai cuneate cc 5 2 
AN345B10 NUT (Att Pt) . F 2 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . ee 2 
-22 CP70B1FF405K CAPACITOR, Fixed, 4 uf £10%, od Leuatsatont¢ 1 
-23 TT17762P4 CLAMP, Electrical ao) W's. ou a.bh ets cabelas tinct eae rr 1 
AN515PB8R7 SCREW (Att PE)ec ale ce, @hRaUOe fen & je | 5,55. .a_acp CSUCOR I canes ee a 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . Wrrerautic, Je; ete nants 1 
AN340B8 NUT (Att Pt) . ie, her Cur ieuee 1 
-24 7415293P1 TRANSFORMER, Power. Sis icra. oe mich ape ae aeane 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . BG: 6 obs OR Ee wa 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . : So Taree aes MANE M nD ol A Goon a) Ghoa 4 
-25 CP07SC4 BRAC KR eg ee eat i a. tlhe (NCA SROs gee aa 2 
AN345B10 ING TV GAPCIP LCR AT APE cao sca) Micbrdousait’s 2 hse Ce as eee ; 2 
AN936B10B WASHER ae Pt). 4 READ, Were ote or ec rack OL Ie 6 2 
-26 CP70B1FF106K CAPACITOR, Fixed, 10 ue £10% 3 vie Dae Beneiae 1 
-27 NP192637C NAMEPLATE Rae. ces ‘ CS CARL Un GaGa oe 1 
AN515PB4R6 SCREWHVATSP OM rier Lub pte Gi he eae 4 
AN936B4B WASHERICALG PED ee on oe ie ae poe cis tee ee ne 4 
AN340B4 NUT (Atty aie 5c. as cme el eae Ie tee cs eee 4 
-28 7607007P1 CHASSIS. . eras tabs ist Wee eaere ee ena avec ire ate re ihe Per ic 1 
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Figure 42. Regulator Amplifier 


FIGURE DESCRIPTION 


AND PART UNITS USABLE 
INDEX No. PER ON 

No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
42- PL7416539G1 AMPLIFIER, Regulator (See figures 41-9 and129-7 ........... Ref 

for next higher assemblies) 

-1 JAN5751 : PRU Pic lO CUPOnt ys.) hiy srctereeeememe ta wate hots lw “ee fa fol fe eal pean plal ve 1 

-2 JANOB2 ; RUBE ws leCtronisy’: o/s: cr caeeieeMair oO ap acu Keiiao Js bile Wes Cer 4! Yonecoiiy/ar Naltrte 1 

-3 JAN5814A , PLU BY ec lO CET OM 's %<: \vs. Pet seme RNa eC Mente ie 1's,1Ju! Vs. te He! Me Ro Pa, Vel torte) ate eet Be 1 

-4 JAN6AU6WA 5 SEO CEDOR, ahy's. a {ucstl mean OMe Ua AKT slaty Be: st “ali le Mel eal Wes ton Me 1 

-5 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). ........... 2 

-6 53D16450 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). ........... 2 

-7 RC42GF104J MRE SIST OR.) bixed.) On b meg corpaite iy is oe, 'e hats. ser Weerme) Avllife, ae hecmmoblee 1 

-8 RC42GF332J Me TRE SISP OR Sixed, -SS00 ONMISiE Orb. se sos tek (al Meson ie sy olite ee 1 

-9 RC42GF472J WLR ESS POR, PEXed, 4 10C(ONMS COs. Fe sn 6 ke here Me te te oe ve, fe om. ts 1 

-10 RC20GF474J bibl PRES ES TOR Wined, 0.47 meg aS io capt Mise syed co, Hiei anlte) ee ow! Shp at py 1 

-11 RN70A3482F bis © RESISTOR? Fixed, (S4800;0N mS reL ia) hike cice oe uie\ is oo) mo vo “eM vere wl ve ve 1 

-12 CPO9A1KE103K - CAPACITOR: « Fixed, .10Q00RmT a2 105). nile tiie, sa vs) Me! J0! Pos “earns 1 

-13 RC20GF102J . “) RESISTOR, \Fixed, 1000 ohms STc iii. . ce tadspcs 6 Se sew Megs 2 

-14 RN70A1003F eR ORESIS LORS Fixed, (O70 eg te legate newlerte cette Raab! Sor"s, Wael alee oe! Gets ai 

-15 CM30D222J : CAPACITOR» Fixed 1 22004ni CED piesa isis SYR NAR  eo' 3 o 6) we gractis 1 

-16 RC42GF223J ;.. RESISTOR, Fixed, 22000 obits oe tc (ae tee ous ss cs 3 co aioe 1 

-17 RC20GF1013 ow RESISTOR: Fixed, 100 ohnisikG une sls teiecisdoavers «5 8 ee elm ahihs 1 

-18 CPO9A1KC104K CAPACITOR, «Fixed, JO. 1 al 2 10 ob aacis esis eeitrs 6 so 8 62s pele v 

-19 RC20GF153J PeP RESISTOR: 2 Fixed, 15000 Ohms 20 yy end 1G yale 6. wo 6. Sees s 1 

-20 RC20GF224J PERE SIS TOR. rixed O.2a MeRueo ny aiesiis venta oratrs Ye ls 6 1s eis s pailgs 1 

-21 CPO9A1IKE104K PC ADACTTOR | Pix6d,"O.0 Us chO sli aries Wats ss one 8 eres 1 

-22 7030268P1 PAD AE Tie LEBt DOING, ic ka hots) leeks Le PRG IES oo vk ve of e teie 1 

-23 PL7417378G1 EPL) MOC OMOGINEN Eel g5h. 5) rocco iis is Un Rata Raparrite: © «8 lies ew etre 1 
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-1 AN515PB6R4 

-2 7T71534P7 

-3 7771534P3 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 

-4 7415277P1 
AN365-1032C 

-5 7135118P2 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 
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Figure 43. Power Supply PP-1434/GPA-23 


DESCRIPTION 


UNITS USABLE 


PER 
3 4 5 6 7 Ase 


POWER SUPPLY PP-1434/GPA-23 (See figures 2-21 and 194-12 ...... Ref 


for next higher assemblies) 

SCRE Ween ihe oie aes eae be. cot ett See eee nn tee eeog sis ula eee 3 
BOARD, Terminal oy 5a se an tee eels ng gs ee Rel ; 
BOARD, *Terminal:es°5 22 = ts ere Seno gerne e a) gah vee 
SCREW (Att Pts. 72 VOL Gat GOR") Veena men emer el eo ,. we e : 
WASHER (Att Pt) 02 06009) Gh). 2 URI eR. cx, esc: eee 
NUT (AG Bt) oo. 295 Ve | 5 Eee OS (6 ca ahs Bh eae Nebel 
TRANSFORMER, “Power step-up. Siv.ce ee ee s w e 
NUT (Att Pt) 2.02 7 eS ee eee SRO J, yg 
TERMINAL, ‘Ground, | > 9) 2 sete eee oes. a) ty eee 
SCREW (Att Pt)..." 3 i) oF RO eee Pe. 4). ee 
WASHER’ (Att Pt). .ut 2), Se OY ie Bees 
NUT KA PH) = 2.4 ye. fear eee ee, eee > ie ree 


Ree ee Be CO OF E © 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 
Group Assembly Parts List 


CLE LS I TCL LOE LE ELIS DE EER OI TEI, SEEN EES TSO EP UT LT IR SPITE DES EL ELS DS TTT TC OE LOLS TET ES SESE EB SOE IIE MLD EAE EOE RET, 


FIGURE 


-25 
-26 


-29 


-30 


PART 


98G472 
AN340B6 
AN936B6B 
6RS21PD1AAH1 
CP07SB3 
AN345B10 
AN936B10B 
CP70B1 FF405K 
RC42GF223J 
7706805P1 
780 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
118930-B 
RW31G101 
7874555P10 
AN515PB6R22 
AN960B6 
AN936B6B 
AN340B6 
RC20GF102J 
780 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
JAN 6336 
TT17T7T62P4 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 
TS101P02 
AN505PB6R6 
RC42GF103J 
780 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
3G1022 
AN340B8 
AN936B4B 
CPO7SF1 
AN345B10 
AN936B10B 
CP70B1FG156K 
7135276P22 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
PL7417655G1 
AN515PB8R6 
N401P8C13 
AN936B8B 
54A17403 
AN500B6-10 
AN960B6 
AN365-632C 
NP192638A 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
7607020P1 


DESCRIPTION 


REACTOR, Swinging (Spec dwg 7417001P1) (GEPD). . 
NU TiCAte Pet eee ee ee ge Pe ey 
WASHER (Att Pt). ....... 

RECTIFIER, Metallic (oe ave 77092745) (GE). 


BRACKET... . a 


NUT (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). . 
CAPACITOR, Fixed, 4 uf +10% 


COIL, Video compensation ate rere 
SCREW (Att PO's tah cec he! a hatee na rises ye 
DASE OU AGLIE NL) 5 st aay ieee rd yew et canes! bee 


RESISTOR, Fixed, 100 ohms +£5%. 
WASHER, Fibre Maree 
SCREW (Att Pt) Ae! Bee ee 
SCREW (Att Pt). ..... 


oF .¢f ce .*s. Ve 


NUT (Att Pt) . 
RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5%. . 
TERMINAL, Standoff pee ae 70001618) (WI) 
SCREW (Att Pie tet 
WASHER (Att Pt) . 

TUBE, Electron..... 
CLAMP, Electrical. 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . : 
SOCKET, Electron tube . 
SCREW (Att id 9 MRE age ye Cine cs: SA dee a 


RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%........ 


TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) oe ‘ 
SCREW (Att Db) isis ele oe remeeertuie R FnLS , 
WASHER (Att Pt) . 


TRANSFORMER, Power step-down (Spec dwg 7415292P1) (GEPD)... . 


NUT (Att Pt) . 
WASTER (Att Dt) in crtese route taMwalleclter ie ie ant witle ile els 


RSICA CRE Teta e ein is tke amo ect amrsietnel |e sie (atv ts Ss fos a se ve ttedaee, 1 eee 


INU CAEP E) eli siete is SEM amin CUS 2 TN ee ole a 


WASHERICATE Pt) erent rs ss es) ees 8 8 pleas eles 


CAPACITOR, Fixed, 15 uf 10% . 


CRUE SCALE Et) on ees ce ten dD aie eo are Bales opie lie Ais 


PERT CACY Pt) rhe torte mmr Mtn ait Ueto! To JA vs) oh a u's a Hie aa Akane ey lire 


AMPLIFIER, Regulator (See figure 44 for breakdown) 
SCREW (Att Pt). 


WASHER, Fiat, brs, Ca Dissnco Narrow CAtt PU) eid ih se oo een ener 
WASHER "(Att Pt) re eis ee ICEE OMe totes Ate Elet~cvh.e dvetielrat ake h elt os Metisr hs 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7411396P1) (CIN) . , 


SO RENAUL DL) ss <0 cy Cir MEME e Ma oN as, csi 7verete ceo Nt 
WASHER (Att Pt) . 


INU ACCC TET) Ss. 1)" cigte Sete ccRaeM CMCC wiles Teds tv eg ahve Get nies, So so? wh ae Pir yey pe 


NAMEPLATE ..... vi aires 
SCRE WiCAEE RE) sfc Sete emi Seas Sh ote say asthe oe 
WASHER CACt PH ch ame eet tel iva ailiewledne!, + 


HS RUE By Nes el 28 Resear pike! Si. sky A ens aN a aa eae eS 
CHASSIS ie fae iek ss 900 tga MMe ral atale.” (pit edi nih cerca T6(\/6 


0.) 00> V6 ve =O) ete.) eh (er ey 6 oe 8 


a.) Cmetem xe (16) 8:.) 0 "6 


* @ e® ee e@ 


eo 666), 0 6: © 


RESISTOR Fixed, 22000 ohms 45%)... . «. sc Guo n 
TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (W1Q) NOR i ee 


o* (8 ereren erase ss 


CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg SEOs (UCT . 


Ory 8!) “Oe heres eg ie 


eo S., (0. eee eee b8! C6 Oey Oe eorie: 201. O05 © 9.6 & (ey “oi “nt ee Med neakne 
Cee eae Oe Ae 8 wee 6 6 6) ue” oe) § 0) - 8 Le ene 


Op re O4 Se sealer) Of) et Fe) ee” 8.’ es Je.” Soke Esaapetne 


DEE ECACE CDC) ic Soh’ oM > te hice eR felt eine. sabes, made '5, | so sho 


Oe Ou 16) 0 6) > len ee.) ie 6 re. Fe 6 8 8 Ker Ol Re: 


SED OLS ele ey Wier FOC See, SO; 10: oe; 66. 6! 70, = pet a's. 


Varese. Fie: (6. -0))\ 6 


Of) es auntie jet "ee  —e. 


ee 0.) et "oe, Fe Cee 


Ory Oat ie e606 et hee 8. 8: 


Cee ae re ee ) 


een Ae ee eee LO eNO 16" ee Tere ee ee er ee ee ee. se 


@ lies re. ye el en Fete 


O° ie” Oy Me ence) ia ce 


Ce Ci Te Teco @ “ies melh.e. ve “el “0. vey ie, “0,°..91. Fe) Wi67) Te 


"0 ie 1 ee sew Lye 


wee ) Ceara veel. eo tee 6. see \e° 6.0 6) “e “eve tue 


C7 Ne Je. ie) ah ye. ee Se 


o © “6 7) Oo. Oe Per te" 6 


oy 86, Eee ia ® 
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Section I 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 


-9 

-10 
-11 
-12 
-13 
-14 


PART 
No. 


PL7417655G1 


JANLZATTWA 
JAN6AU6WA 
JAN5814A 
JANOB2 
53K17726 
53D16450 
RB16BE28302D 
AN515PB6R18 
7874555P10 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 
RB15BE16002D 
AN515PB6R16 
7874555P10 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 
RC20GF683J 
RC42GF683J 
CPO9A1KC104K 
RC20GF101J 
RC20GF102J 
RC20GF224J 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


So 


Figure 44. Regulator Amplifier 


DESCRIPTION 


AMPLIFIER, Regulator (See figures 43-27 and 131-21 


for next higher assemblies) 
RUBE S Ele ctrongiecmrnicars nei teicerenns ule cmecmeonmte 
LUBE ELOCtron ieee ar. ec. (ont 
TUBE, Electron... . 
LUBE WEVCCUrOnGmcmict louse: <):0-40) c's soutonncrsiomn 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). . 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). . 
RESISTOR, Fixed, 0.283 meg +0.5%...... 
SCREW dAttePt) ees ene! G1 osc edge se eae 
WASHE Ros ribre (Att! Pt). ) ‘i: csdxscese setae Baten cane 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt) 
WASHER CALE POS era a sagen oo ae 
NUTE CATERED acute Sk ol ke eine Uae omeuae lamemene 
RESISTOR, Fixed, 0.16 meg +0.5% ...... 
SCREW CAGEBOM occ say siden ee Ue ae panes 
WASHER, Fibre (Att Pt)... .. 


OTe 0. enraieh are. 


eo te 'e' “el pe, 0 Ve) ert efron re 


O°) Ver, ets Vey el olen em a0 er jen ce) Semen comore: 


Fo 


19 


6. le. 0) Slee ee 0 se 


eee 6) 6-6 OO) 0. 0 6, 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). . 


WASHER, (Att Pt). ... 
NUT.CACE PO)g. chen so) eine sete eee, a ge cee 
RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5%. ...... 
RESISTOR, Fixed, 68000 ohms 5%. ...... 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf #10%........ 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. ....... 
RESISTOR, Fixed 1000 ohms +5% ....... 
RESISTOR, Fixed 0.22 meg +5%........ 


ete ie ey ee le 6 CO Ne 


Che a eee Sk ee at). arp et 


0 se ee. Oe Ok Fel aie iene 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 


-20 
-21 


-13 


-14 


-16 


PART 


RN70A6042F 
RN70A1003F 
CM30D222J 
CP26A1EF103K 
500-500-1129 
AN515PB4R6 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
7030268P1 
PL7417389G1 


PL7605938G1 


ANS1L5PB6R7 
7771534P7 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
7415277P1 
AN365-1032C 
98G472 
AN340B6 
AN936B6B 
7135118P2 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 
6RS21PD1AAH1 
AN515PB6R7 
7771534P3 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
CPO7SB3 
AN345B10 
AN936B10B 
CP70B1FF405K 
RC42GF223J 
7706805P1 
780 
AN515PB6R4 
AN936B6B 
118930-B 
RW31G101 
7874555P10 
AN515PB6R32 
AN960B6 
AN936B6B 
AN340B6 

JAN 6336 
926H 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 
RC20GF102J 
TS101P02 
AN515PB6R6 
3G1022 
AN340B8 
AN936B8B 
CPO7SF1 
AN345B10 
AN936B10B 


DESCRIPTION 


RESISTOR, Bixed60400' ohms 21%. 5. 3. ee ek es BE eee 


RESISTOR, «Fixed; 0.2 meg/t1%.. «6k ee 


CAPACITOR Fixed, 2200. uufs5%..... . ss Me we 
CAPACITOR, Fixed, 0.01 uf +10%. . er ad 


CLIP, Mounting (Spec dwg ay a! (PRCO). 
SCREW (ATEPULV . .s 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att Pt) . 

WASHER "(Att Pt) Sol edly 1h COO! SCHLLOS © Oa URAC COM 


NOMCCCDIeM Caicos, eer Sa 


ADAPTER, Test point. . 
BOARD, Component 


POWER SUPPLY PP-1435/GPA-23 (See figures 2-22 and 194-13 


for next higher assemblies) 

SCREW... Sirs ope cuit ster Mae Me so a's ayia Mes 
BOARD, Terminal eeEESpeeh Culte corsets PROMO sn Uo MACH. sj eccelihe = a7 's 
SCREW ‘(Att Pt). 
WASHER (Att Pt). ¢ 
INO MCATU Pt) cc cy oo: os. Sunset een meets Ub Bre 
TRANSFORMER, Power step-up... . 
NUT (Att Pt) . 
REACTOR, Swinging iy dwg 7417001P1) (GEPD). 
NUT (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). 
TERMINAL, Ground 
SCREW CALL Pt) iit eg ic! onan eons b DMS Ocoee amen 
VE SEAEG EUE CALLS EE) (or os. orl tesa th En Domes Cottmesttard teaver’ seewudCine~ or 


on Ve! eee 0 


Oy Our OF 8, 6) ie ele 


one See 01 E 0) 6m ee, 6), 'e ule.’ “e be 


PUUESUALENE TEs) oe! hes ae meters een sty cia ta tials ete. ve alo” s 


RECTIFIER, Metallic (Spec dwg Ui ey ae Meee teeth gene 
SCRE Wiaicieass (cc os) oe. vel depeten on oe fobs BR oe ee 
BOARD, Terminal... . 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . MaRS tis Reo ML Unto cote Rio tos Lew-ohe oy Sere eaxe 
INU MECALE PU). Br.) tol dent tute nie Oe ea ace. et ee 
BRACKET. . 


6. 9. 16) ey te. he 


@.) 10). (0) fe fee er 0) ey 6° On 6 ee 8) ee ve ee 


VUE SCA LU Ua stned tie, 0.18 aM meenn ee Masi esas ot Te: ole. op <8 pyo' ail owe 


WASHER: (Att>Pt)'<.. Gancait areas << 


@: ej. et, es Fie 


CAPACITOR: Bixed v4 ih et0 Mee eG oe coke ae se oie teenie 


RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5% 


COIL, Video COMPENSATION Peg irens nism scence 0) ssn 8h denen deilmep bans 


TERMINAL, Standoff Bee dwg 7000161P8) ou) 7 he her Gaunee 
SCREW (Att Pt). - 4 
WASHER (Att Pt) . - 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg eee: Soa 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% fee 

WASHER, Fibre Reha Ps 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). . 


Suse ue Oe We) ees 0 6 OL ees Oe et fe 0 ie 


SURGE a6) Mee etenvg ea te Oe eee @) 886? Se: Ver “et Die Ne 


One e) verre” 6: ee, -0") -@« \0.° ‘e 


C.F See 385 OF Ole. GO. Oy 


NUCATESP I) tars) 28 aie saree eaten ort thee doth am hiss ees eM e ok iet cee 


TUBE. Electron. .... 


OF OO, CO ee, Oy, 00 KOO i Ve le 


CLAMP, Electrical Spr we 7476737P 11) CEB Bites toe so Uap-eg tok 


SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT CATE PH i s6 2-2 
RESISTOR, (Fixed, 1000'ohms 25%... os 4.cle5 ot ive. ei we se 
SOCKET), Electiron tubes 55 ar Sy sk 508s 

SCREW (att Pt). 


O° 5.67 S0l 6, 0: * 16 0 Oe deh ew ey 'ent, 


TRANSFORMER, Power ‘step-down (Spec dwg 7415292P1) Seat 5 eee 


NUT CARD Aga peer ee outa shee ekterrei eMein's b+ 8.5 

WASH RAT CAG: Dt) iy ronsmecke eA eatie rine hisiten, eerste tin ss! aioe lw «yo lh nis 
RACE Leg ray ie ptt heths he ceriah ap au Meteora Renee ne ei oe wie 6 WS ie 
IU TECATE Pt) Sates Wren ala cer be wel we heke wee ele hie « sues sau eis 
WEES EL (ACLU) yMilcte eae ail etal) ap sesh a Pattee, «hn ie| es ts) fe 


OMe 8 ‘ee 6 <0 (far en he 165) le wee, Le. @ 


oO eh a pe eo ew reminer eee” Le) 6° “67 0) ne 6) 4 8!) 8% jor eel 8 


O10 6 0 fee Uke ace) pmiomren, (ee) | 6) em cemn'e) Vt -e.-1e “es 8. 6 @ 6 


eo? Weenie Mmvey Fe letol) 6's) @. Co: For be) 0) 2 6. e- e AO.) 10) oe ie Le 


678) JO coe ey 6. 


CL See 106 ee OO ne OF Oe, 


Oe) ie tO eres Nem Lemke. 16°F OFF 0) PU Oe | ONO Co ese OM) el Oe 


Ane ease te. 8 Geers. Ye 6)) "e.6 ee. ee 10 Oe 
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Figure 45. Power Supply PP-1435/GPA-23 
nee PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX no. PER ON 
NO. 1 2 3 4 5 6 1 pth VDE 
SLL DI RD LEER IAS A ETE LEE BE ERS DT DO EIT TTI STG SSE ELIE TE TEES NE I TS ES SRG SD TL ET ETS 

45-23 CP70B1FG156K A CAPACITOR, ;Fixed, 15 uf 210% . wie. <0 Gane eee Ol eters es 1 
-24 PL7417650G1 ; AMPLIFIER, Regulator (See figure 46 for breakdown) ........ 1 
AN515PB8R7 . SCRE W (Atl BOs 25) hE Be FRING Fy eloe tir a aie ane Rotate oo fe a 
AN936B8B : WASHER (AtGIPE) os) 02-32 oP s i oe les bee on mote fs 8) en dus 4 
N401P8C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8narrow(AttPt).......... 4 
-25 54A17403 “ CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7411396P1) (CIN) ........ 1 
AN500B6-10 fs SCREW (CATE BE ae ch eh) ah So 5 ad a I ole ene os 8) ee peeue 2 
AN960B6 : WASHER (Att PE) F725 ee ei aia oh os ee Ie ean he ie) a eins, oie 2 
AN365-632C ; NUT (Att Pye i Bee aie) seen er a), sis 6. 5.) ao) Berane 2 
-26 7135276P22 A SPACER eh) oo ect tke foc: ci outictmre delet mom tM mre Net emMelite) "16-o\n) 6) ‘eu ol atu at aN 4 
AN515PB8R7 5 SCRE W (Att Bt). a) av fee oh on oy ell cal PRs PERE eas Se ie 8 in) ol ean 4 
AN936B8B , WASHER: (Att Pt) is) -aiin on Ai ar eee anne errs 6: ce ei 6) ot) beurre 4 
-27 NP192638B NAME PIVAT RS 2200s. sr bist uae anno Rl Mop sO Vireo, eo) oi: «(legit esernaY 1 
AN515PB4R6 : SCRE Wi(Att Pt): era ec eo teamed or en olin erchiel vs) Voy, io sec oye 4 
AN936B4B . WASHER CAtt Pt) oy ig-255 ee es Macey ne ate stank tar ten on ay ae of oe 4 
AN340B4 5 NUT CAGE DY) a ea at oot eco NE heed Vettes hos oo te 4 
-28 7607018P1 CHASSIS ee. ee hiveltieis oo solintaes Sine eo oe U oPete. 1 oplh aidan Coline Mio cee 6 salt MAMET CiS 1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section I 
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\ 
Figure 46. Regulator Amplifier 
pega ear DESCRIPTION uniTs USABLE 
“hes NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
46- PL7417650G1 AMPLIFIER, Regulator (See figures 45-24 and 132-16 .......... . Ref 
for next higher assemblies) 
-1 JAN5751 A TUBE elOCUrOn sis): oct arom rece Patecet ban Vo) oe Nobile Peo) et tote fick ww Ssh w Neee mS 1 
-2 JAN6AUBWA A TODS) ys DH eG Go Gao Go HG lof be 6.6 5 OO cere Ons dak 1 
-3 JAN5814A 5 AMBP Ds INXAaR We Gigi bo Go 6 oo) oh cme dn oO) ooeeoece i 
-4 53K17726 5 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). .........+.-s 2 
-5 53D16450 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN)... ......+.0- 1 
-6 RC20GF474J n RESISTOR biked. 0:44 MeCeLOM gear, shee) c! Seeing ws, oo. wk eieeRS 1 
-7 CP26A1EF103K . . GAPACITOR] Fixed 10000 uit £10T ere Viera as, oa 1 
-8 RN70A7502F c RESISTOR} Fixed: 75000 chinis2190 syd) Rese Se ew 8 hehe 1 
-9 RN70A1003F - RESISTOR thixed 0, tomegiel Gon. chew) Uy Gilettils © ce 6 «whan hss 1 
-10 RC20GF101J 5 RESISTOR, Fixed,--100. ohmsiseo Que ciis ban Ge ssw wee Deir 1 
-11 RC20GF102J . RESISTOR Fixed, 1000iohms £590. oie hee nn 8 8 AS Fisk 3 
-12 RC20GF224J ; | ‘RESISTOR; Fixed; 0, 22:mep £5% : cieiwiiwtentsie ce ee oe eas oe elo 1 
-13 RC42GF683J 5 RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5% . . 1... 2-2 see ee ee nee 1 
-14 CM30D2223 i CAPACITOR, Fixed, 2200 uuf 5%. ........ Av: ota UCN 1 
-15 CP09A1KC104K Pe GAPAGCTITOR. «Fixed: -0, U0 t10% v5), ol eee Gas et + ee Oe eb ey 1 
-16 RB16BE26802D : RESISTOR, Fixed 26800 ohms +0.5%....... +e eee Sake lesnpvathe 1 
-17 RB15BE16002D ee Recs TOR Fixed. 0. Lome t0 5%) «esos ene ee os. nel et wes 1 


Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
on PART PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
NO 2 3 4 5 6 uf 


-19 
-20 


-10 


7872445P1 
AN515PB6R20 
AN515PB6R16 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 
7030268P1 
PL7417384G1 


PL7605942G1 


AN515PB6R4 
7771534P7 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
ANDS15PB8R5 
7771534P24 
AN515PB8R12 
AN936B8B 
AN340B8 
RC42GF333J 
RC42GF224J 
RU3BR33J 
PL7709300G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
N401P8C13 
7135276P22 
54A17403 
AN500B6-10 
AN960B6 
AN365-632C 
RA30A2SD201AK 
7886278P1 
AN936B16B 
6RS21PD10AAH1 
AN960B10 
7015780P1 
AN515PB8R8 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 
36002B 
JAN5933 
TT17762P4 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 
RC20GF102J 
RC20GF101J 
780 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
MIP5TM 
AN505PB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
2R53P19 


POWER SUPPLY PP-1436/GPA-23 (See figure 2-23 


WASHER 2Fibree' 3 oe. 60 otra | oid Mae a ieee ee a ec) tle Ga 
SCREW) (APO) i) oi. ee Se ero ean eam ey eG ea corgi tne 
SCREW. CAG PH. 50 AS Ean o iinies ieee aOR Eel rc, oct 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6narrow(Att Pt) .......... 
WASHER CAG Pt) a. ona ein a Ge way lot oe eam RIO PP : 
NUT (AGP D eo it ah ae eR Sha Si ele eet ole a OU, oc eae 
ADAPTER, Test point. .... ©, sen (e. ak” top fetilicaean oman 

BOARD, Component. aie 


PrFnwmNnNNH KE bd 


for next higher assembly) 

SCREW v5 bic oa ahaa, Bi eho wo Nee .os She PA Le onts, Oo) ecient meer aT Ste 
BOARD, Terminal 3. cia en nes ey io Weeie. 0s ce toat | o ulgtl Rata tS 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pilg waitin 0 se. wana pa s¢ 5 
NUT (ACEP E) io) ee ii ey oR ote Oo Lg PR See 
SCRE Way nccsers a6 ielen Rem is a rs eee hc Berit) hit Gh.g du aM *c 
BOARD» :Termingh pine. ce i elie ld oe ae es ee 
SCREW (Att: Pirro to as ce we ee he Ae Be oc 
WASHER (Att Pte s: ia, Soe eee bee fa. ee ce ee 
NUT (Att Poi Sales ene Men FAN eo ake OS a 
RESISTOR,. Fixed,' 33000 ohms 25% (0. 5). ud 0 2 
RESISTOR, Fixed, (0) 22 meg 5%. (20) 4.04.60: 170 «Whey ne ern 
RESISTOR, Fixed, 0). 33;ohms £59: v5 v's, sc\e cep see neee nen ce 
AMPLIFIER, Regulator (See figure 48 for breakdown) ......... 
SCREW'(Att' Pt). area's Bode Gee eo be hel 6) a a otlre uaa fe Ge ne a 
WASHER (Att Pt). 603 36 ares sols 6 ale eee 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). ........ ox 
SPACER.) eelie wh ap eile ore hen ede ee ete ae aha en ee San 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7411396P1) (CIN) ......... 
SCREW. (Att Pt). cc eh tee te WT 
WASHER (Att Pt) 6 6! oj 50 6 sve Fle ak bs a 
NUT (Att Pt) ei sb a ele a le ee Ee 
RESISTOR, Variable, 200 ohms £10% \ 0. 3.5.°. 4) ais sess Pe ae ws 
CLAMP, Electrical (Att PQ)... Soo ye ee ee ee 
WASHER (Att Pty 35. $i) eee ae 
RECTIFIER, Metallic (Spec dwg 7709274P10) (GE). .......... 
WASHER (Att Pt) .9 00% aor ek lie becker 
BRACKET; Rectifier. . 4) 0) a. oe So eee ; 
SCRE MISA PE)... cuvtardadd cans aierasapatoprey sth orasievlbenrereikk courant Ie eee 
WASHER (Att DE) cary a isitsieies? ope Si -eeiore tail ceUy of eat eee a EP NES incre) 
WASHER (Att Dt)... 5: is... séctpey tinsccioiad sium nac'iicat icenbatuhecai an mea omnes ee are Ss 
NUT (ALE Ph) ).w i525... wiewtatuben ae enya ee ee 
CAP, Plate-grid (Spec dwg 7100510P1) (MLL). .........+2+0. 
TUBES Electron’: 3) 47 is 1%. 0 sae 4, se Les 6A antes Nee tells ies oe 
CLAMP»: Blectrical | vi si6 ie So 0 5" GAR eIe pee ean TRON gg Se RDP a 
SCREW (Att Pt). '': tel PRL a 2G ee ee eee Rie ieuem stots 
WASHER: (AU PU. Se) 2 ALA Y Seen ee oie 2's ke 
NUD CAPE rer wees aes sow SN GWToMe CUNTCUCT Me eis! oie) e's) os |e tad ebte 
RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5%....... 2.2 se eee Ae 

RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% 
TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) ........... 
SCREW (Att Pt). G30 + G0, OR rena eek cs GD 
WASHER (Att Pt).)s 3. (GU a ee ees 2 
SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7104481P22) (AMP) ......... 
SCREW (Att Pt)i!¢).17 7 nee erie tel. sed ek ee 
WASHER, (Att Pt) 4): 0° Jie ek Sermo or ks. luc ae 
NUT(Att Bt) 45 6% eR OR ees ee OT, oc, sre ao ee 
GROMMET (GE): 7h. cee Rae RO ies ye) ee 
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Figure 47. Power Supply PP-1436/GPA-23 
SESS SE SSSI PRISE EES RS ELT ENG WT I SE TEES TL PDT SL CS ES SS A EIEN EPI NE BE TSE TE PD RIN ESSN SELES 
ne PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX NO. PER on 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

Pe NL a OR aE AT I TT SE PRON CTS TT ES Oe 
47-22 118930-B : CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg FOCI ROGUE) cee 8 i eee eos 1 
\\ -23 7135118P2 A TERMINAL AGTOUNG oe seeing ts) telco ayyet lente ele ete ete 1 
) AN515PB8R7 SOUPSGIE WATE DH ig 5 ha omen eee Sr aw (olny cor a) 89 8 oe De 1 
AN936B8B 5 WAS TIER CECE) 5c) oo’ ote einai s suetan ey iw dlve tie! S86 (vo 92 ye! ah ie 1 
AN340B8 é INU TiGath PO ee ok ils ened RP Mee Teint, Goi suey yet akle e188 i whee 1 
-24 98G472 . REACTOR, Swinging (Spec dwg 7417001P1) (GEPD). ......+-+.- 1 
AN340B6 ; NUT CAG PE settee (ae entednaleemnen cays DATs tecnecreme, 6) jn 61 8) ale GaN 4 
AN936B6B - WASHER RIVAL IP) tis: cite) an eect! miiamitane rs aiam yer ath ts 6. ee B iplye by he 4 
-25 7415281P1 ; TRANSFORMER, Power step-up... --s- e/ +e ee eee eres i 
AN365-832C MEN CUE CALE Pit ieee iO aycks ot ees eh ctrlelieelly tifteve) ies! toes je ims ka, RNG 8/6 De ee 4 
-26 CP07SB3 : BRA CK Hee Wit ca cules pices aacsam es iaisiral comer eyee ied be) <a) “0° io\\ 6, des 2 
AN345B10 ; RRO Cn 2s 3 (Se We Ste eA Le Aerie Nee ee rr Sa eC ee a ae 2 
AN936B10B RP NVAGHIE RUC ATTUE) Gees ihtereina te) sive tv hepinte a Nie lie Ses ee eet 8 8) 50 2 


Section IZ T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO. 
beh : . fe é A A ASSY CODE 


47-27 CP70BI FF405K ; CAPACITOR, Fixed, 4 uf £10% . . 3... 2. umes 1 
-28 3G1021 ; TRANSFORMER, Power step-down (Spec dwg 7145290P1) (GEPD) . 1 
AN340B6 ; NUT (ATE PH He se ahaa a ee) ae: be fe ‘ 4 
AN936B6B A WASHER (Att PO)jsci SA hes | dts 2 sew nthe GA En ce ola 4 

-29 CPO7SD5 5 BRAGCKE\Taw.pky ss onemrcar. wce) so) (els! Oseaus'p) OCCURS PREM atopic uLeMncu <3 2 
AN345B10 : NUT (AGE BO) ak is Redes Soh ce in enn Se ae 4 
AN936B10B : WASHER: (Att:P®) qed cic sees ie acts at ie oc ttaa oe ee en ene ee 4 4 

-30 CP70B1FG106K : CAPACITOR, . Fixed, 10:ai t10%Gie “S .a5) 0. 3c. ee ee 1 
-31  RP3507 . RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7703869P4) (CLA). ....... 1 
AN340B6 A NUT (Att PO! one aan ec erga) oes ohy cient eee 3 
AN936B6B 4 WASHER (Att Pt). cexcBe ess aoe 18) ot eta, a ee 3 

-32 54A14775 «SOCKET; Electron: tube = os co" es cyet a sake abhi oc eee 1 
AN515PB4R6 : SCREW (Att Pt). a5. 22 gigs aren ot Bos ah Sao al cae ae 2 
AN936B4B 5 WASHER, (Att=Pt).5.). bosses eal aie Vue oa. bu: pe ina tee nee oe 2 
AN340B4 : NUT (Ath Pt) io pain Cui aiaae Re ccc, Se a: caludeoeteuehe Se sie) eka nen 2 

-33 7763541P5 . CLEAT,< Wires s.0)) ses” i ee Beers Me iits! fo: Lh. kan ashe) ier). On Uke eer es 2 
AN515PB8R7 A SCREW. (Att Pt). 4). cance et ale Beis ce ode ene 2 
AN936B8B , WASHER (Att. Pt)ts: . Sake sao ee) oe all gees re : 2 
AN340B8 i NUT. (Att Pt) ce. Se eects tea oS, 3) 05:4) a oni a es 2 

-34 NP192638C : NAMEPLATE « 356. ci-sueie en. hs. sr, Teva’ dob Medmecehen shale Daren Cant mC 1 
AN515PB4R6 SCREW (Att: Pt). is: <ooneeiere fs! ce Tae cy oe rt ca 4 
AN936B4B 5 WASHER ACATE;Ph)ia. sheen Cortes <sabel sie ke wo 5) ela, han) ene 4 
AN340B4 ‘ NUTMCALEPE £) sagt cer nels OR eck | tee Smeets We Oe ockel sa, oe 4 

-35 7607025P1 A CHASSIS me cosa OAs CseMysthte se co cE 0) hs, emits. ceili oi Ghat sak untey ne Te 1 
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Figure 48. Regulator Amplifier 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section I 


Group Assembly Parts List 


FIGURE ie DESCRIPTION UNITS USABLE 

vo chegg NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
48- PL7709300G1 AMPLE, Regulator (ceemigure- 47-8) fe ee okies eae Slab Male Ref 

49 for next higher assembly) 
-1 JANI2ZATTWA TUBE, Electron . RRR CUM coh tof este rkah Nie uma M ye pen th CARRe MUS etic) Te amPn AUN 5 let, 1.1% 1 
y -2 JAN6AUB6WA EAE LeU COMME maMalwem st Ge bs!! semis. ene Neda Maee eet fc Salty) einer ee 1 
# -3 JAN5814A RUBEMPELCCUON Mmsmrr re Sects ks: \s. “sts |) © Solel Lo Memetto ren erbeseer tes 1 
-4 JAN5651WA DUBEMEICCtRON ie eee Gos) oe ln see meumtaune) SMe eter sae 2 
-5 JANOB2 LUBE LC CERON eae sm eAM eral Mth c:, 6) 4, 0. hele o Mout ohlten Uae Mahi en teuiret eq lve! cece 1 
-6 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). ....... 2 
-7 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). ........2+ee- 4 
-8 RC42GF4725 RESISTOR: Fixed, 4100, OMS 1459) i. oe 8. el eos oa ee ls 3 
-9 RC42GF223J RESISTOR, Fixed, 22000 ohms 15% ........20466 1 
-10 CPO9A1KE104K CAPACITOR, 4 pixed, (0.4 210% on She ss ae te A tS, Sone 1 
-11 RN75B6492F RESISTOR, Fixed, 64900 ohms #1% 6%. 2 eo 2 Sen ke se ee w eoe a 1 
-12  RC42GF154J RESISTOR, Fixed, O05 megieS 2) fe. 5 os). ate psy sues oe he 1 
-13 7707158P2003 RESISTOR, Fixed, 0.2 meg 21%... 45, Rs Reenter acai s 1 
-14 RC20GF104J RESIOTOR | Fixed, 0: 1'mer 25%) wh AUC ee eo eee ie ape 1 
-15 RC20GF101J RESO, axed, LO0 Ohms :40 i wie wuten sel ses oe coi se purteertes ik 
-16 RC20GF224J RESISTOR, Mixed, 0.22 meg u5Hom new. . weeded ws 0d OER bie 1 
-17 RC20GF102J Rios OR, Fixed, 1000ohms' 15% .°5 505 "6 ene atest oi ce soo be es 5 4 
-18 RN70A1003F RESTOR Fixedw'0. lmeral® . eBags Dee cis ke sa 1 
-19 CM30D102J CAPACITOR Fixed, 1000,uul 25%. 2 on. A emits Soke. 8 clk os 1 
-20 CP26A1EF103K CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10%. . Bt ORM SMMcEn ets hen) sn lao Reon tettts.. s 1 
-21 CPO9A1KE103K @APACATOR,! Fixed, 10000. waf +10 1 cn. ss Sle gt see 1 
-22 7030268P1 ADAP DER Se Test: point: | uiare ved cok sis) vhs) ba ee teen BEente | sD yet 8vice 1 
-23 PL7417379G1 MOntD Cc OMPONONt wie” ster a is eh. a eh We ek a! mesh any 1 
49- PL7607393G1 POWER SUPPLY SUBASSEMBLY MX-1949/GPA-23 .......+s+s+-ee- Ref 
(See figure 2-24 for next higher assembly) 

-1 7485509P1 MEVAINS HORM RA ener tre: veh tent eet etek ie Welt ct we hte fdeiuetatel« elt e's) (ec er ol ve ts 4 
AN365-1032C die jog NS SS GES 6 MR Seay aS. Os oat ae RVs a ne ne 16 
-2 20474-5 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7706794P2) (PCR) ......-.-. 1 
-3 20474-4 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7706794P1) (PCR) ........ 1 
-4 7072420P1 ID ISARE ee Meas ctinstitch vals el ehitonineMtcihe) tor evel et Res ei vel sce. e ve" ve) - hat elo teri 1 
7135118P1 ME MILNE GYOUDEY cot) Val eee ahs! Tesla ieee) ope Te) elie, oli” 0) s, ceateets 2 
AN515PB8R7 ERR ONE) UNC 2a ats OL 7 MR ER ert A OL As Se eer ae oe ee 18 
AN936B8B Wie SER TOCCACU SL) cp cmeaM Len aire elu a eh Ge) co | bk 'e lia ee sel er wre 18 
AN340B8 Roe EE CACEOEL) Octet paeee ns: tebe een eke Giana Ihe e ete 8! wen ce) Chie |e Miia” Uo. 0 om 18 
-5 SKHG-CC-CC RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7703869P1) (ALL) .......-. 1 
AN340B6 RRURIMCA LLC er ei tinea abercret eAMLehan fe sting lam alles toa wae et wyatt, Caanteem 3 
AN936B6B PAS ELE EAWA LES EL) oe circ Pt ita Mean tae te rs Mae Ct ie MS alg at dell leah Nee aeirad ire 3 
-6 2-2-090-1117 RELAY, Thermal (Spec dwg 7709868P2) (GVCI . stitat ca tae Ae 1 
PL7026298G1 HOLD-DOWN, ae Reb ME ELAN PEAS U eM RSA ceh ellen ye ealemien per eneoaes 1 
AN345B10 PMC ALOE RNa td iy sinc eMeah Cee AN tot catia'y edie) Filed tehee ween he cmah ce 1 
AN936B10B WASHER (Att Pt). Met set Peatees Meni creed gS ri ta Vat at austen es: Brat venWleaine cess Leite 1 
-7 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, "Allen dr, steel, Cd pl, No. 10-32 by 1/2in. . 1 
-8 7026297P1 CLAMP, RELAY cise ee te dieMr cuir ed WeMgtel sei ot te lad tel ontet helm euireienat ices (ves tel tele 1 
-9 7026296P1 ; POST, Relay. ats Ree RD SMI nem ne SW ti2) Click herent aes 1 
-10 AN515PB6R4 SCREW... Se caked ee eRe Teye cowie) ceanetese eet cae OMe teats Bie ihe 72 
-11 7771534P5 BOARD, Terminal SMM Ny tts EES U Te Sh Colle eR ar ot aaedices Men ae ie Cater neccve' htc 3 
-12 7771534P3 BOARD, premriainial Mremcct iors sae ofits ete te ths huerstts Ota Meelas niente Jel. iiews 1 
AN515PB6R12 SCREW. COSC Bal AD eee ager i tara Sead daar et i al 6) te err art ia aimee ar Mak aar a  er 16 
AN936B6B Vie RETEMUALE NEE etme C eae ta vie i sites us Mave Wen thactatueiirn Recta Tye. fol! Bia: “slander te 16 
AN340B6 NR em E) BP metre Nina ene nS AR iy Wiremieh Meonige Wel ng!) gig Dig’ 6 User’ Sa iota ies 16 
-13 AN515PB8R5 SCREW eon... BA GL COS sGG DDO Dito Oar ke Sig) NOUNS Joka Bs ROWE ec Re T FIR Fea ae 2 
-14 7771534P26 BOARD, Terminal Gee twee gee Tt RMS ete ah Slo cr rad a a Poze 1 
‘ AN515PB8R14 SCREW EIR aoe 5a Aish Sem ne Ua aVaW errant sce 8) et Ss sa) oe eo 4 
> } AN936B8B WASHER ay Grr on. Weer ems Sha et ea Rau: 4 
| AN340B8 NUP A DIME 2 Soi ee aan ae Ct OS 4 
-15 RC42GF472J RESISTOR) Faxed.) 4700 Ohms 200 abe tare tec iarle ess 8 ele a lecyenis 1 
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Figure 49. Power Supply Subassembly MX-1949/GPA-23 


Lata ye ~DESCRIPTION — baa 
INDEX NO. ASSY CODE 
NO. 1 2 3 4 SM, GS. 7 
49-16 780 : TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) ........... 1 
AN515PB6R6 c SCREW: (AttiPtys 2. sc aa eT foes ks os a ae 1 
AN936B6B 5 WASHER. CAtE PE): soi S05 ts sal ee ee at tele ORT se or sls nk cae 1 
-17 TS101P02 ‘6 SOCKET, Electron:tube™. s °... + sentoieeEnoMnetmeencnee: e+. a. -0) fe. cone Peace 1 
AN515PB6R6 : SCREW (Att Pt). tia). ose ce ca hela cscs Ce Ga, cl ts) Se ae hema 2 
AN936B6B ; WASHER (Att Pt). 95202 ik ck a gece t's. a! tel be eee 2 
-18 54A14775 . SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7010014P1) (CIN) .......... 1 
AN515PB4R6 - SCREW, (Att PO) ie a3 ce BGaes eat cee cera, fe SukOl ah ered 2a 2 
AN936B4B a WASHER. (Att Pi) sun 2) PARE, acta at eile: OP tire ect) 6 ss 2 
AN340B4 : NUT CAGE Dt): 002 iui fo Sie ee is Oe ce che teeestaca we 1 2 
-19 7415293P1 c TRANS FORMER rig. vietiie cys con ie apeiahefeaiaiat e) 1) Bec vsaket uses Ac ene 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section I 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 


PART 


DESCRIPTION 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


On 
CODE 


7135118P1 TERMINATE TaGrouncigeaacmra tities ots) boo ie be oug i oheer Rise wire ev euler ce 1 
AN340B6 INU RACE DE) meee SEE AA shh cena. ap SaaLS PSR oa LO EMIS 4 
AN936B6B WASHER CAG ere teem: «ie lig 5 ab me Mion eee bs Oe 4 
RC42GF470J RESISTOR, Fixed, 47 ohms Gy ft Ae Se eae 8 3S ae as 8 
764 TERMINAL, Standoff (Spec dwg 70001611) (WIQ) 2:0 .iie ere oor 12 
AN935-4 WASHER (Att CU MRM ITO 86 os hast tly oh. Daina vias bute Lae eee 12 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 4 narrow ‘(Att PY. lie ange 12 
-23 NP192639A NAMEPLATE 5 Gaile 16s. 08 We scwat os Da SlCr enemies a CA aha OS SoA eee 1 
AN515PB4R6 SCRE War Ati eta ofa k nme ie doh te: cat eer 0 cle oh ee Be ee 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt). ae. SRST ele, leiereBrvenitacettce" +e tvd) Goueee kanes 4 
AN340B4 INU TiCAte ieee ce cwis. Notes US loay Sete PE eats cao. 6 oR 4 
-24 7607046P1 CHASSIS. . . Sparc autaubis stat isto ute tego roi t ouubed wate ter! 7 olay MMciaests ommnees 1 
50- PL7605940G1 POWER SUPPLY PP-1437/GPA-23 (See figures 2-25 and 194-14 Ref 
for next higher assemblies) 
-1 AN515PB6R4 SO ICENWio egies © aati: sou islets Aes | SA gePeron ona emMN cole s: weltot vel ee claret bet Be guess lent << 40 
-2 7771534P7 BOARD, Terminal Seg cides Beil septa eiea_ce owe 1 eal aCe eee beats 1 
-3 7771534P3 BOARD, RETIN al shew Meee eine NaRe Piet Vole. c aBs GN alt eneln fe Pes 1 
AN515PB6R12 SCREW CATLAD L)ted sate coen1 se kee hea hos Ss eroetor et eer sii s! peur. 8 
AN936B6B WASHER (Att Pt). .... Or Coe Nath eR uchies GP ate Gate cy POON eC 8 
AN340B6 IND CALE Pek os os corer ne itt Sekine sat, 0) pee es suite, Css 8 
-4 RC42GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms “45% Cade tO, LONER yD) aoe een eee 1 
-5 7706805P1 COIL, Video compensation EON Hare Niliee’s Greed Vad vey Robe ose ci, Seiieey Gers cer 1 
-6 780 TERMINAL, Standoff see oe 70001616) WIGS RG Naess. ee 3 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). 5 BS Ba as ap LO. -GE Ey a tie CIOL ONC eC a ONES 3 
AN936B6B WASHER (Att Pt). B Ne ISS ay emi arretcr Cn kay “cata EA ee 3 
-7 118930-B CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg Oe CUGC Tee fisitotc: Motul. 3 
-8 RW31G101 RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% MME): AIG EUR ee Re ee ee 2 
-9 7874555P10 WASHER, Fibre SR Cue ESL DOP Guy Oa (OO ECR Ie hc, ame mceenCh Lad IS Seas Iaha pat 4 
AN515PB6R32 SCREW (Att 13 Ite per ge °° Pie Reo gle ke AP ee AR uae rey eS er emOvE a  oant M 2 
AN960B6 WIS ELEC AUPE) cs Mae ar el ae eRe 2) eye ikea outed ay tetas. ge tame ster Moe aiele’s 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt). . SPE Co Sobel sume me ed Wai iner reek wie taste cater! “steel tiaras Ye 2 
AN340B6 BNA TLOEL) Name te Soliant Megmie om ot a crak tome 1a Patek re gees wohl t)tate wtos ee 2 
-10 7135276P22 SBA GE Re aren eden. W cic y keties Societe to Robes ol enn oie yiie® ve Ure A tepits 4 
-11 PL7417643G1 AMPLIFIER, Regulator (See figure 51 for breakdown) i 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). SOA oaL tur ermec ren tele. we Mee. Cer Gan EGE! Tha 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . BOOP wiht mi a Orccn © 8 
AN960B8 rs EEO TSC ACES PL) cot ot ok 2s, an OMe © cur oe ode bay MOP RA pusic! 0: okies acon 4, 
-12  54A17403 CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7411396P1) (CIN). ....... 1 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt) OR Sule «Soh cietNa TomROMCe oMtel epirettel cats. Ger vsie'ss olh'et ielhe verte. 2 
AN960B6 WASERIRGCALLAE EL) s/ 00% 5). Ue Rnamee ne! Awisirie ices wits) ets el a Me MR ak ow ove 2 
AN365-632C INU TMUATIME LM nOn oc CMs, ohh NUS omcrcuteMerg hake ae alr. 1a lye: sills repre ive onto 2 
-13 JAN6336 RUBE eC ONT c'.. tase” Aenean ons setamnets sire one ssl eee ces 1 
-14 7T7T17762P4 CRAMP. miectricaly  .. a oi .i ew menieabta op) ch Vere ts Le) ets 1 
AN515PB8R7 SCE WHUAUEO PU). Ge, oi) ic, cas: ct POMP Mea ae arth: ¢ Pa sme ce, aoe se 1 
AN936B8B NVA SIE TRACRTEG DL) ete Pk i sc een e meee Ee «6 at a) UaMlbg 1 
AN340B8 INU DRC ATES CE eee ET ray Jako) clus Se aMIVAROR TLS. bl iesy caja &os,Fel'g Geul's ails i 
-15 RC20GF102J RESISTOR, Fixed, 1000 ohms aa a) ay 8 Cia be ae eal Rae aa Ca ea faye 2 
-16 780 TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) ..........-. 1 
AN515PB6R5 SCREW (Att BOE aie ay co, cad dom ee ROM SERIO UCN Coens at, So Sh al Mar Sho 1 
AN936B6B WASBE RiCALESPL) ities 5.) sro ees Al fos Be che 04 OL ALR UR OE ELS 1 
-17 TS101P02 SOCKE TSE lectron: tube scm.) sueuncimoteitis Meets leer wlireiie! os lia\)s voish sale 1 
AN505PB6R6 SCRE WAR Ua cinte a. < | ssi) SRI SITUA EP ANE oe 6, se ce oe Rie hs 2 
re -18 6RS21PD8AAH1 RECTIFIER, Metallic Apper AWeitLOOZtSPE) AGE). ek 8 we 3 
AN960B10 WASHER (Att 12 CRS A ae 8 AE TG Uae Tee" oe a ean ec te 6 
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Figure 50. Power Supply PP-1437/GPA-23 
alpen a is DESCRIPTION ont nie 
feeiey Abe 1 2 3 4 5 6 7 MSY es 

50-19 7015780P1 BRACKET, ‘Rectifier 2°30 "0. 9398 =, yaSeepebe ee a PL 6 
AN515PB8R8 SCREW. (ACE DU ret 04 2 a ot eS 6 
AN960B8 WASHER (ACE Pt) ene Pe eee eu rae 3 
AN936B8B WASHER: (Att Pb) 3) hose. ae 3a OR ee ee «ee 6 
AN340B8 NUTAAt PR oe Ore) Cee Ce meeo h 6 

-20 7135118P2 TERMINAL: Ground!) (008 a 7 ee RE sch ws ae) |p SEE 1 
-21 98G472 REACTOR, Swinging (Spec dwg 7417001P1) (GEPD). .......... 1 
AN340B6 NUT (Att Pits Se ee 4 
AN936B6B WASHER (ATE PE) 0 0.77, 2: eee meres eu 4 

-22 7417017P1 TRANS FORMER, Power 05-0: We tusak aredel eiu er halen? So. 6) cso! ee 1 
AN365-420C NUT CATED Os PR eR rca renee neneeee ee sarc a | cu cee a rr re 4 

-23 CPO7SB3 BRACK Bir c9 ji h) 0 rah Ble tacoma fee capes ese cll et. Tei ag) | ea ne ne 2 
AN345B10 NUT CAGE RO) os WARNE Se ee OO RaUe Th | ey 2 
AN936B10B WASHER CAL Pt) ae Sate ee a) On ee 2 

-24 CP70B1 FF405K CAPACITOR: : Fixeds:4 uhietO Ge se ee i 1 
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aoe ea DESCRIPTION pares oo 
aad No. 1 9 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
LT EE EL A A TORT SP TN ST LAE IESE ARE DO SSMS ER AE TR ID LIS TIS BADD DE A EE NSN SE OO ON TD TF EY ENE ETERS Rev ae SY 

3G1022 > TRANSFORMER, Power step-down (Spec dwg 7415292P1) (GEPD)... . 1 
AN340B8 eh NUT? CALE PU Pa eT ae eo. sce Gate i te eu aRtG, re eI, au 4 
AN936B8B fo WASHER CATER UMMM fetes ctinrees ook (AE on te Eta ahdes 4 
CFOSF1 TG ENECA CA Es Pn ETT a2 septa” egret een maya etme I 2 
AN345B10 u DINUT CALTON ls ata cnt yd ceed hr eae ga Nes aire 4 
AN936B10B STW ASE CAERE eM oe nis te, otter eh eee ee ORG Te 4 
-27 CPT70B1FGi56K Wd .CAPAGINOR MG t<odAS nf 210% 0 cate su se 6 Sits Re eal eae el elem 1 
-28 NP192639B .. NAMERGAR RE eienlS ote re 5 EAL! ec ancemrndia ty AT Ree Gar otc 1 
AN515PB4R6 ? SSCRINAT ARTO EROS: Oui toma BEL Cie iain i® . ivestevereee 0 Me» 2e0te eben 4 
AN936B4B OW ASHE MILIEU) Picts Gan: AP. ae bate | sathalea. solr bos Ne 4 
AN340B4 SS MENUEAOA Pe Pees ke uh SG lc meCAnee Messinia ce)... caean Sen Man 4 
-29 7607016P1 CH ASaIC MEME Ck 5 cde eS com eat eiee abet. RG hs ro ae 1 


18 10 14 14 


Figure 51. Regulator Amplifier 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CcoDE 
NO. 2 3 4 5 6 7 
51- PL7417643G1 AMPLIFIER, Regulator (See figures 50-1l.and 133-18 .......... Ref 
for next higher assemblies) 
-1 JAN5751 TUBES. Electron wes.) 0s) Vc Vere’ 5 © ale oh eet ce corte raMye For siira co ate ie com seam retias 1 
-2 JANOB2 TUBE, “Blectron ss cies oie ctree endl co mrolnreuistn cUntom te counts ants nema ‘ 1 
-3 JAN6AU6BWA TUBE), Electron) slice.) > seteyttaes WiWc ete eh her ed rer eres eee AUT eee els 1 
-4 JAN5814A TUBES: Blectromiss fs haji icles (eles /5Vh snares dottomron Uae 5.1.5. 4's) etl Foe een eM 1 
-5 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). .........2e-. 2 
-6 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). .........2..-. 2 
-7 RB18BE35002D RESISTOR, ‘Fixed, :0:35:meg 20:59). Soe ee, eee 1 
-8 RB18BE44002D RESISTOR, Fixed, 0.14 meg 0.5% "See... ee 1 
-9 7872492P1 WASHER, Fibre’: oo, attic re ahere egotie 28s © ole Cette tet ie "61love hater eum ene ee 1 
AN515PB6R28 SCREW (ACU PE) bo OE oe cheaters SA Rene or 2 
N401P7C13 WASHER , Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt) .......... 2 
AN935-4 WASHER (AGU PE) ric” esa Ge gh Meee a Pig! co) 0 or 2 
AN340B-4 NUT CAGE Bb) 6 ae Gy Pe aaa tcoah et Uy Un papers" \ksi aha 2 
-10 RC42GF153J RESISTOR, Fixed, 15000 uul£5% oo a Geese laoe, see eee 1 
-11 CP26A1EF103K CAPACITOR, | Fixed, 10000 utf/t10% .0. 6) S . e ee 2 
-12 500-500-1129 CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P2) (PRCO). .........+ee- 2 
AN515PB4R6 SCREW (AttiBO) i. gS haere ete ret Vee | ol i ce eum elias. ae 2 
AN960B4 WASHER(CAH' Pt) d5 4. cee in « 2 Se OGM Gs.) sr 2 
AN935-4 WASHER (AtU:PE) sis 00) ae oot At Sete et gets! cil eee a 2 
AN340B4 NUT (Ate PU oe a. ha eR ae See, cee 2 
-13 RC42GF104J RESISTOR; Fixed; 0.0 meg: £59 chsh) 07s eel eta) a ea 1 
-14 RC20GF102J RESISTOR;, Fixed,\1000:ohins/25% 3.0 ki SORE a. eh eileen 3 
-15 RC20GF224J RESISTOR: Fixed,).0./22)megie5 1. use tea neie) bln, ue eke) eee 1 
-16 RC20GF1013 RESISTOR: ‘Fixed; 100 ‘ohms £5% 20%) «suis Reet, beet os eee 3 
-17 RNT0A1003F RESISTOR: ‘Fixed, 071 mecitl%i.. Oo, .) eee ee 1 
-18 CM30D222J CAPACITOR, ‘Fixed, °2200(uutit5% 6 sss 0) ee ene) oh chee 1 
-19 CP09A1KB104K CAPACITOR, Fixed) QO. 1 ufst10% 2". «eee eae che ee ee 1 
-20 7707158P1403 RESISTOR: Fixed? 0/44 meg 21%: |...) ots PR ees sates Bees eee 1 
-21 RC20GF474J RESISTOR, Fixed)\0/47 meet5% . chs. iia lt eee eee 1 
-22 7030268P1 ADAPTER; Test :pointe ie cite (av tie: oc pee eae 3 ret OH ‘oll Sy Sunes ocd Seen 1 
-23 PL7417383G1 BOARD, “Componenty #3) Saif o! sls ae sl aes seks, cope ener alt 1 
52- PL7709385G1 POWER SUPPLY PP-1438/GPA-23 (See figure 2-26 .......-e.-ee- Ref 
for next higher assembly) 
-1 JAN6080WA TUBE, Electron (5.3) 6 Bol. 8c aU sa, sh te. fa el 1 
-2 JAN6AU6WA TUBE Blectroms veces she) co) ok ve see eeu toll eoiistnc 1) s Pks) co Meglio mes 1 
-3 T717762P4 CLAMP, Electrical Me ea SN ieee Tl OO eRe Mrs Re SCA 6 1 
o4 AN515PB8R7 SCREW AAtE:Pb)se: oes ceudenleuss Moule tee ei Mee 5> 4%) (oat cane 1 
=5 AN936B8B WASHER (At Pt) of a: os te ty oe Wt ue eatin. «Bac nets” 6s: <hr a nC 1 
-6 AN340B8 NUD (CAG DE Ra Ue are Macaca eee Le Tie. 0 ar an 1 
-7 TS101P02 SOCKET, Blectron tube (See! cite aes os) oe es. io tet ok Spee ane ene ee 1 
AN515PB6R6 SGRE WiC Ales PG) ain craslilbrisa sie csibueaatestiteea celinder's/ els hese mao itecs:,)e sala nm ee 2 
-8 TS102P01 SOCKET, Electron tube... isis suisteeus 3! 64) 6. Rem es Gest acy eed Wa an 1 
AN515PB4R7 SCREW: (AUPE). ou. Ril. to acre we) Sib ayo’ bo os Reena Re ey 2 2 
AN936B4B WASHER CALE-PE) iis ts he oe ee sg. 0 lo Je ek agate Oe cet 2 
AN340B4 NUT (CATH RU Se Sons © lai Oar ey atte ys Can hoses Ou Gul. Wee 2 
-9 AN515PB6R4 SCREW 656 8) 55 al oie! o) el ee a Ra te ata oie Lyell y. glee Ga gene nC a = 40 
-10 7771534P6 BOARD, Terminal.) 5 as/) os 6 2 APTS: 15. 55 $5 \ yk gremMOUAIM anes MOMs © Ue (Tote 1 
-11 71771534P4 BOARD." Terminal 5... Ge eeqcere) (sce 3:0 4 jeep or ee) Naeem ea eaten el 6.810. 1 
AN515PB6R12 SCREW (CAUE Pt)! salen de oh a 2 hy ere eR) 2 8 
AN936B6B WASHER (Atl Bt) ole Pee eh ens ce Ua) 5k, ie eee ee ee.) 8 
AN340B6 NUT CAGHP O00 Go Semime eat bo th ee eRe, a Le 8 
-12 AN515PB8R5 SCR We eh cor tected aged to. Jb. ig! |g ie alee ea meer eee y | (sf cg uale 24 
-13 7771534P24 BOARD) Terminale verry aint. 5/3 sia le eee amet e) SR nee eT ce GU es Wee 2 
AN515PB8R12 SCREW (ACE PE) site ee er antes Sh So | SUR rei en ele ey Oh tela 8 
AN936B8B WASHER CAGE BR e es hk 0a 5. ah See eee eee Viel ein 8 
AN340B8 NUT CAR Rt eee ei at ke S| Sa eee eee ts eles Ceueh hie tana 8 


T.O, 31P1-2GPA23-4 Section I 
Group Assembly Parts List 


| ES FI 


(oom 


\ 
i) 
D—a 2m 


Figure 52. Power Supply PP-1438/GPA-23 
87 
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SE EI AS ETE TEE ITLL SE OS EL OE LOT EGS TELE DOS LPNS PNT ADE LED OE 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
iets PART PER On 
INDEX No. ASSY CODE 
NO 1 2 3 4 5 6 7 


52-14 6RS22PD8AEH1 3 RECTIFIER, Selenium mist oe Seka Ca 5 tenon eo 3 
ANS60B8 : WASHER (Att Pt). eke 4 68, Peete eb ne ee cs Cin ‘ 6 

-15 7015780P1 a BRACKET, Rectifier . By) te BRR el IIS tes by te Ree ER Re: Paste 6 
AN515PB8R8 ‘ SCREW (Att 1°) 3 ln eR Ee NS AL CON he tian ad: A RBS a 6 
AN960B8 A WASHER CGAttU=Pt) wens ROREHROS Bn A Os ee ee ee eee eee oe 3 
AN936B8B A WASHER: CAtHRD ini 4. coon, Wael, 4: Sg UG, GR ORC to Be ie 6 
AN340B8 ; NUT (Att POMC ROS SR. eee ere sho ice er gies 6 

-16 7709806P1 : RECTIFIER. ).o2es 2 fae Shine teeter fe Me te Men fe, Nothin Reviiten Pm enets 1 
-17 7035185P14 - BRACKET, Rectifier Se SR PMG oer MlS Zocute, lel Rol, Nee re: titer ie mate miteeemenaate 2 
AN515PB8R8 s SCREW (Att PUMA ie been eee ee Breas Per Mo, fe Fork Re ice: VAS 2 
AN936B8B . WASHER (Att Pt) . Ey: Le ghee nts Foliher Sep! 6, Ste ais, fottel Hon Pop Noemes Beak 2 
AN340B8 ‘ NUT CAtU BO? 7c: Mae eon ate eer ory. «ert oul NS tes RG Seen eo Ces 2 

-18 RB18BE37502D P RESISTOR, Fixed, 0.375 mee £0. 8h SPU teres 3. fe 6: May eae ltt he A ees 1 
-19 7874555P10 i WASHER, Fibre eee 5 Se wee he io te: 8S ten UAE, 4 Ae eer, oer 2 
AN515PB6R28 - SCREW (Att Pt). oi wal leh Yee det er teers 1 
N401P7C13 . WASHER, Fiat, brs, Cd pl No. 6 narrow (att Pt). aS. eRe 1 

AN9 35-6 : WASHER (Att Pt) . Bicis: eta cay tap reamoe te in? je toll Tan et tots Roun rem 1 
AN340B6 ‘ NUT (Att Pt) . ey te Ai duty a a a AA eh eS 1 

-20 RC20GF102J . ‘RESISTOR, Fixed, 1060 ohms Y5%e, 44 oie esis. 2 4 ee 2 
-21 RC20GF224J3 - RESISTOR 4 Fixed, \0:22:megt5% -. Wiasabeiecs © alls Bien Boe 36 1 
-22 RC42GF101J3 ; RESISTOR,“ Fixed, 100; ohms‘+5% +5 4% 8 Ree % he ee. eee 2 
-23 RC42GF393J 5 RESISTOR,? Fixed 39000 ohms.t5% = 2° 25% Sie) Sites eee 1 
-24 CPO9A1KE103K CAPACITOR, Fixed, 0.01 uf +10% . Be ie eR ee ne a-Si 1 
-25 RC20GF104J : RESISTOR.) Fixed, 20s mee t5% 6... sl he Rtas fob) Ce fe Wei, tees 1 
-26 RC42GF473J 3 RESISTOR, Fixed, 47000(ohms £5%. 305 wR et ee a A Me eee 1 
-27 780 ; TERMINAL, Standoff aed? ae 70001618) (WIQ) Siitetiehe SRE ec 8 7 
AN515PB6R5 4 SCREW (Att Pt). aes ris Me ai eid tre ale toaitey, soles ei lata tts 5 We ie mie qT 
AN936B6B ; WASHER (Att Pt). ; a telat Mice women ren! ai yt cy teat Ota eat eo area 7 

-28 RB18BE44002D 5 RESISTOR, Fixed, 0. 44 meg "£0. . 5% me Wehitee agtan, Patlitels "oer ie Cent to elite eee 1 
-29 7874555P10 ‘ WASHER, Fibre hy ae A Sata) Pan Peet etet le. alittle! Fateh Mgt pire ule eae are ane 2 
AN515PB6R28 ; SCREW (Att Dien ee et ees ie 2 Cpe TS, Wie 2 Site ten Peete 1 
N401P7C13 : WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow ‘(Att he Mas Bey ae eM 1 
AN935-6 : WASHER "(Att Pt) a Rn (Ga Cie) | RE At A es tei! 260, tej Mencaea er aare a 1 
AN340B6 % NUT (Att Pt) . ¢ Pee Peers. (ry acy aE TC woo Gf 1 

-30 CE41F100R ; CAPACITOR, Dry electrolytic . MME SAL Bric, AL ACRE CY rumen OF cc Pre rh 1 
-31 7417003P1 : TRANSFORMER, IPOWETE ITS he ora) «Po oem tense obs "s, 2 oem om ES 1 
AN365-420C ; NUTRACE POP wrraiye co eet erte so ve. Selgty ERM at oP ts ota See ee curser 4 

-32 CPOT7SF1 is BRACKE as. etc mertes owe ace. ey Lk eeetes ae ae Oo, 6 8 2 
AN345B10 j NUT CAtHPt) teks Bee eS ABR REN ob yee Gr, -Ga 0G Brocade 4 
AN936B10B : WASHER (Att Pt). Bea ers Wr oshne Se MoMRe wie” ocr.) Lor meteyon heron Mmeeaes 4 

-33 CP70B1FG156K ; CAPACITOR, Fixed, 15 uf +10%. . © is Wer kolnier Monee nace 1 
-34 986470 . REACTOR, Swinging (Spec dwg 7415299P1) (GEPD). .... . ade ee 1 
AN340B6 3 NUT (Att Pt). ce ae ale Rat iay” fs, Neca s Battetiacc es Peis bevie Phe GG: B 4 
AN936B6B 5 WASHER (AttsPt) ay. 5... 7. ae een ie re Cee Me PAE, Oo OG. a 4 

-35 CE41C500G : CAPACITOR. Dry. electrolytic. nic. Goce sens ss 8 se ee Pe ooh Ayerty A 1 
-36 7415286P1 Z TRANSFORMER, (Power..~. a5) ties css ss ke oy wo ae ne Ashes to 1 
AN365-420C és NU TICA Riri see Cohiae Ae ecw cas-va Was Cisse donne) Dae oe Meo eh uton Not ke bilemnelacormure ane 4 

-37 7135118P2 A TERMINATA SGrounds :.)., suc <0) pwede) Monte) ies uc’ Telos) col Sool tC Ay ron OH 1 
AN515PB8R7 A SGREW (AGL-PE) ve) fk se se os SMES cibicl Ps) ac ikke. cctte sale basmmciitcen Foe korras 1 
AN936B8B Z WASHERSCAG Pt) ec. ad cs ee eee) Shwe os «. sete bret Gletanelncammetnnsla te 1 
AN340B8 ‘ INUTRGAEE ROE TR) coh hs | lS hee eae eI | es Lea ee Rene ei alae alte Ws 1 

-38 7763541P2 ; CIEE AT AWATC Ha cyl ote ithe Mysto emul eat state Tose eeira eho Nic ins aie mica Tua eerie cure 1 
-39 AN515PB6R6 A SCREW (Att Pt). ...% . ot reed doe ee ona eo ere) rag ahora opm oaiioniges whe ; 1 
-40 AN936B6B x WASHER CATE PB ies AN See. hl PRs, «Be he Gh te dO ¢ 1 
-41 AN340B6 : NUTATE ROR as a See Me es: Deas ROVE io Sabb ates ‘ il 
-42 NP192639C A NAME PIGATES %.. 0. vs: sce bab, heels. ee eee aM rows! Merle! eto 1 
AN515PB4R6 ; SCREW: (AGHIPOS, | 5s a Dees a kleet tance to Cane EA CMOMEE oh en eh (ee. cs 4 
AN936B4B A WASHER (Att Pt). > Sievers = 3. ooh se 6 facets Waa ei culne aire nine visa te aS 4 
AN340B4 _ NUE CAtEPt) oo cevent\ eras bak is pete o, ohie OURS R EO Me (oN foftus el bel ds 4 

-43 7607004P1 , CHASSIS Aire eee peee ese ahs ice? 6, rst hacplee Soret Sec BReMtS Ke tiie Myo, 4a) io Mee 1 
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Figure 53. Connector Panel 


Ten PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX NO. PER ON 
NO. 1 2 3 4 5 6 1 ASSY CODE 
53- PL7607994G1 PANEL, Connector (See figure 2-27 for breakdown) .........-. cae ROL 
-1 AN515PB6R4 ES ECE MN rt ae thee eat MLO gsc is Ug! Mic PGE Set eel yiet eit “ecper, eG, Re. pe Save 6s. 360 
-2 7771534P8 PIR DOAR OPE Terminglic i Gath. vise) ol fenw2rer ete Me sce .e vlewsinecey « , wale lathe 6 
-3 7771534P7 PT RDOUAR OM OT NTR FT. Pos! bass) ol eee ate Meee eile: Woutio a tyetites® teri 6 6 
AN515PB6R12 6 SCREAM AUALEC PU bes th. silo cth reals caer aig steer a Mae He cwite ears. 9 y).0 Like Lehre 48 
AN936-6 A WASHEMCACEEPE ighne . coher yo ta el eee lal, eens he, Gute! ste leis’) opts ap) s 48 
AN340B6 NOMA CR REE ei itons f coo 2 5h stele) eile sis. 0 Rei ys mg@, of eel ee Vi jeire 8 48 
-4 7419283P4 St ESER PRS Sei REE rs cic 60 ol a: aNocaph eRe. Bok BTW cee wh ae edehin Lee te. fe 1 
-5 7419283P3 .. SBRACKED aie Sis ks 3s Me aE Rates ain't oh ttle lames Comeau Id eRe 1 
-6 7419283P2 ». (BRACKEeitey si ccees 40s a ce eee cc ee eT Lid Nae” ol uletge tuet ss 1 
-7 7419282P1 »  SBRACKB ian We. 6 eis Oe 8 ae Dede Monee Rucigte Anais as veal ek wees «es peyios 1 
AN515PB8R7 5 SORE Wan ere each cia siete ey eho) ies) «! Veeieio do 8 fs ce 6. ory ee ee jie 12 
AN936B8B < GWASHE Fete eerenen ails oe ean er ees ek ee ini wi Pues #8 8 were Ne 12 
AN340B8 : INU T CALE Eee ee ae Gs re elcsle! CA Sh elb oie Bsc ice. 6 e468 Ya eye 12 
-8 7710474P1 sy “CHASSIS Nar ere y viece bs vs RRP re tee TT | gl» las ah mire ghee 1 
-9 7135278P89 «> SPACER tiwticstetnen wie aiiee ws HIE SAR aC At pon an aaa a PSN : 4 
-10 AN515PB416R32 ; SCREW (Att Pt)h..... ONE ra DEAL Aer CA AS ti a RR a EL 4 
-11 AN935B416L . WASHER (Att Pt). ..... irae eka DR Ee ey rarely in godin ah lee 4 
-12 AN340B416 NUT ACALEC EE) tio alte Ge remre MeWla estas. erties ohana) s (8 ee elke yee aide 4 
-13 CW-123A/U » CAP AND‘CHAIN ASSEMBLY <2)005 6 fe ee ees bee sae oye 1 
-14 7135118P2 Bree RENE MINA 1a GEOUDG yet crh brio otha Ses cae pete eel abel ds ce wen te cs 1 
AN520UB3R7 ni ASCRE Wil Att Ph) ohio odie, os SOA Vey ee CUMS, Et Pee ge aes fae 1 
AN935-3L ; ASHE CAL EU aticn sists Gieenie ante cee eimai a le' ee ee mie te oie, le 1 
AN345B3 Ae SU TN 2g 2 Wea UO ee SS oy ee a er Se Ne 1 
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BSB a IE I TT SET TEIESS 


aun DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
ates No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY coDE 
SF ER 7S LYS SE A EP A TS LS | ST I a a ED SDT I PTD SE SS EE Oe SE ESN 

53-15 CW-123A/U : CAP-AND: CHAIN ASSEMBLY ium ores, is. 25 chs. te renee tees ce We Gist ce! et te 20 
-16 UG-290/U : > “CONNECTOR “Receptacle: 4 ack. . cn), «- co. «ts. ae ree ee Mee en se 21 
AN520UB3R6 : SCRE W,.A(ALE (Pt) sy icoras tee Fa, aes, WON ets) Suse preketan eeRe RO Ms 5. 7 83 
AN935-3L «. WASHER MATE Pt) i 5 os coi ci teat teat sw Soa oan ieee nee eee ctn tienen’ oko 83 
-17 9760-28 A CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P10) (AMP). ...... 13 
-18 AN3102A-28-12S 3 CONNECTOR, “Receptacles: cycles: 60 0s. ol os ot felipe eBOetemin etcn cmtitee 6 its 13 
-19 7135118P2 «| #EERMINAL, Ground iio o5.2 i iemeiter ee... he: og oh co bree een erom kr onies 52 
AN515PB6R10 « | SCREWACALE Pt) ota cats ig ot mea ae aici. | 6, Beieal/a-00 ee TE 13 
AN515PB6R8 6. “SCREW 2(AtE Pt aye... St. Mo theses ee rire, sg tah oth 07 fof ac eal Ree ee 39 
AN935-6 « (AWASHER (Atti Pt) 5... 2. 2° su Mabe eetnbnate usa. cane. cancer mare ges 52 
AN340B6 oc) NUT (Att BE). ie. agai’ s+ ac Seo a em noalele eo erne es) a as 16 Reena 52 
-20 9760-28 A CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P10) (AMP) ...... 1 
-21 9760-24 . CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P9 (AMP). ....... 1 
-22 AN3102A-28-16P - CONNECTOR, -Receptacle.. tic ewisy ween ee ally «eee ye rene ee 1 
-23 AN3102A-28-11P 4 CONNECTOR, ; Receptacle... is. Sia) covieuuers tie.0k. 18% ol ois, etm atate mtorr mrm 1 
-24 7135118P2 A TERMINALi.< Grounds co... 5.0.00 0 eeu cielded evebrs ls “Gavel. 6 een one mann 2 
AN515PB6R10 é SCREW (CAtt) Pt) .s a Wee) ai 5 a) Ser SUIS eccie iy o/s) ohmeteae eae 2 
AN515PB6R8 ‘ SCREW. (Ath Pt) | ice. Beata. eae em eal, a: 3) 9) 5y oon 2 
AN515PB6R7 « SCREW AAU.Pt) .. cat naee! chise es ste GMabas cuce) «se hci haces eee 4 
AN935-6 «. WASHER (AftsPt) 005 ete sacs coer ck eae. 5 ae eager 8 
AN340B6 : NUT. (Att Pt) oc Tel naa owe. cll S00 taeee eis lease ated eee ok eee es 8 
-25 9760-20 : CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P7) (AMP) ....... ut 
-26 AN3102A-20-27S ‘ CONNECTOR, Receptaclern:, <4. 0 eaten e. eueMrareume) oe olde te iuneueuee i 
-27 7135118P2 : TERMINAL, -Ground ys ave citesiey sic )'s smal wee er Ete ot 6. cleoree) Pee Cea 1 
AN515PB4R7 : SCREW. (ADE) | crs eager cs aE. Cie hehe Rte) PERiak 4s) soul o'er 2, 
AN515PB4R8 » | ASCH WUCAT PE): 95 coy Ml aso thc vgs orsy Rta coca we Meet nests sores gee ee 2 
AN935-4L » "\) WASHER (At PO) coco aura tae! cus isliis sp meme eiamemiaer S| 'cs 5. cl aceon am 4 
AN340B4 : NUT ATE Pt) sao -cy, cae etenee eins. cau ls aco FUME EME Cal o's oi Le ent ne 4 
-28 RC20GF160J . RESISTOR, . Fixed, :L6iohnisit5% 54.) s°sa5 sucess sie bcules er 6s meee 1 
-29 RC20GF560J ~. 4 RESISTOR;: Pixed, SG ohms 5% 2... sy gieucive pretle: oh ce vispmelen c,  omeeene 1 
-30 780 . TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) ........+-2e-. 3 
AN515PB6R4 5 SCREW MACHU) ies le ue at i che aca signe REMI co) oot be (ge Weta ee 3 
AN935-6 oO WASHER; (AGL.Pt) io oiver ta forte tosis’ ‘ste. (ein Semen tem ete © ceteris ee 3 
-31 7607993P1 r BANE Doig loge dhe etictne, 0 fs; ah) ayo om ohemedatnes sare 61 ok us -eureumeet ome mene 1 


Figure 54, Centrifugal Fan 
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LLL EE RE A eS RE A a EL LE COO OEP EE EAD EE OE LE DS IEEE EEE OEE AIS S TEN LE ELIE STEN ED SAIS DES ELITE SA ET AS EEE TIN CITES ESE EER 


-15 


PART 


AO-4345 


No Number 
LA-4011P1 
AN515-8R5 
AN935-8 
KC-11253 
AN515-8R5 


PC-11238-1 
MC-10433 


PL7302298G3 
PL7302298G4 
PL7605982G2 


PL7607317G1 


7035130P3 
7304562P1 
AN515PB8R8 
AN935B8 
AN340B8 
PL7710062G1 
AN515P B8R7 
AN935B8 
7033344P1 
PL7033345G1 
AN515PB8R5 
AN936B8B 
AN960B8 
7409289P9 
7710062P7 
7710062P8 
7710062P9 
NP206803 

No Number 
7471049P15 
7034591P1 
7022097P1 
AN515P B6R8 
AN936B6B 
AN340B6 
PL7417327G1 
2600-6 
2600-9 
7013756P1 
7417327P3 
PL7417327G2 
2600-6 
2600-9 
7013756P1 
7417327P4 
PL7417669G1 
2600-6 


DESCRIPTION 


FAN, CENTRIFUGAL, Model ARFPN, Type AD-4504 CW, series F 
280JS, FRAME LAIT (Spec dwg 7708770P2) (ROTR) (See figures 


2-61, 113- 66, 137-93 and 194-45 for next ee ay ee 
NAMEPLATE (ROTR). sae ‘ 6 
TERMINAL BOX (ROTR) 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). . 
INLET RING (ROTR) 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt)... 
IMPELLER, Clockwise (ROTR). ra Pal 
IMPELLER, Counterclockwise (ROTR) . 
BLOWER HOUSING, Clockwise (ROTR) . . . 
BLOWER HOUSING, Counterclockwise (ROTR) . 
BOLT (USAF) (Att Pt for items 6 and 7). 
WASHER (Att Pt for items 6 and 7) . 
MOTOR ASSEMBLY, LAI (ROTR) 
BEARING, Ball (ROTR). . 


CONSOLE, Intercept control OA-1046/GPA-23 
CONSOLE, Intercept control OA-1046/GPA-23 


INDICATOR SUEASSEMBLY, Flight command MX- 1940/GPA- 23. 
(See figure 56 for breakdown) 


INDICATOR SUBASSEMBLY, Azimuth and range MX-1941/GPA-23. 


(See figure 61 for breakdown) 
STRAP 
STRIP)... . 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
IN(WMACATEP Ue eee 
SKIN ASSEMBLY, Right side 
SCREW (Att Pt) . : 
WASHER (Att Pt) . 
. ANGLE . 
COVERS a. 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). . ‘ 
NUT, Self Ronee (ate Pt) ‘ 
SEAL . : 
SEAL . 
SEAL. . 
DECAL, Warning . 


FILTER . ar 

FLANGE, Connector : 

CONNECTOR, Rubber . 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

NUMUATEP I)... as 

SKIN ASSEMBLY, LH. Mats snes 
STUD, Fastener (Spec dwe 74825 76P 6) (CLC) ‘ 
STUD, Fastener (Spec ae a hiey (CLC) 
WASHER, Lock 5 S's arity Ale 

‘ SKIN, LH SS iokee 

SKIN ASSEMBLY, RH . Fone eee 
STUD, Fastener (Spec dwe 74825 76P6) (CLC) A 
STUD, Fastener (Spec he eel ae . 
WASHER, Lock : ees 

‘ SKIN, RH . . 

SKIN ASSEMBLY . nee aeiys 
STUD, Fastener (Spec dwe 74825 76P 6) (CLC) 


SKIN ASSEMBLY (7T10062P2, P3 and P13 thru P16 assembled) 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


Noe Fh RR RK kK COON fh Pee 


ee PS 


—" 


= 
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On 
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Figure 55. Intercept Control Console OA-1046/GPA-23 (Sheet 1 of 3 sheets) 
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CE NN aN a EIR SCE IE SII SITET SSE DET SIS LITE TE IS EEE eg BROT EEA 


-37 


-53 


-56 


-60 
-61 


2600-9 
7013756P1 
NP206803 
741 7669P2 
NP193665 
AN515PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
PL7417668G1 
2600-6 
2600-9 
7013756P1 
7417668P2 
PL7043167G16 
7043166P1 
N107P15006C13 
PL7709052G1 
AN515P B8R7 
AN935B8 
NP206803 
No Number 
PL7417326G1 
2600-6 
2600-9 
7013756P1 
No Number 
PL7417326G2 
2600-6 
2600-9 
7013756P1 
No Number 
PL7417660G3 
PL7417660G4 
2600-6 
2600-9 
7013756P1 
NP206803 
No Number 
PL7607381G1 
PL7607367G1 
7417374P1 
AN515P B8R7 
AN935-10 
PL7305958G2 
PL7305958G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
7067956P2 
7067956P1 
AN515PB8R7 
AN935B8 
7418906P1 
PL7605947G3 
PL7605947G2 
PL7607322G2 
PL7607322G3 
N29P21012C6 
N29P21010C6 
AN935-416 
AN340B416 
7034580P2 
7034581P1 
AN515PB8R12 
AN960B8 


DESCRIPTION 


WASHER, Lock 
DECAL, Warning A 
SKIING etnies 
NAMEPLATE : 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). . 
SKIN ASSEMBLY... . : 
STUD, Fastener (Spec dwe 74825 76P6) (CLC) 
STUD, Fastener (Spec me eee (CLC) 
WASHER, Lock a git is 
3 SKIN 
BOOK... 
BRACKET... . 
SCREW, Thread cutting, steel, Cd pl, 2 No. 8- 32 by 3/8 in. + (Att PY) 
SKIN ASSEMBLY . : i 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
DECAL, Warning. . . 
SKIN ASSEMBLY (7709052P3 five P6 assembled) 
SKIN ASSEMBLY, LH. . . eos 
STUD, Fastener (Spec dwe 74825 76P 6) (CLC) 
STUD, Fastener (Spec dwg 7482576P9) (CLC) 
WASHER, ockeaa.n.. 
; SKIN, LH (7417326P3 and P8 thru ‘P10 assembled) 
SKIN ASSEMBLY, Ree : 
STUD, Fastener (Spec dwe 74825 76P 6) (CLC) 
STUD, Fastener (Spec dwg 7482576P9) (CLC) 
WASHER, Locka. 
; SKIN, RH (7417326 P4 and P8 thru P10 assembled) . 
SKIN ASSEMBLY . ER te puahee kae Lae 
SKIN ASSEMBLY... 
STUD, Fastener (Spec dwe 74825 76P 6) (CLC) 
STUD, Fastener (Spec ok: i ee (CLC) 
WASHER, Lock ‘ 5 Keer Bate 
DECAL, Warning . F 
SKIN (741 7660P2 and P6 vate Pg assembled) . Sk ee 
RELAY ASSEMBLY RE-254/GPA-23 (See figure 64 for breakdown): 
RELAY ASSEMBLY RE- oes 23 er : a 66 for breakdown). . 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt). . 
CONSOLE SUBASSEMBLY MX- 1947/GPA- 23 (See figure 68 foc breakdown) 
CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1947/GPA-23 Se i Ves 68 for gree Va 
SCREW (Att Pt) Wrenn ty, soe : eae 
WASHER (Att Pt) . 
BRACKET . 
BRACKEW yy ha: 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt)... : 
CORD ASSEMBLY, Electrical A bate 
CONSOLE SUBASSEMBLY MX- 1946/GPA- 23 (See four 69 for breakdown) 
CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1946/GPA-23 (See figure 69 for breakdown) 
CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1948/GPA-23 (See figure 72 for breakdown) 
CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1948/GPA-23 (See figure 72 for breakdown) 
SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd pl, 1/4-20 by 3/4 in (Att Pt) . 
SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd es <8 20 nat oe. in oe By : 
WASHER (Att Pt) . ‘ ; ; Martie 
NUT (Att Pt). 
GTN Kaen 
BUSHING ... 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 


STUD, Fastener (Spec a Heise St! 


UNITS USABLE 


_ 
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Figure 55, Intercept Control Console OA-1046/GPA-23 (Sheet 2 of 3 sheets) 


Group Assembly Parts List 


Section II 
94 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
ant aes PER 0 
INDEX No. d 
NO. 1 2 3 4 5 6 ‘f A8SY CODE 


55-61 68TM82 NUT, Stop (Spec dwg 7879622P5) (EN) (Att Pt)... 6 
-62 PL7607320G1 AMPLIFIER ASSEMBLY AM- A ee 23 Be figure 7 76 for r breakdown) 1 
AN515P B8R5 SCREW (Att Pt). Pet shee ; Bak Se 6 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . : 6 
-63 PL7607950G1 GENERATOR, Reference signal TD- 129/GPA- 23 (See ‘figure. 1 
78 for breakdown) 
AN505P B6R6 SCREW (Att Pt). 6 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 6 
AN340B6 NUT (Att Pt). . . 6 
-64 PL7607081G2 AMPLIFIER ASSEMBLY AM- 1382/GPA- 23 (See figure 8 82 for r breakdown) . 1 
AN505P B6R6 SCREW (Att Pt). aire : : 6 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 6 
AN340B6 NUT (Att Pt)... 6 
-65 PL7605979G1 POWER SUPPLY Pp- 1423/GPA-2 23 (See figure 86 for breakdown) ; 1 
-66 7034285P1 BLOCK, Fastener. .. . : 5 Re ae eh a a eee 
AN505P B6R16 SCREW (Att Pi)inotio: ; mse he hat ls Get ec eee eee 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd ple ‘No. 6 Saas (att Pt). Br lptande ces. ne nhee eon ee 
AN936B6B WASHER. (Att Pt) . 5 ous : ; sehr] a Bip eh ae ee ea ker men fl ag 
AN340B6 NUT (Att Pt). . . Ch ae rel otter 
-67 PL7607365G1 GATE, Electronic TD- 130/GPA- 23 (See hieure 89 for peak dcan) Pac ah 1 
-68 PL7607366G1 AMPLIFIER, Video mixer AM- eS 23 oe feta 91 for breakdown) 1 
AN515PB416R8 SCREW (Att Pt) eM ateteg Te DEE, TR ogee, ani 5 Liege ha cameo ie 
AN936B416B WASHER (Att Pt) . : 12 
-69 PL7709553G1 AMP LIF IER ASSEMBLY AM- 1388/GPA- 23 (See figure 9 93 for r breakdown) 
AN505PB6R7 . SCREW (Ait Pt). eee ais ge Ren osaee 
-70 7607311P1 ; RING» 4-3-4) s 8 
-71 7417692P1 GASKET... . 
N28P16012C13 SCREW, Cap, Allen dr, CRES, 10- “32 by 3/4 in (ate Pt) 
AN935-10 WASHER (Att Pt) . F 
-72 7417685P1 GUIDE, Cathode ray ‘tube Hee ECA Con Gt alee doe a 
AN515P B6R5 SCREW (Att Pt). Phaevnd 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 1 
-73 17302298P62 GASKET. ... 
-74 7607316P1 ING Retaining. cee tet ieee) lens Malone ety tk ieayat «vse 8! ses 
-75 7607312P1 DIAL, Bearing . 
-76 7417698P1 GASKET... 
-717  7417688P1 RING, Spacer. . 
AN515PB8R16 SCREW (Att Pt). 
AN935B8 WASHER (Att Pt) . 


-78 7417671P1 COVER PLATE, Cathode ray “tube 


-79 7417695P1 GASKET... : I NIAR ciloee PSE Raith salMeey Sev 
-80 47 LAMP (GE) .. Peat Wi at cats 
-81 610 HOLDER, Lamp (Spec dwe 7124048P1) (JON). E 
AN515P B6R5 SCREW (Att Pt). bee 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Garrow (Att Pt). 
AN936B6B W ASHER "(Att Pt) . Bae, ns Sis Fist ok ee , 
AN340B6 DUAL, PAU ew act ol |, oe Be iiens See MURR ices aces Vee 
-82 7015684P1 UAC IPE LIGNE «9.03. a: a tas oh enon Toth w aie Laetelel Ne 
AN515P B6R6 SCREW (Att Pt) 
AN936B6B WASHER (Att aes ; 
AN340B6 NUT (Att Pt). . 
-83 °70002396P5 CAP, Anode . . 


-84 7418238P2 

-85 7709819P1 

-86 7702903P9 
7876450P4 

-87 RP101FD251KK 


SOCKET, Cathode ray tube. 

TUBE, Cathode Gavacwene seen. 55 
KNOB. . . Pee ere safer eT les 
SCREW, Set (Att Pt). igh, Gules WS 3 
RESISTOR, Variable, 250 ohms 410% . , , 


ee) ets, oO. VOY eure 


-88 RP101FD250KK RESISTOR, Variable, 250 ohms he eas 
7875299P1 WASHER (Att Pt) . RAL. Ohms lnk, 

-89 7702903P14 KNOB 

-90 7702903P10 


KNOB. 24. EU TS Ce Same 
SCREW, Set (Att Pt). A one 
RESISTOR, Variable, 50000 one +#10% Sys 


7876450P4 
-91 RV4ATFD503A 


WWWWORNNRPFrP ANF KF KF wODDDODDDDOOrroWOrrrrPrFENYUNOAArFFE he 


-92 7027144P1 TERMINAL sea ci tors é . av key Sewanee sont 
7870535P2 NUT (Att Pt)... . ee 
1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt) gis 


Section I T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


SESE SESS SR SS SS SS ARS OE PO ITE ER I I DE ESTEE PEE CTE DLL LIE, 


Reon DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
No. ASSY CODE 
Sees Tree ee a ZU ee Hone ony 


55-93 7030208P1 : KNOB... 1 
7876450P4 ; SCREW, Set (Att PY) ciivet, Nba en" batelbS4 SBIR eNanceMrcnarenimen Ne a samt aes 2 
-94 '7421365P1 : DIA Linearetret sts a) Fis vies Hoe NOB Cees ie:dly's:5 <'ok 16 MEMS RMON Chae MRAM rote 1 
AN505P B4R4 ; SCREW eecire ous Ul diss loud, Ses opis Mayes sik “ince Liolh Tela -cubboumeeVine Mite RROUE Ow SME Saar RTs 1 
-95 7708761P7 , SWITCH, Rotary i ip ae # poeple nkcanse: wen keelts:. sfc camera RO MOnne mien o may? il 
7870535P2 : NUT (Att Pi) 6 Aap 1 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd Pl 3/8 in, int teeth n (SH) (at Pt : 1 
-96 7702903P10 : KNOBS iaee ae: : : ; 2 
-97 7702903P11 A KNOBEy ies. ME ry ns ee TS Om aarti eehae 1 
7876450P4 : SCREW, Set (Att Pt). ree is os ee eae Ma oat 5) Glee 6 
-98 ST52K ‘ SWITCH, Toggle .. 1 
1922-01 ‘ WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (at Pt). 1 
-99 AN3140-327 LAMP, Incandescent, neat 0.04 amp. c 10 
-100 7710692P11 LIGHT, Panel F F 8 
-101 7205739P1 LIGHT, Indicator . 2 
-102 7709382P2 PANEL, Lighting . 1 
-103 7709382P3 PANEL, Lighting . 1 
AN515P B6R8 SCREW (Att Pt) 6 
AN935B6 WASHER (Att Pt) . 6 
N401P7 WASHER, Flat, brs, ‘No. 6 narrow (Att Pt). TEL hs 6 
-104 PL7615337G1 COMMAND ADJUST ASSEMBLY (See figure 95 for freaidownie 1 A 
PL7615337G2 COMMAND ADJUST ASSEMBLY Fas ded: 95 for saeaeie! i B 
-105 7066739P1 SPAGER 3.3, 2 Bote ah op eee F : whys sks Lebeau 1 
AN515-8R10 SCREW (Att Pt). 6 
AN960-8 WASHER (Att Pt) . 6 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . 6 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 6 
-106 7004424P2 RECEPTACLE 2 
AN505-4R6 SCREW (Att Pt). 4 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B4 NUR ICATE Pt) eee 4 
-107 26-4302-325S CONNECTOR, Plug (Spec dwe 7605576P10) (AMP) 2 
-108 RC42GF100J3 RESISTOR, Fixed, 10 ohms +5% .. rete 1 
-109 M-3449-5A-HT-C TERMINAL, Stud (Spec TG 74169916) (GAMP) vale 2 
AN505-4R5 SCREW (Att Pt). ee o8 2 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 2 
-110 AN515PB6R5 SCRE Wie. : : 56 
-111 7771534P6 BOARD, Termin al 4 1 
-112 7771534P8 BOARD, Terminal 1 
AN515P B6R12 SCREW (AGRE tie & 8 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd Pl, No. 6 narrow (ate Pt). 8 
AN936B6B WASHER. (Att Pt) . : : arid 8 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 8 
-113 7067947P1 RECEPTACLE . 2 
AN515-8R6 SCREW (Att Pt)... . 4 
N401P8 WASHER, Flat, brs, No. B narrow, (Att Pt). 4 
AN935-8 WASHER (Att Pt). ee orks eee ere 4 
-114 7035846P1 SPACER. : 3 
AN515P B8R12 SCREW (Att Pt). 3 
AN936B8B WASHER (Att Pt)... 3 
N401P68 WASHER, Flat, brs, No. 8 wide (Att. Pt) . 3 
-115 2R53P13 GROMMET (GE) 3 
-116 101S2EK1 RECTIFIER, Metallic (Spec awe 7709186P15) (FDR) 1 
AN515P B6R18 SCREW (Att Pt) 5 Bias + 108 Jatoba 1 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 1 
-117 7135118P2 TERMINAL .. 1 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). . 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 1 
AN935-6 WASHER (Att Pt) . 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 1 
-118 7035804P1 CLAMP... it 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt). Her 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . i 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
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FIGURE oe DESCRIPTION UNITS USABLE 
PER on 
INDEX NO. . ASSY CODE 


AN340B6  SUeNUT: (At_ Pia 


Pe obi cater leith Seah eeeeeier eee 1 

7128694P1 2 TEER MIN Alea cepeaecatss cass Seaveins Rhee: tapes TRA Tah tee Rater etrigy <b OES 1 
7416160P1 ; ELD erarem Nes ve tek veins eg a0 6! wi’ so tas, Oe 1 
7035765P1 tie) CD LUNG MRR pare ee wal eg) ‘outed ia PER oe ke 1 
7043269P1 5a tp EL GEM IGN Hey leu s cise an abe Sale sie sceeielal la vy, eae mes 1 
AN515PB6R7 A SCRIVACAT PEO ee tine io? le, KU same Fea ee np dalla Peet ils) bide eo menieee cae 1 
AN936B6B ‘ WASHER MATCIE Dia lr 5. so ke ee ea ve So whales vie 1 
AN340B6 ‘i INU SUNT eee Tiere ee ep atte en ogee A tes age ese OS Be ers Pick Se athe 1 

-122 7043162P2 : OD eam on sy ooh oy fod Lak Pek biraas od ee bia a: eres e. Saiguel ca ee 1 
-123 7035757P1 5 BLOC Keres) de) 20 ovest Kotha ie Seen “oMveare 1 
N509P1312C ° PIN, Spring dowel, steel, Cd it “1/8 by 3/4 in ere “ak dh. deen sea em eee 1 

-124 7035 756P1 : BRACKET . ae srciiaetebreg SEt heres Pe gg. ti glow Uva Reema 1 
AN515PB6R5 & SCREW (Att Pie saat sued cegc cgmmoarcmes Belin S00 15 ee Coie MLE < hic 2c 1 

AN935 -4 SW ARN RO EITM ANTE LE LY 4. ig. io) od oi! opivaed Sas -ac iacaete. RUST een er cs wei Me: at ene 1 
PL7615333G1 . CHASSIS ASSEMBLY ........ oe ec MeL a sighteaey’s) ie. 9st Lets osu eC RaeMe 1 
AN515PB8R7 ‘ SCREW (Att Pt). .... SE USES? Ne aoaste. eines 5 
AN515PB8R8 : SCE WECAttP t) sc sg tne ee ep viey wees as RS: 8 Sey ae 4 

N401 P8 z WASHER, Flat, brs, No. omerraw (Att Pt). Sidra Wee anne ral TMT, eee ERS cir bs 5 
AN960-8 . WASHER ‘(Att Pt) . Chie MeL ee SINS IE ep YEN ahs Aisa ros ae RISES 4 
AN960B8 A WASHER (Att Pt). 0. 4 4.7. at Regitiestie iver ions 5) ty. 10. bial ace eneeurs mage rts tymeea ty 9 
AN936B8B PME rt Ee CALC Elo e onto Wei. Saks een o1Ney GR RDERE RRA” 9d Ua co vet. sv ool eh a Re 9 
AN340B8 4 PUD Vat LEE) tere Perper ot oA. al Siac de decir ser laare ree 9 

-125 7061227P1 : MERE CT ASIC EG ED a8 320 las ep Couss-aic og)'au. Satoh al eth eee MERE ool LNG! ko owe hdeks 2 
-126 7615333P1 : jt) CEDRUS) Cy LE Pree aU AA Up cy Sam 5) 2 ay: alee coe ea sone 1 
-127 26-4401-245 : CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7606036P6) ON 2) DS SO eee ge 2 
-128 26-4401-32S ; CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7605576P6) (AMP). ...... 5 
-129 26-4401-16S . CONNECTOR, Receptacle pee a eee Scie Ree RS ir 8 
-130 7878455P2 St ER MIN ALS 0. vc on oe. 3 See cates’ Lae dapat aes 3 
AN500B4-6 PSC REWWATL Pele. vier UA teeta erat 30) 
N401P5C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, ‘No. 4 narrow (Att Pt). Shs Sg ah ae Rees Pega 10) 

AN935 -4 ‘ WASHER. (Att Pt). aes - SLPS RS Hane Pee. ALON eS bess] wk ERO O 
AN340B4 » NUT(AEPE eee 80 
-131 AN515PB6R5 é SO RUGWREI neu tonneau ol lex sa, sAMbeet sitet leis neues tm ou tals Goon Ge. te See oes i 40 
-132 141-Y . TERMINAL, Feed thru we ae iene (INS). SP Shasat steel eis umaEhen yas 4 40 
-133 7771534P10 : BOARD, Terminal SNR : Shenae aa cane Pe in Rae 2 
-134 7603825P 210 7) SS. RIP, ‘Marker See be eRe UR mcar 20 toi ahd oi oR PA 8: see bite (hee tte bis se bape 2 
AN515PB6R12 SCREW ACU t) Gee. tant aeeaek ce aeienaeae see 68a ck Oo: eho aro: Bn Cec pean 8 
AN936B6B CW ADELE CALCD CE) Se ony. sition oust ent aioe lar hs A Se a PL ra ater 8 
AN340B6 Pema CC ALE Ete: “5 tap. jc cater aphel law hatte le eva, eek ie * OS. aes ree an 8 8 

-135 7710084P1 : EDN Cre AC Los any all Suter! aati t cb tet egine Uzet tio Ssh tec Ae dh wot oo Per en) 1 
-136 7418525P1 REE NTE Lae ACIC a si sh coi Mell cites Cop ues BET eN sb ssw (ota Den! by ley Nev. 8 oe fey es apis Der 1 
AN505PB6R7 DORE W, CALE PO) sr ov edd ey aly sees oll is SUR eR eaRs Mictere: leks han a) nected ntehie Beha te 8 
AN936B6B ; WASHER GAtCIPD) 50) 905: Velie ited. oe Mei sthrertes el Neen od ieubie:! seen serevewieeber 8 
AN340B6 E INI CATE DU) lice eo on) eel os ahbtemieints Pielke Must frosere ined, Vehoas PR NCR ere OR poo 8 

-137 7203999P1 eR UE DAC Kegs han fay ay alk om ngeiend ion teri ew etite betes ge et eee Camel Sami 1 
AN520UB10R6 Re OIE ALERTED oc 5. 01 ceri vu iolh eh uayhod stall aanen a SRR Sidhe eee mita same 4 
AN936B10B RVI ELEC ER CALERE L) ok i oa 1-91. cst Lon tioh ei aetie h apd eut oh Re dite izes fa, veh Lei etiletnle LD Saag 4 
AN515PB8R6 - SCRE WRCACESEDD) Omen. o2 tcc hus brew Tooctede retebon: of Uonttenmle mis cminevmeni ents vou seat tolice 2 
AN936B8B BE OAUINGS EELS (C9 ot ee ne nen aoe hae Or a a ae Pe ae 2 

-138 7135277P52 SAMOS MEE RRR ash ee ae a) Ve han Loeb tee Bekeeo Naas oBEMey ete elie bere Siar, We) vies eG Satie & 
AN510PB10R7 oh, eR EER URE DEL) f u6h ah oh st, lanl oc aro Satbram he. f Giotto A ia ea aan ene cee ae 4 

-139 7035007P1 é SP AGP ieee eee et arch gi oh) 0! Se Pees BAD ae ae te Fea Cnet s Pt 2 
AN515PB8R7 5 SCREW (Att Pt). 2 

-140 PL7710561G1 ; POWER SUPP LY Pp- 1424/GPA- 23 (See figure 96 for breakdown) . 1 
AN515PB8R7 wt, ty SCRUB WECARE T) Wick ton! orset 6h we of, sort te : ‘ etek, é 
AN936B8B ; WASHER (Att Pt). ....... Pieri Sh etgtee Be o awig’ ier hel te eNO stairs 4 
AN340B8 oo NUS CAREREE Seti Peau ds oi at a cone tte ts ee OR ARAN) ate tees Ft we 4 

-141 PL7710903G1 . GENERATOR ASSEMBLY SG-140/GPA-23. ........20.26- 1 

(See figure 97 for breakdown) 

AN520UB10R10 = ISCREWACATE Et) ec. cco. cts oo Ravetionien 6:75 Spend Waste ek! eae ne 2 
AN960B10 a W ASHER CN erie) seit tic Wisco tet een tele aerer te ace ioe Sane) Ofer Setarerpte take 2 
AN936B10B iu WAS EEE CARE) 67 yw oat ae ate eaNs STM Shir gia walle: eile estes 2 

AN345 B10 fee ON UT NATE Dietetics vie sia 6 Lig lua MG eae eee hee ap: wanes 8 ; 2 
AN520UB10R8 Be OC RE WCAC Da tsae ein) 90s tiencacee a 2 
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FIGURE upset DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PER oO 
INDEX No. ASSY CODE 


55-141  AN960B10 WASHER. (At Pt) iancev oi cio es cence’ o> 62 eet oad ret CS eae sete en) sone 2 

AN936B10B WASHER AA Pt). icy Se esilee 0) on ‘0.0 cat stem aR PE mir oa oi Nes ome ote! ie 2 

-142 7135276P54 SPACE Ric evse 50) oi o¥is) sell ice Wem eRe on. cil vel ov 0d) OMe A MMoMNs DM eMiEs TE omit oil s aie geri fuk 2 
AN520UB10R10 SCREW. CAGUPE). csc - auceeyenremcenliaw [od 1c) .o, cepts mICN Date w Stas Mir ote et 2 
AN936B10B WASHER (Att Pt). . : athe 2 

-143 PL7710902G1 GENERATOR, Sweep S6-139/GPA-% 23 (See figure 98 for breakdown) EG 1 
AN520UB10R7 SCREW (Att Pt) ann Uh Veh Cade eeiere euihee & eTUGRR Stew le 4 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . Py Ps ity Pe ry Oe be Blot ty we BAe 4 
AN345B10 NUT (Att Bisse ey cence nen ete tee : ies ike 4 

-144 PL7710575G1 : POWER DISTRIBUTION PANEL, Gere (sec figure 99 for breakdown) ek? 1 
AN520UB10R8 SCREW SAUESPE)T fs 0 Se ee Ase aaaees Ls ee AL ates bee Beles 4 
AN960B10 WASHER! (ACERPE)ioy.ac ic) ob Se Sateen Basie coe crmieianerin er tet ie eee een oma eit mECMEEC tn 4 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . Oo Oe reer ech Gite Iso Ge 4 
AN345B10 NUT (Att Pt) . reve : Sihiod tel (2! vel taelinehe etzte ten RomMoumTe 4 

-145 PL7710065G1 DISTRIBUTION PANEL, "Cathode ray babe A reer BR. 5 in, G46 1 

(See figure 100 for breakdown) 

AN520UB10R8 SCREW: (AtteRt) pais: cs csr -w: can can cl ol ce leg samen Mame oh eile) ol ake en 
AN520UB10R10 SCREW; (AttsPeyory Ware ee Piet aN ene eee te 80 olen cc So een 
AN960B10 WASHER (APD SA Sci 7 ate es 
AN936B10B WASHER (Att Pt). brick Vohetes crokghl ciame RD ecmemm snare» om \e. ony elton oes matc ne RENS 
AN345B10 NUT (Att Pt)... : MP PS Loe 66. bo 

-146 PL7710076G1 POWER DISTRIBUTION PANEL, Right (See figure 101 for breakdown). . 
AN520UB10R8 SOR EP WeCAtG, PL )acctesesee eo rey us) Jiddive: teats gm cae ment S nS 
AN960B10 WASHER: (AttePt) eke seat. oboe. sy 0 Gon CeMeRMe MCA Be covey 0) ou chute aeveua sun mnt amnEES 
AN936B10B WASHER (CAEP E 2", ene ch ie Rae ier ent ot sce ol came to eee ee 
AN345B10 i NUT (CATERER Pe 22d ink ve ee eee lr os. diel euler ores ne 

-147 7015816P1 ° 12) ON Pyrel WoyernnberZ EA A By IAM ic iby ig. Ole dene Op iG Oo 6 
AN505PB8R10 . SCREW (Att Pt) . . hie eS a 

-148 C-4709-0-L ; SLIDE (Spec dwg 7709001P3) (GRPH) SARC RG Meee ici hele 6! eu cos tot co ere Ue OOM 

-149 C-4709-0-R 5 SLIDE (Spec dwg ea ape Ley eibctiy) el e @2 silver, e:_ ey Soke meme 
AN505PB8R10 ‘ SGREWa(Attl PE) myienee « ace AS ies USS Oe ROMER Deike Gs ts wo. Oo 

-150 7015813P1 PIN, Locating ‘ Seeks : 6 
AN340B516 NUT (Att Pt) . yey 
AN936B516B F WASHER (Att Pt) . nies - 


-151 7034226P1 


BLOCK . 


-152 7038683P1 PLATE 37. amen ° ° 
AN515C8-20 SCREW (Att Pt) a 6S ole . 
AN960B8 : WASHER (ALGEPU Rar aus; sas te Sg : 4 
AN936B8B ‘ WASHER (Att Pt) . 5¢ 6 4 es 
AN340B8 NUT (Att Pt). ae 8 3 

-153 7417484P1 C DTG ACE ee ceouet ontop corals eed oc “ 
AN515PB416R10 ‘ SCREW OU(AtEPD iba. 2, ee ate ; 
N401P11C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, 1/4 in narrow (Att Pt) ‘ 
AN936B416B WASHER (Att Pt). 6 if : OG 1 
AN340B416 NUD ACATE PEMD “oie. feds ( ° 6 


-154 7015814P1 


PACE y. 


WONWDWDDHAPODDAONNNNNKH KP KP KHPPRONNPLDHAMWDOH LH |DEH WL 


AN505PB416R12 . SCREW (Att Pt). Eis Rov hae eee 
N401P11C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, 1/4 in narrow (Att Pt) F 
AN936B416B * WASHER A(AG Pt). os a ek tay 
AN340B416 NUT (Att Pt). : Ree eno ie : 

-155 7417346P1 BRACKET, Hinge ... : 
AN505PB6R6 SCREW (Att Pt) : : hae 

-156 PL7417773G1 ».. -WBRAGKIGM Ve. tsaci eae ean mieeeioee aoe : 
AN520UB10R8 SCRE Wu(Att- PE) 40.6.0 be : rye! Ah : 12 
AN960B10 WASHER (Att Pt)... oe cue eps fate 12 
AN936B10B WASHER: (AttsPt).. 4) mentees ; , : , 12 
AN345B10 NUT CATELPE) ><. viscera res shied bye . 12 
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Figure 55, Intercept Control Console OA-1046/GPA-23 (Sheet 3 of 3 sheets) 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER On 
rs a NO. 2 3 4 5 ASSY CODE 

55-157 7417713P2 BRACKET. . . 

AN520UB10R8 SCREW (Att Pt). . 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . 
AN345B10 NUT (Att Pt) . 
-158 7417713P1 BRACKET. 
-159 7417772P1 BRACKET... 
AN520UB10R10 SCREW (Att Pt). 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . 
AN345B10 WASHER (Att Pt) . roe 
-160 7607310P1 SHIELD, Cathode ray tube. 
AN510PB10R6 SCREW (Att Pt). 
-161 7015988P1 SUPPORT). 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt) 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt) . 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 1 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 1 
=l'62 whorl BUMPER, Rubber (Spec dwe 7026102P2) (ATD 
-163 PL7417644G1 CONE ASSEMBLY ‘ “ 
-164 7029450P1 SPACER: . 
AN340B416 NUT (Ate Pt)? 1 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . 
AN960B416 WASHER (Att Pt) . 
-165 7015995P1 KNOB... 
7876450 P4 SCREW, Set (att Pt) 
-166 7135278P85 SPACER. Rick 
AN340B416 NUT (Atti/Pt) 25274 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . 
AN960B416 WASHER (Att Pt) . 
-167 7015749P1 SHAFT . 
-168 7102063P1 BUSHING ... 
1920-2 WASHER, Lock, brs. Cd pl, 8 in, int teeth h (SH) (ate PD) 
7875299P1 WASHER "(Att Pt). 3 : ; 
-169 7015980P1 RING He oie se 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). 
AN936B8B WASHER (Att Pt). 


-170 PL7710593G1 : SWITCH, Electrical, foot(aee figure 102 for preakdewnl oo tape Leno ane e 
-171 9760-16 : CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec ne cae ent CPwit ats 
-172 AN3102A-168-85S CONNECTOR, Receptacle . Pe 1 


AN515PB4R6 SCREW (Att Pt) ; S 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . : 
AN340B4 NUT (Att Pt). . 
-173  PL7724808G1 SUNG eas 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). 1 
AN935B8 WASHER (Att Pt) . 1 
-174 PL7710505G1 COVER aa. 
AN520UB10R7 SCREW (Att Pt). 
AN935-10 WASHER (Att Pt). 
AN960B10 WASHER (Att Pt). . 
-175 PL7417699G1 COUPLER, 12 in H. iy (See figure 1 103 for breakdown) 
-176 7034214P1 PLATE, Backing . F are 
AN520UB10R6 SCREW (Att Pt). 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . 0 
-177 7033275P1 BLOCK Gi i. 5 
AN515C8-20 SCREW (Att Pt). 4 
AN960B8 WASHER (Att Pt). 5 
ANI 36B8B WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B8 NUT (Att Pt) 2. 2 
-178 PL7418752G1 PANEL, Utility (See figure 104 tec breakdown) 
AN505PB6R7 SCREW (Att Pt) #4 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 5 
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FIGURE 


-191 


-192 


-193 


-194 


-195 


-196 


-197 


-198 
-199 


-200 


PART 


7033884P2 
7102063P1 
1920-2 
PL7033993G1 
7876450P4 
7033992P1 
AN505PB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
7033884P1 
7102063P1 
1920-2 
7121527P1 
7124546P1 
7876450P4 
7418659P1 
7033894P1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN960B8 
RV4ATFD105A 
CB2483 
7870535P2 
1920-2 
7875299 P1 
7709832P1 
AN340B4 
AN936B4B 
AN960B4 
7033917P1 
AN515PB4R7 
AN936B4B 
AN960B4 
7033918P1 
AN515PB4R7 
AN936B4B 
AN960B4 
7033916P1 
AN515PB6R7 
AN936B6B 
AN960B6 
7033919P1 
AN505PB6R6 
7135276P26 
AN515PB8R6 
AN515PB8R8 
AN936B8B 
AN960B8 
7028020P1 
AN505PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 
CPO09A1KE473K 
780 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN960B6 
7418662P1 
AN515PB8R8 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 


DESCRIPTION 


SHAFT . 

BUSHINGS. 

WASHER, Lock, brs, Cd ip, 3/8 in, cate teeth h (SH) (ate Pt) 
COLLAR .. ; spe 
SCREW, Set (Att Pt, 

STOP eet 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

SHAFT . 

BUSHINGS... 

WASHER, Lock, brs, Cd ‘Al 3/8. in, htt teeth h (SH) (ate PY 
COUPLING Ate : 

COUPLING, Insulated, flexible. 

SCREW, Set (Att Pt) Seneie fegere Und Wo RECRRTCIE OH ae: “6's 
EOE SE INSU ATC) c. cya fopuds ce. sey, vehirsne AiR PM REL 6: o's 
PLATE, Backing . 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

RESISTOR, Variable, 1 meg 410% . Sere 
RESISTOR, Variable (Spec dwg 74181081) (CPH) . 
NUT (Att Pt) . 

WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, “rite teeth n (SH) (ate Pt) 
WASHER "(Att pte 6 

RESISTOR, Variable 

NUT (Att Pt) ane 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

SHIELD. . : 

SCREW (Att Pt). : 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

SEREPAGRe <a 

SCREW (Att Pt). Z 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

SHUR Dian. 

SCREW (Att Pt). , 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

SUPPORT... 

SCREW (Att Pt). 

SPACGCHR su. 

SCREW (Att Pt). 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

BRACKET... 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 5 

CAPACITOR, Fixed, 47000 aor "410% . Ry isaks 
TERMINAL, Standoff es ae Des a) (WIQ) 
SCREW (Att Pt). sce ; 

WASHER (Att Pt) . A 

WASHER (Att Pt) . 

BOARD, Component. 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt). 


UNITS USABLE 
PER On 
ASSY CODE 
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FIGURE 
AND 
INDEX 
NO. 


55-201 


-202 


-203 
-204 


-205 
-206 


-207 


-208 


-209 


-210 


-211 


=212 
-213 


-214 


-215 
-216 


-217 
-218 


-219 
-220 


-221 


-222 
-223 


102 


PART 
NO. 


7028018P1 
AN515PB8R8 
AN936B8B 

AN340B8 

7135118P2 
AN515PB6R5 
AN936B6B 

AN340B6 

RC42GF104J 

780 

AN515PB6R5 
AN936B6B 
AN515PB6R5 
7771534P8 
AN515PB6R18 
AN515PB6R12 
N401P7C13 

AN936B6B 

AN340B8 

7035796P1 
AN515PB8R8 
AN936B8B 

AN340B8 

SKHG-CC-CC 
AN340B6 

AN936B6B 

54A14755 

AN515PB4R6 
AN936B4B 

AN340B4 

7033878P1 
AN515PB8R7 
AN936B8B 

AN340B8 
RA20A2SD102AK 
7886278P1 : 
RN70A4531F é 
780 

AN515PB6R5 
AN936B6B 

7418727P1 
AN515PB8R7 
AN936B8B 

AN340B8 

RC20GF101J 
RN70A3010F ; 
780 ‘ 
ANS505PB6R5 ° 
7015883P1 
NS4W0208 4 
AN515PB8R7 : 
AN936B8B : 
AN960B8 

RC32GF335J A 
780 5 
AN515PB6R7 
AN936B6B 

AN960B6 : 
7015882P2 z 
7876450P4 

CB2483 

RV4ATSD255A 
7870535P2 

1920-2 


DESCRIPTION 


BRACKET. . 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

TERMINAL . . 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

RESISTOR, Fixed, 100000 ohms 15% . dats 
TERMINAL, Standoff (Spec ae 70001618) (WIQ) 
SCREW (Att ae maine 

WASHER (Att Pt) . 

SCRE War-anen7. ; 

BOARD, Terminal : 

SCREW ‘(Att Pt). 

SCREW (Att Pt). : 

WASHER, Flat, brs, Ca pl No. 6n narrow ‘(Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). ange 4 A ere 
NUT (Att Pt) . 

BRACKET. : 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 


RELAY, Armature sealed (spec awe 77036691) (ALL) 


NUT (Att Pt). 

WASHER (Att Pt). ie 

SOCKET, Electron tube (Spee awe 7010014P1) (CIN) 
SCREW (att Pt). ‘ 

WASHER (Att Pt). 

NUT (Att Pt). ; 

PLATE, Relay mounting 

SCREW "(att Pt, 

WASHER (Att Pt) . 

NUT CARH PE) oo. cs 

RESISTOR, Variable, 1000 ohms ‘110% . ; 

CLAMP, Electrical (Att Pt)! Aue ealeeies 
RESISTOR, Fixed, 4530 ohms 410% .. ; 
TERMINAL, Standoff (Spec la 7000161P8) (wid) A 


SCREW (Att PE) Aree 88 . ° site 
WASHER (AUR PE)? ss a" aiiuk Lay eek ene pean. x 
BRAC RE Oca as) el, act eee ae oa ne eae les 
SCRE WACATEOPE) Ne oie) Ger a a ay on Be eas ears 
WASHER AAU PE) 203 “o'r ae EY Car cam rete o 
NG TSCA Pt), 9. ee Met ol od sehen ce 


RESISTOR, Fixed, 100 ohuae "£5%, Mate sha sss probe shinai ie 
RESISTOR, Fixed, 301 ohms 41% .. aber aes te 
TERMINAL, Standoff (Spec ne 70001618) (WIQ) .. 


SCREW (Att Pt) Man ae Ae Pe OO REAL 
CONTR het bs is sak oo af RSNA ca COE Ord at nar’ oh byealon es 
INSUGAT OR 80. Sena be NS rae 

SCRE WNATE PE) 7 oy ul) are Geeky bt sui enade aml co 
WHRS HB (ACE DL)” Lata mee aaneet fer” a jase oc pee 
WASHER (Att Pt). .... swish olekcelt oun eh melhor Ma 
RESISTOR, Fixed, 3.3 meg 15% . ne outa 
TERMINAL, Standoff saa ae 7000161P8) (WIQ) eats 
SCREW (Att PU edie - ouiar pares fe 
WASHER (Att Pt) . Ee afies! y's). 0!) ob <olk uege Sw eeh eae EONS 
WASHER (Att sPt) hoi seemt al a le e, nala peer 
KNOB 2% citeisvitei sor, a: Lapel atednte i teuhe crmmlenmeemins 


SCREW, Set (Att Pt) Seat is oie 
RESISTOR, Variable (Spec awe 7418 108P1) (PH) 
RESISTOR, Variable, 2.5 meg +10% .. wien 
NUT (Att Pt) . ; - 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 - in, int deeth (SH) (Att Pt) : 


UNITS USABLE 
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morse ee DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX NO. Rane ake, 
NO. 2 3 4 5 6 7 
55-224 7417624P1 BOARD?) 3.5. 1 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). 5 
AN936B8B WASHER CACPD.. 65. 6. s 5 
AN960B8 WASHER: (Att Pt). 6600. 8 es sat Wal Ge mA) pends 5 
-225 NS4W0206 TINS UTGAIORRGRR, Keine terol eile teyteie. vo le teed tot ihe 2 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). . 2 
AN936B8B Wiss ECT e Eat age ha ite 94 5)fes me ye eh wT cei aN Te Set ee 2 
AN960B8 WASH eM TEO TA): tpi rei san ad ccidl¥ed MoUs) ys Segke ap eae NS. ow Layee 2 
-226 NS4W0206 TINS MEO iio) ed, 956 teow lee ‘ene 3 
-227 7419292P1 PLATE AB 1 
-228 AN960B8 WASTES? Walls, GY be. de. ire shes ice 3 
-229 7135278P22 UE UACGUT ig (oa 0 ge te OR ee ec AS ARR M8 > Ag SC ce SF 2 
-230 7135278P21 SPACER. . . 1 
AN505PB8R14 SCREW (Att Pt). 3 
-231 7418588P1 COVER. .a 1. 1 
AN520UB10R5 SCREW (Att Pt). cd Sea ae? oh aah vee MTOR tad Sie ae 4 
AN936B10B WASHER (Att Pt). Py ed Pes De 4 
-232 PL7710556G1 LOAD, Expanded display driver (See ia 105 for ‘preakdown) 1 
AN520UB10R8 SCREW (Att Pt) ; Fah ; a Cod Oar 4 
AN960B10 WASHE RICATE Pty Sc oie: kb Sas se ey EE AT Ape. (9 oe en ae Oe a 4 
AN936B10B WASHER (Att ue ai tacdeewe, tay bul rantre (kaw cele a eaten OG ay, 4 
AN345B10 NUT (Att Pt) . va oie ie teh bee | a) ae PC Raa et oe dest’ oly ai) ha a aah RARE TS 4 
-233 AN935-12 WASHER. ... Feo AY is Main Jako ae eae eB git -ahe pabieh Wold 2 
-234 7129067P1 HEATING ELEMENT, Electrical . FES Acasa SONS Ha lee 6 1 
AN515C416-12 SCREW (Att Pt). Lira Deemer ss eet 1h! 6 2 
N400P11 WASHER, Flat, CRES, 1/4 tr in narrow (Att Pt). Citra olike, sa SRE 2 
AN935C416L WASHER (Att Pt). ARS Area an Pee Neorg fn pcr eee Ae, “Udy Ta Te CORY ROR cies 2 
AN340C416 INU, Te WATE Dt) sass ke! Waste deka os ae Wee Smee whey UL, & sf ae se, fai) (5. coe ae 2 
-235 7041322P1 PLATE... Bue Uist ee ate ee Weel ebay Ae Ne SERRA ge EY ar 48 ok sis 1 
AN515C8-8 SCREW (Att Pt). Pe iy Cee erage bo Orc eee: fh) Lae eres ela 4 
AN935C8L WASHER, Flat, CRES, No. 8 narrow (Att Pt). ....... 4 
AN340C8 NUT (Att JDO cat ie og ti MRR MELO PSH OM enn AQT Mek (PRA Ce eA 4 lar ees 4 
-236 AN515PB6R5 SCREW iit tive fmeiterde Wabicrten, Be Nee tetic Man ieNp aIUieuMa Wee (eee 8 conlak is bi Maytes 32 
-237 P7771534P8 BORED a LELIMINAl yy We Ve! xp ls wag nade e: Pain, Merten ete | ie pa) ie i's a ence een ies 1 
AN515PB6R12 SCRE WUGAUE PE) iii eli te. ip urelbatas CASPASE PHTE RSTO IN Gg ra iig! pb le MONI SIaTS : 4 
AN936B6B WASHER CATE: RE) i suis eve: ue wallnssine/vell te theme SP UNS EUG. uel -i'iar tele eagh Coane 4 
AN340B6 INUIT CATE Pb iiee. Mia hes abe Meine IebaGh eb ars Waeume tis «9 PRT ree he brat Ue 4 
-238  7034660P1 SEU WWM TONU (he lori de aw One! hee hae raion he ehastwtarrelns Be Ro au ey bhi 1 
7034660P2 SSEIPHAL I) PERO AT IRCW clips) 14 Ae Heda seas wa? fen levees Ne Mgt Mel tly) a nae ce vu Mat Meare ost oalits 1 
AN515PB8R6 SCRE W CALPE iar ycive welices we RE AE eta OH ne ge 6 
AN936B8B WASTE ECMACE PL) yin s thar iaine AG Visto dor yale OM wodantion ts Phe ei ta) sete jonte sakes 6 
-239 PL7710555G1 LOAD, PPI mae driver (See figure 106 for bie OR ade cg th od be : 1 
AN520UB10R5 SCREW CACERP RE) icctc)sicten lattnde 30) aa toriceten tebe ware tes 4 ah al Tal ye ab ates 4 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . Pals becAMOe TEND SHReRE AON GAS Ne. ce eos nemnal eet sete 4 
-240 PL7710036G1 BLOWER ASSEMBLY ¥ (See figure 107 for breakdown) i... .u.) s '. ’sas tees 1 
AN515PB8R10 SCREW (Att Pt). PAD SAREE, opiate ane p wees te (3): Wal a ey le Dates ey ; 3 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . ESP MOSM Doh siete Whshkactie (| kaa. let hes aGie Med ead sabes 3 
AN340B8 INUITRUAGEIEU. core: be’ ny, <8 Waves heel eth Do ths ey CES UA SARE me eh Oe Pan Ree 3 
AN515PB416R12 SCR BAW RUALT IDL). us, beh. heh Fonte neue! dolhek Geman aaieehe le ts, Toh BAe tust, ee ola seroma 2 
AN960B416 VAG CECE EEE) Wai aioe thistle” es dep Wer eh ws dua’ SE Rae hs 3 ha l'oe to Gis topicete aU 2 
AN936B416B VASE AEE EARS Lourel ce heb vee eeyies Seana: etd t eh ieel ioe Ae oo 6 panels 2 
AN340B416 IN Ue CE EEE a ptittc Ake ns: Weta ic vhs DA Me tgdhe (iret Mee ws 8 ah foc ARs 2 
-241 AN515PB6R5 SCRE Wii eciietins nciHe: fete ee Meads hey Bee Vere ees Geen Ae Ne Saree martes 3 ee. 160 
-242 17771534P8 BOARD Len Eyinad shape \ks do: 5) tee Rete e lek tench ley» sss Fce  ehlag' Se) eee andrei a 
AN515PB6R12 SCRE WACa cope ty tate ie bisneten We tna detiat weried oh ae OS Ay AbaPY ee nee 5 20 
AN936B6B WASHER (A CEePE eerees ncis Ge he tase eave Pate We itetaaltte (ce cares Saad Binge 20 
AN340B6 INU Ae ie ae st a ee ho a Ue arree at ee TNO NN fel ee miei evel le we ted 20 
-243 7035791P1 PLAT Re deine meeacte lite. he ite hs heme Senta aelbhe MATE Nae wes. o\. als seen nmoPa 1 
AN515PB8R8 SCRE WUCAte Pel aeee en ea eeriMe heat enee Fst ke Metis spo be. e's otha 2 
AN515PB8R10 SCRE Wi(Atieb eee ee encOet retells Soh fe lene Aad SORE mel we, Melis ee. ow ye bers : 2 
ANS960B8 WASHER ‘CAGE BU ie WaT iene sre te Peel READS das bok haha code AE 4 
AN936B8B WASHER CAUPU Wit mc) eerie s We tcs tarnetil Ste es le hee 6 le oles he 4 
AN340B8 INU ET CACEIPE) 5 5 Ae rete meee tial, er En. ne aad ete bry a 4 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


RS a NE PR RE ATS SA RG EN ST EE ETS ES OR SL PEL EE PL 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
ND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 


55-244 7027721P1 PIGATPEY 5235 iis) ust a) ieie get et tas cat cates wh we. let sel) Se RE Me somes 1 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). . Sl celicus® fe: bo. Stee > ols oF Feb Geen Out ToMMa Id Rel iPakl red Porat elena 4 
AN936B8B WASHER MATE-Pt) oe) sees i) SS nee tr 4 
AN340B8 NUT: (AGRO i oe ee eta, LR 8 LS ee ce th 4 

-245 7035792P1 BRACKET 2 Sie i> suas) jeteapeemeeetuer ist oe ot) dooney ies ee ou me san elect 1 
AN515PB8R7 SCREW: (Att Pt). 2 no. eae ead AE A ee Ce mya tA) oe GO. mh On beaches 4 
AN936B8B WASHER, (Att Pt) too ae ue eee to RO A Sec ee ee ea - 4 
AN340B8 NUT (ATE PH ov. se oS Ee ed try SPA oe ee ee ees ee 4 

-246 AN935-12 WASHE Rin tet teivs: silo) e. Oe ee Re EON cot Tiek cs Sos Seno mbroe Cowie (mr omnremamnam 4 

-247 7129067P1 HEATING ELEMENT, Blectricaliy fc) cf peels @ (ue ciree cut emnaaee ns 2 
AN515C416R12 SCREW (AEP Oe. isi se 3e5 ie eine ine ts eA SS 4 
N400P11 WASHER, Flat, CRES, 1/4 in-narrows(AttsPt) "380. 2 23 oe tee 4 
AN935C416L WASHER "(Att Pt) Aastra  b, oloe cma) e ks OME CH DIO. tel o. Sic 4 
AN340C416 NUT CAG PH ee cao ee) et ELSES. 03) 4 

-248 7041323P1 PLATES coy oe hd sod Ste. so hyd TOR Ios eee | Sele al ee 1 
AN515C8-8 SCREW (AtCPi! 6 8 ie ee ei Bese | Sa el ee 5 4 
AN935C8L WASHER) (Att'Pt)), (3. 6°72. ec I PE nee 4 
AN340C8 NUT: (Até PtE Se. anaes Soh Beem. UU 8 Go 4 

-249 7041324P1 PLA THe 8 ates) o.d d,8 le lis, 3) SO RA RD Sy De is 3 ce eer £ 
AN515C8-6 SCREW (Att Pt). A Cm EEG. OG). Ohh Ae OmEMeCME EO Mo OO Co. -c 4 
AN935C8L WASHER-(AtE Pt) coc) aoe we Se ee WG se ee 4 

-250 7041321P1 BLOCK oe sietee us! wave 2,0, G15: ab SRO ade Seog oe 2 
AN515PB8R5 SCREW (Att POcSe 3 2 Ricn se 4g RS ee 4 
AN935-8 WASHER (Att Pt). SD Gch i, BOE eet Ne Gem OF GO oc 4 

-251 PL7710057G1 BOARD ASSEMBLY, Terminal (See: figure 108 for breakdown) . MBs Otc ic 1 
AN515PB8R6 SCREW (AtEPO.2 cel ce is: SRR RR SAY, Ci Seek) a ee 4 
AN936B8B WASHER \(Att*PE) At ae. SP 2: SE Aaetde ie tarcae's seat een 4 

-252 PL7034288G1 BRACKET, ce. 6 Aisa 8) 3 6 ee OR ae) Pe oe 3 
AN520UB10R8 SCREW: (Att Pt) aie: J.ua 3704. oye epee Faas. Ghee er 6 
AN960B10 WASHER (ACt;Pt) 05s). c.4.6 ve SRE tanec oS aceite Benes shee hola 6 
AN936B10B WASHER (CAtR Oy a ai .. SP ee eee es |. ee Se 6 
AN345B10 NUT CARROTS sso. 3. fa: ga: \G) ne, 30g SRR? SORES: 6 neaneaa 6 

-253 7034286P2 BRACKET Goyer ts 05)s: se a Go! es ee OR eet ae ees Rum a : 1 
AN520UB10R8 SCREW (Att Pt)... . a 3.) 4:45. RA 4 ce 2 
AN936B10B WASHER (AttSPt).. (4: 15 704. 40 eee ee Weenies Se oe ee 2 
AN345B10 NUIPUATE RO 32s! AOL d be. co Yon Ca eepe eels. Gc enecome 2 

-254 7034289P1 BRACKE Ty or fee os! ce dak ae SA eee ads; a GS recat Ue eri re 1 

-255 7034286P1 BRACKET yee 6. ase Gees elle tye Reenter alee siclvsliew fo! Tel t tet celine unis ee ian pl 
AN520UB10R7 SCREW (ADD). ys ie ye te noise ees I eRe ee 4 
AN936B10B WASHER (Att: Pt) 5 4 3 Ue ee ei 4 KOR 4 
AN345B10 A NUTHAtE BO cas. fais ah te oho Atel tA Oe ce. Pt ecg omaan eee 4 

-256 7133855P159 : DUD Fas) Sesh eas ia aie TERR RMR MORAN Foe. os ThCR Ss: a: ge vel ie 1 
AN340B516 NUT (AUPE): 2 tes cls, ze of Bate Ee Se Ge. de er 3 
AN936B516B WASHER (Att. Pt) sc so. ORI tebe 12 7R RA. 45: ees eee 2 
AN960B516 WASBER CAC Pt) .cc0 2 ERE eet S ie ANAS oe ee oe = 2 

-257 PL7609033G1 PANEL, Connector (See figure 109 for breakdown). . ........6-. 1 A 
PL7617822G1 PANEL, Connector (See figure 109 for breakdown). . ......-e-e-. i; = 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt) isis. ulema Mewes Tobe oN eee, oe SE oa a ol GG 13 
AN935-8 : WASHER (Att<Pt)!. te A Redte teen wee Jal ee Gee Coed So ous ed te 13 

-258  7035791P2 A PEAT tye ia uaiiin lai'be aah Sep ap MOT Mt ns MOR ell fe ta'e Pye ROR” Me ere ame ate Fons 1 
AN515PB8R8 SCREW ‘(Att PE) scp de ree ek! 2) SRS ee . 1 
AN515PB8R10 SCREW (AtOPt) 8 ene gets, 4: 2) o af oe cs 2 
AN960B8 WASHER (Att PE) io us, Ae afek de teswes ie ve je igus, Wellies ae One a ae 3 
AN936B8B c WASHER, (Att! Dt) i./S0te ve mabe tcs, CA ce ot (205: EARS ere meee oe ore 3 
AN340B8 c NUT: (Att Pt) oc Ae eeapeee ete ce eaee: fe a ee eR ie revere eae 3 
AN520UB10R10 SCREW. (Att Pt) ub.) Fommemeree ea 1.) 2.1 tot oss Aree As Cea? Os Oe Oe Dn OO eo: 1 
AN960B10 WASHER |(Atts Ph) gumom Ueto’ ies ae, ete J aitia Oo 0 a6 Oo An Sry soles 1 
AN936B10B WASHER. '(AttsPt) irae eee Ay oie. fe). Seige te ete Sect 1 
AN345B10 NUT: (Att. Pt) .i9s035 etree. 2205). 5) fs. pee Re ee |S Cena 1 

-259 PL7607324G1 POWER SUPPLY SUBASSEMBLY MX-1942/GPA-23 .......... 1 

(See figure 110 for breakdown) 

-260 PL7710052G1 POWER SUPPLY PP-1425/GPA-23 (See figure 112 for breakdown) - 1 
N21P21012 BOLT, Mach, hex hd, brs, 1/4-20 by 3/4 in (Att Pt). ......... 6 
AN936B416B WASHER: (AGE PE) oo '0)! (ail) 5) Bo ee a Ran Oboes ce cians 6 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION 


UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. oe ASSY CODE 
WO 1 OMe a f4-css ay eG LT 


780 é TERMINAL, Standoff iat oe ete Dyes 1 
AN505PB6R5 4 SCREW (Att Pt). : 1 
7034654P2 é BRACKET. . 0 Jo as iature ae ain arenas rat 1 
7034654P3 5 BRACKET] suet eles SA TeeMatee oudcs hae irous (or Te 1 
AN505PB6R10 : SCREW (Att Pt). A VOUSNiiiao! Hers Ce teats ta! Keun) Peni 4 
ANI60B6 A WASHER ECCI ees eire Sethe gai tal Male nal ca atly |g Moateeeers 4 
AN936B6B . WASH PiU atie Eat ro re Metis le ee a. TR Me 4 
AN340B6 : NO CM ALPE ICN sg a gee. wees 88 cio” tales Seas) the estate eu 4 
-264 7034654P1 : BUA CR areas fs reels cline cenit Nel vers) elle ie si er lnc) Gaia te Cont of eremeretas 1 
AN505PB6R8 “ SO MCR EEE is stig Pe ust Soc ae el Neds Mes es tac by bes ces gear e eset ie 2 
AN960B6 F WIASHIGIUATE Pt) tes els hae tae te he Se Pact. abate) oc, 6. (sh ROE RC OMe E Cae rit 2 
AN936B6B i WW EREECMCAEE PL) ee 85 ees! e is eee etree Ue tira. no CO! Hiei p's tsk eRe SeMO RCL 2 
AN340B6 : ET CEMES LIOR eels. OL Ld ae Bee eM emees Mgt se eee 2 
-265 NP193704 : MRE ER INTE ee Gulia) go fat Ca ote cee Ri neita a ache 6 Ss cea Se oul like Aes A. 
NP217106 . PNET aE Bat) SMG) gt ss) vel bh ou a Teagan Mel Of ae oie 5 ie 38} 
-266 NP193703 : NIE AT he oe ph ey" #. esgeurod eee. pou ahT : A ee 1 
AN515PB4R5 ° PEE MALE PL)! 5 st ig 6, Neo o> Lambe 5. iy Bom | hi Ce eens sue 8 
AN936B4B MSTA TURR AEC, PL)! se. 5) 56) 555 Woy ot tere age colin elds HAL rape ZS 8 
AN340B4 5 NUT (Att Pt) . Arson 6, <cauch ec eiishistis Meite tp) tevicea 7s, ol ye ete te 8 
PL7709097G1 , FRAME ASSEMBLY, Console , . sie os belive tite e ° ° ° i 
-267 7709097P16 : c PEA Dae re Re N ech sibies efestece remy igo ie 4 ALS ; wees ; 1 
-268  7709097P17 6 A TIME Toi sole nai et eis Verke uses he anion th eh SaelMon Tear sie ie 1 
N103P906 - 5 SCREW (AL -Pt) 4) o.'si's a. iodo Meats rete wes 2 
-269 212-12 ° RECEPTACLE, Fastener (Spee dwe 7119716P1) (CLC) . Wiha, auneeae cet OO 
AN426AD3-6 c . RIVET (Att Pt) se Geit, OLMG MG naeuie Men er oteeh fs they ots oy tote mee: -hOO 
AN426AD3-5 A “ RIVET (Att Pt) ... : ne ah Otago EO mie 60 64 
-270 No Number - i FRAME (7709097P2, P3, P4, P8, P18 and P19 assembled) siinetataters airs 1 
56- PL7605982G2 INDICATOR SUBASSEMBLY, Flight command MX-1940/GPA-23 ...... Ref 
(See figure 55-1 for next nat ee 
-1 7035019P1 A COVE Ripa mies spree colet ie ie geaene Net ROR ak ror ey cule loos yay eltsl oe Ah tren 2 
AN515PB6R6 f SCRE WHALE PU. Hehe sii pishinetec eu acon tell ets MRC S's wears tkea oetect te e's 8 
AN936B6B : WASH EICAEL Pt) ua. sls ct om etee? Cah es 8 
N401P7C13 . WASHER, Plain, brs, ‘Ca pl, No. 6 narrow (Att Pt) Syl! Se eR aes 8 
-2 7034598P1 ; RING, Nut . SM cust ce ois la wudearer fonts: Rocnear elas hist oho) nel se ore sterol et retin rc 4 
AN515PB6R6 : SCREW CREE aie ota ce eee eile Lote tale a kel 6. aegalteeits ance ae a 12 
AN936B6B F WASHER (Att Pt). .... MMME OC's ed oi Say bree) (olay elets tener’ < Teoma 0 re 12 
-3 7418758P1 4 SIVA GCICE lie nr aes arcs Teimiow cubes Comte then os retries Seite ne) Nebo n elias) erie Viens ins 4 
AN520UB10R8 : ee WTCALE Lote te) elena emma ral cue, Bem enc STS amin Se ie Heth are 8 
AN960B10 ‘ VORTEC ER ICREE ERE} ay insert Ue- nc at Man tess Meni Morin aly arpheamenim, Ong. sg timarie. sty chee NM gaan, A 16 
AN936B10B : PURELEER CASE SOE ait cote heh geen coe cBs | OMG g Ey Wy ied ee aay tey ce fe hs 8 
AN345B10 3 INIEECALE IPC) stb, eek GHia storage ees Nie ees 5 AN IGY Gor “co, RONEN San Ce ao 8 
-4 7418757P1 5 BRACKE Tinrostresin. is vere Saretnes i's Nebisii« toaa s, Cal's Ne 3s Neth | Ae aria ay 2 
-5 7418757P2 6 IBEVAG GRRE cma meer en ig atl sairomtet sum ctiaaie cote) cy Voi s@ he, Tobie ons te! 16) ts ene 2 
N29P16006C6 . SCREW, Cap, Allen. dr, steel Cd pl, No. 10-32 by oe An CATER Os ee eres: 8 
AN935-10 < WASHER (Att Pt) . Me RSMeR Me Veda me eT Te Met ols) ve Malye voles fa iitsuasaas) << 8 
AN960B10 c VAS CMTE L) fects Nee ii aati eens Neder! Ma DN OR ae See a, et ech tw Ve 8 
-6 9453-14 . SOCKET, Electron tube (Spec dwe 7117709P2) (CIN) . went ne Pate ie 4 
-7 80803-89PART1 . SHIELD, Electron tube (Spec dwg fs Me aed Sean iy Fee mete 4 
AN515PB6R6 . SCREW (Att Seer Ie ere OER, Pot ar iigncte es sins ciety ta ae’ oe aetay ee 16 
AN935-6 | DW ROHBE ATED LE Ri Pre ore les. hae le sy ete erie eae 16 
-8 8657 5 CAP (Spec dwg Ce oy (CIN) . ected Sate ta Met tote rs tat aye 4 
-9 3ACP1 ; DUBE Pree iee ester stee mtr cu sorted! spiteliires teioyavuner sl ise Mei Gene Sos fel ee: Selle 4 
-10 7605982P26 A CUSHIONG@ arn eee ccc itca toys ume cee ve tins els Ae AR ean Inc aciee Per ne 16 
-11 7034271 P1 ; GASKET vane ae eae stearic ca huis Mei aMing Mets ey tiel ves Vier len cer ie) nee netrse ‘ 4 
-12 780 6 TERMINAL, Standoff (Spec dwe 7000161P8) CWO) aie tee ce ec) fe acon tals 2 
AN505PB6R5 ‘ SCREW (Att 1258 ica) ea EPO RS kOe a tt {CAC Ae hie eee en tl 2 
N401P7C13 . WASHER, Plain, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt) .......-.-. : 3 
-13 AN3140-327 . LAMP, Incandescent, 28v, 0.04amp....... organelle fet cheat 17 
-14 2-3730-XP17-111 ; SOCKET, Lamp (Spec dwg 7606881P1) (DLC) ....... eS Oe 6 
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ic 


Figure 56, Flight Command Indicator Subassembly MX-1940/GPA-23 
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FIGURE 


-21 
-22 


-28 


-29 
-30 
-31 
-32 
-33 


-34 
-35 


-36 
-37 


-38 
-39 
-40 
-41 
-42 
-43 


PART 


7710692P11 
7702903P9 
7876450P4 


RP151FD251KK 


7876450 P4 
7034553P1 
7102063P1 
1920-2 
NP193705A 
AN515PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
7015874P1 
7015875P1 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
N401P7C13 
7015873P2 
7015873P1 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
N401P7C13 
7034552P1 
7124546P2 
7034554P1 
PL7418721G1 
PL7418721G2 
AN515PB4R12 
AN960B4 
AN936B4B 
AN340B4 
7135278P23 
7419256P1 
7419256P2 
PL7418778G2 
PL7418778G1 
N29P15016C6 
AN935-8 
N401P8C13 
7418584P1 
7135276P28 
N29P15005C6 
AN935-8 
N401P8C13 
PL7710598G1 
7135276P23 
AN515PB8R5 
AN936B8B 
N401P8C13 
PL7421354G1 
AN515PB8R8 
N401P8C13 
AN936B8B 
AN340B8 
RC42GF680J 
PL7421353G1 
7771940P322 
7771940P325 
7771940P330 
7771940 P322 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


SOCKET, Lamp 
KNOB ® ec acrtena 
SCRE WAUATEer CMMI el obs aol ko ce a: ser auhe we 
RESISTOR, Variable, 250 ohms £10% ogee ao aires 
SCREW (Att Pt) apaks Be. chaise oMt GAS hes Stir: (eet Peete 
SHA Hilay a eer Men Nice ou Felionts iehehlenisi adie (semen 
BUSHING Siem Pee cc save tains Urea louae | ocrcstleneup ii me. GP 1c Gea 
WASHER, brs, Cd pl, 3/8 - in, int teeth (SH) ve pe 
NAMEPLATE . 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
SHIELD . ee SEM? 5 Re coal gs 1 ee 
POST. . Sue wahurs) we Mea heriked toteeomemchas) Peta. 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 


on hen) sete ee. 
ene @ 20.4e. | Ke 


SO65e) Ree Tele eel “e. oe Ke.) o elie ye a.6 yes 400) 8.) 6. 6 Le 


Ca Lid Clee Dee 


Oia Or olen Se. ee ve? ee 


o, “6 hoe, wor eS ler emote eo 'e) pe 
cipal. sim enue 

1 “e, -‘er 

o. Je). e's a wile! 16) 64 0 


OF 8 £0) Ob, 10). Ola r6 


SHIELD, LH 
SHIELD, RH .. 
SORE IW WALL PU) gy cota: Mo iue tea oa cslhes set cole SIA 
WASHER (Att Pt). ...... 

WASHER, Plain, brs, Cd pl, No. Ge narrow (ate Pt) 
SHAPE Vet. 
COUPLING, Insulated . 
BRACKET. . 
RESISTOR, Voltage divider (See figure 56 for breakdown) . 
RESISTOR, ee divider ieee seta 56 for breakdown) . 
SCREW (Att Pt). F Sa EN ae 
WASHER (Att Pt) . ME 5 ORS rE Roca rit af Way eave cs 
WASHER CAE PU) cnc Uc) si. si ooh ouley eas Semana ren 

NU TATE Pt)... : 

SPACER. 
PLATE 
IDIGA RE a es 6. 
CAPACITOR, Voltage divider (See figure 57 for breakdown) . 
CAPACITOR, Voltage divider (See figure 57 for breakdown). 
SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd pl, No. 8-32 by 1 in ee PY) 
WASHER CATE SPE) foie cite lcie. obta enon RRO altar emt s: 
WASHER, Plain, brs, ‘ca pl, No. 8 narrow as ie 
PLATE . 
SPACER. 


eho (es, Se. Oy) 6. 0p en tee iey je. s,s 


@ ep nte ey ge: 


@. "ea ) (6 ei 8) 8 le. “e.) o> Velho epee 
€) “e. @, e's 0; Or ten eer er er Lear 6) “6 6 


Co Og DOe 8) CO Pcie 9 comme 6.8) 10 


WASHER CATE PDair meer an aiinnre, patna ove 
WASHER, Plain, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt) 


LOAD ASSEMBLY, et oe and plate (See figure 58 for breakdown) a OreG 


SPACER. .. 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt). me 
WASHER, Plain, brs, Cd pl; “No. 'g narrow (AGEPt) TRE ae ss 


oS 10-1 £9 6 O-w O OTe) Oe er eye VOR ce te Ye 
Oy Ne Ol, (Oe Wh ery Of 8) |e). te. 8, 0! | e- en er else: UlemE en 67 se 


BOARD, ‘Component Rcemtthe Metcareur attr eo 6 es ahs earmrerre: are tate oe 


SCREW "(Att Pt) : 
WASHER, Plain, brs, ‘Cd Pl No. 8 narrow (Att a 
WASHER "(Att Pt) . A paws 
NUT (Att Pt). . a ot Sa ee eh Beaters tee 
RESISTOR, Fixed, 68 ohms gee : 
ds BOARD 3) i. 
RESISTOR Variable. 6.6 os 3 6 8) 
RESISTOR, Variable ... 


CA hee ea ier Me | 


UB OS BO any a AW Gr aha et tein sah emer eui eae sige ia 6) 6 Mel oe ns 


RESISTOR. Variable... 50. s 8 deat eine amuses sce 6 


° e ° ° 


° ° e . 


WASHER, Plain, brs, Cd pl, “No. “g narrow (Att ai Se elas ave aie eterna 


6: es 'V 67 fey ace 
° e e e 


er) et Me Titers: 


@” ve) ede viel Le, 
CA ake haem Se Dey Went Sey 
oe), Wem oe! * Je.) Jes, <6 


SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd pl, No. 8-32 by ris. in yes i igs 


Os /,9.0 201) 18) 1800 er Olare. etre. pve" -e, |e: he) (6, 10 
So 

A POY atte 
Or Oma 

© ee 6 

oe: ie. 9) leh Me* 0% “ie 


OO £60 ey NO ee fe) 6 


ere 8. le 8 
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Section I T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
No. 1 2 3 4 5 6 7 


56-44 RV4ATSD254A RESISTOR, Variable, 0.25 meg anal dete! 4° < 


7886278P1 . CLAMP, Electrical (at ee 2 
-45 7702903P8 * KNOB... . sity 
7876450P4 SCREW (Att Pt) 1 


-46 RV4ATFD102A 
-47 RV4ATFD503A 
-48 RV4ATFD504A 


RESISTOR, Variable, 1000 ohms 410% ob gon oh eae Re aR 
RESISTOR, Variable, 50000 ohms +10% ; 
RESISTOR, Variable, 0.5 meg +10% . 


-49 7027144P1 TERMINAL 
7870535P2 : NUT (Att Pt) .  USSCURDE EI SRLS nessa.” o'er oaeution re ek Same EmmeaES 
1920-2 : WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 ey int teeth Bs ee Pt) . 
-50 ST52N SWITCH, Toggle Aaa Slits satis Uae BR Br ci ee Pa 
-51 ST52R SWITCH, To oggle . o ry o o e ry ry . 
-52 PL7417674G1 ; LIGHT ASSEMBLY (See ‘figure "60 for ‘preakdown) . PURO, (op) hs toon ane 
AN505PB4R5 3 SCREW (Att Pt) .. ; : otc Ae ete rea eae ane 
AN960B4 ts ae eM 8S 
AN936B4B WASHERS(ATtIPE) Sas eie Hey ee ede date” Sy Ue 3 Reales ae tia 
AN340B4 NUT! (ATER t ees oe ale Rien eee cue ae REMMI | 2Siechesl: livin tron Je. 108 Ube ire te gm nas ea 
-53 7028013P1 MARKER ... ED ig tC RON CUCM RRENNG. 6G, Sra, ° ae hehe ot ge onan eee 


-54 7608082P2 PANEL, Lighted edge. 


SCREW (Att Pt). SGP OR EST STieei cot ei. 'cs)" et ve et eet 


AN515PB6R10 

N401P7C13 WASHER, Plain, brs, ‘Cd pl, No. "6 narrow CATE Pt) Seieecaae 

AN935-6 : WASHER ‘(Att Pt) . Sia Gh a oe aah MoMA SMPLOHLL otha ss wee Gotone tire ie 

AN340B6 5 NUT (Att Pt) . BT Ugly. Tse fot oie ROE USE Reel Wo'lute Nore e! rte Petite RV oiiNe Rete yam 
-55 7034290P1 SCREW, Thumb Se SONS. OS IDSC OE Soon 
-56 N401P9C13 WASHER, Plain, brs, Ca pl, “No. “10 MAT TOW.) c. se ce) o0. e on se 
-57 7035784P1 BUSHING ia . Api Ol ee ee 

7014529P2 RING, Retaining (att PY) Te ie ka <6 oo ene 
-58 7008803P20 2 HANDLE Ape eRe ah (5, ny SRO REND Mreed ork To oo 
-59 7002869 P2 EL U e ee oe Sita’ “ele? 5 .atp SRDS Dae p catch a~ \g Veta ys Neaie, aera 

AN515PB416R10 SCREW (Att Pt). 6 . ; : 

AN935-416 WASHER (Att PD . A Ake: ; 
-60 7416660P1 HINGE ... : 0 

AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). 

AN936B8B WASHER (Att Pt). : 

AN340B8 NUT (Att Pt) . j 
-61 7135276P26 SPACER. ... : 

AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). . 4 

AN936B8B WASHER (Att Pt) . cits 6 Uae ks 
-62 PL7608059G1 FRAME... Sith oy ee 
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Group Assembly Parts List 


3 
1 aa) 
8 i 
6 
4 
7 
1 
7, i . 0 
5 1) i 
Ory 5 
S OX 
(Ls) 
QD 
\ 
Figure 57, Voltage Divider Resistors 
Syria PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
hee No. 1 2 3 4 5 6 7 Rae eouk 
LEE LET a EI I I SLD I IN BE SITS DESY SAIS PRS IT OL TREE ETD IT SEEN SED SET ST RSTO SLE SS EAS EEO ITE EER ELD AES ES SEED 
57- PL7418721G1 RESISTORS, Voltage divider (See figure 56-27 for next higher assembly ). eater A 
PL7418721G2 RESISTORS, Voltage divider Ua Bete 56-28 for next Seuss gee ae . Ref B 
-1 7034281P1 . BLOCK Dees aR el ose y 2) > : d obit 1 
-2 7034281P2 r BLOCK... SR ere, Some AE MM, "Yaa: hgete es aa in tear ahaa ar : 1 
AN515PB6R8 2 SCREW (Att Pt). RUN CIUES, awa CeRoMMCr sR omey Deut nidanibica tel li sips: yet oor s, ley .owyciice 4 
AN936A8B . WASHER (Att Pt). hate RAAT MM CIE bie see ects ele aah on Shara ete 4 
-3 RV4ATSD255B . RESISTOR, Variable, 2.5 meg ZO OL ieien eees L i. a eR aE eer 2 
-4 RV4ATSD504A . RESISTOR, Variable, 0.5 meg pet 5) HAIL Ssralaici A = trl Ath cata rea 2 
7870535P2 ; NUT (Att Pt). iy «seh eye oe A a 4 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8: in, int teeth (SH) ou ie Ses 4 
-5 RC32GF105J ‘ RESISTOR, Fixed, 120 ‘meg ie San eet tact eats BES ect 2 
-6 RC32GF155J s RESISTOR Fixed" i, 9 Meg 20%). ts iw) oe 6, eo peas te, %e 4 
-7 RC32GF225J ; RESISTOR, Fixed, Dd MOR SO et te as tise eee ass ee ok ee eee 2 
-8 RC20GF155J3 ; RESISTORS HineG: 425, MCC LOR tec al aha gacs asec elses ee 8 ae 2 
-9 RC32GF154J ; RESISTOR, Fixed, 0.15 meg 15% ...... 2 ay EEN Bs : 2 
-10 7030375P1 : TERMINAL, ‘Adapter 8555 255%. Bo era rate enews ww ty hye PN We a 5 
-11 PL7418722G1 : BOARD RES IGUORMagi cis sie el tek se he etieit ce ca leh te Eel noe Ubea emit Cote sale 1 A 
PL7418722G2 MM BOARID, #RESISEOR |S) 4 tice he de te et ets erga ne koa ae ie ae cinegen 1 B 
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6 
h) 
2 
1 
6 
K) 
3 
ac 
5 
Figure 58. Voltage Divider Capacitors 
ioe PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX No. PER ON 
NO, 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
58- PL7418778G1 CAPACITORS, Voltage divider (See figure 56-33 for next. ........ Ref A ; 
higher assembly) 
PL7418778G2 CAPACITORS, Voltage divider (See figure 56-32 for next. ........ Ref B 
higher assembly) 
-1 AN340B8 i NU sera ze cam teas ane Sei ea, ea) a en eae ae BE A Oe ee 6 
-2 AN936B8B o) WASHER aciehi gira 6 Sith sige. se: thy’ ip: eee a RRM MM ad, eg 4 tia 6 
-3 GC45J104 : CAPACITOR, Fixed, (Spec dwg 7418107P101) (GUC) ........ ‘ 2 
-4 500-750-1129 ‘ CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P4) (PRCO). ........2... 4 
AN515B4R6 « (SORE WAGE Pt) oo) os hus yates ae Ones peace an Ns, ck eG 4 
AN960B4 vin) WASHER CALE Pt) 6. cic. sysctl og tye Bune eee ce, yb ig Sea 4 
AN935B4 J. oe WASHER (ACE PE) a oe ela cece ie ge een ne re elas ca, re le 4 
AN340B4 ; NUT AE DE) eis) 5 og va okie Ni a een We add apie hous. ce toed oa 4 
-5 CPO9A1KE104K : CAPACITOR... Fixed, 0; [nf :210%) \saicw sacha. (autem tie co 40 al ene 4 


FIGURE 


-11 
-12 


59- 
-1 
-2 
-3 
-4 


-5 


-6 


PART 
No. 


500-625 
AN515B4R6 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 
JAN5896 
500-375 
AN515PB4R6 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 
GC46M102 
500-500-1129 
AN515PB4R6 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 
GC45M503 
500-1-1129 
AN515PB4R6 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 
PL7418736G1 
PL7418736G2 


PL7710598G1 


RC42GF103J 
RC42GF2233 
RC20GF225J 
CP26A1EF104K 
PL7710599G1 
500-625 
AN515PB4R6 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 

No Number 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) (PRCO). 
SCRE WAGs: trees eR ke tg al ether 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Ey : 
NUT (Att Pt) . 
TUBE, Electron REM oe DEOL oe NGI 
CLIP, Mounting (Spec we 7004433P1) (PRCO). 
SCREW (Att Pt). 4 

WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
NUM sCATEP Die) ies 7. bat Se os te 
CAPACITOR, Fixed, (Spec dwg 7418107P2) (GUO) . 
CLIP, Mounting, (Spec ae See des 
SCREW (Att Pt) é : 

WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
INOTTGREE DORON on a Mis co Soe ae eee 
CAPACITOR, Fixed, (Spec dwe 7418107P103) (GUC) . 
CLIP, Mounting (Spee ae ae (PRCO). 
SCREW (Att Pt). - 

WASHER (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). . 
BOARD, Component 
BOARD, Component 


OP i '0,> 0, a) 430) Ole" eh get eee ee Ce: 


StS UO Ae). One ier ee 16 'e 2.6 * Oe "s)he, Vel eey es Ae). 6 


OA el Mee. FB) 


Sy LOLP Te. 0. Fee AO 6, 


OLD he! Ee; 6 ee ‘8 (6: ‘Oe. Merle te 68 (Oe OL Re 


. e ° ° 


On ea cee 6 *e; “ey ve 
en 6b 26) 6) 0 ner meuller) 0, fer eye. “er oye 


e Je © (sy els ofl 8) oN eee © 


@, “ea. 16 4.0: eh wet. 06 eae 8 4, 8 6) 6: @: 


eo e e ee @ 


o> Ve we) 6) en see ey la. ey me. 8" |e, te! <6 


LOAD ASSEMBLY, Coupling and plate (See figure 56-36 for next 


higher assembly) 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms7r5%) . 2... 6 5. sss 
RESISTOR, Fixed, 22000 ohms 5% ....... 
RESISTOR, Fixed, 2.2 meg +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10% 
BOARD, Component 


e . e 


CLIP, Mounting (Spec sols To04439P3) (PRCO). Ue A ee 


SCREW (Att Pt) .. 
WASHER (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt). ...... 

NS TATE HEME IN Hoos ee io ae ln 
BOARD (7710599P2 and P3 assembled) 


e Ve ie) (eo ay, ee 1.6 Vel; ce Ss 


6:77, 8\ 8 ee.” per. 6 


te Cu At ae ee ey 


° ° 


° e o 8 


ee lei? Ved! pe 


@) ev ientel ve 


6) | 0 ote ae, 18. 8 


e e e ° 


e, @} 5625, 0) Fe 


at ey bok aa TET) 
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Figure 59. Coupling and Plate Load Assembly 


FIGURE DESCRIPTION 


ui; UNITS USABLE 
mpex xo. ae 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 
SS ILL LT ES I ET SE DEY DTT ET RE TET T PELE ESS A PIES TIE EE LOR SE I LS OSSD ELE EE OD IID IE BS ETS PEO i DS EOE ER 
60- PL7417674G1 LIGHT ASSEMBLY (See figure 56-52 and 61-92 for next .......... Ref 
higher assemblies) 
-1 AN3121-313 : LAMP. Incandescentpiagicaesten srt) «21 sia) [ogous cnn Mm No Miele 3 
-2 7035867P1 , 1 eb 1D} FDR Ra ce Me ab Se ann Ao amor OO. Go 0 oO! Gir yO 3 
-3 708 . HOLDER, Lamp, (Spec dwg 7004495P1) (DLC). ............ 1 
-4 7T417674P7 5 SPACE Rice copen a as RVR aieeieode cua css 16. ¢ © od ct Nemec unis Reema cee mmC MMSE ofan MELTS nie? #1. 1 
AN515PB6R12 é SCREW: (Att Piss, Cewek core ot hes fn ee eee we el Gs 1 
AN935B6 3 WASHER (AtEPE RP re hee) a) eas So teee lee ls ae See aS seid) Ue) 'hl 1 
AN340B6 A NUTT CAE Pt) Hier oe a 1k we chante 8h See da oso 5 6!) Tyas 1 
-5 708 . . HOLDER,: Lamp ,(Spec dwg 7004495P1) (DLC). 2a « e . w t 1 
-6 7417674P6 : SPACER! (Gig eters see) erie: ie calles Rene ha MoM OMRCMM MECIERO EMC De eos! (ey nelhze 1 
AN515PB6R10 A SCRE WiCAtE Pt) eet: oe es ak he gt ee a Ua a) co oui i 
AN936B6 : WASHER CAttsPt)cte +: deere. Pe ks SO ss ss oars 1 
AN340B6 A NUT (Athi PUM» (fied f:.> <i ee eet ie ax Sasa 1 
-7 7010977P1 A HOLDERS) Ramp) Gv. Ws. ie see ie) este n tena MC eae e/a i 
-8 7417674P8 , SPACER Ghat obies eile | 0c siek ces Aes oP ch cer Seu omens gOME tote) fos aoa mars 1 
AN515PB6R20 . SCREW (AtheP Bye) oo secs ek ta eo Ser ona pe oss dc, as hee 1 
AN960B6 : WASHER: (AE PD) ho, %e. Ss ca he oS ee ee wie es ee | 1 
AN340B6 3 NUT CATER D 5 Pets, Boe a eS A eee orto er ee il 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


Figure 60. Light Assembly 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 
AND 
INDEX 
NO, 


PART 
NO. 


1 


2 


3 4 5 6 


7 


DESCRIPTION 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


On 
coDr 


SL AE a a EE TT CURE LIE OE EDT SSE ELE SVE BS SS SE EE a Pe SB SE SS ESSE SES TA ES OS 


60-9 7028010P1 BRACKET. . 1 
-10 7028011P1 PRISM. 2 
-11 7028012P1 5258 oUt ir rs 1 

AN515PB4R20 SCREW (Att Pt). . Riss Ure Mis Merete RiciTi ents. <0) ce 1 celieedy Se amteaiae 2 
AN960B4 SU 8. CON ai a TES a er 0 le a 8 2 
AN340B4 NUDGMAtt Pt). 0). ah (SUM LeRCRMSMC MROMMECMTST: C6 cl orc his: fav ee ine dive INOoR SY oe Mie Maceo VA 2 

-12 7417673P1 BRACKET... 1 

61- PL7607317G1 INDICATOR SUBASSEMBLY, Azimuth and range MX-1941/GPA-23 Ref 

(See figure 55-2 for next higher assembly) 

-1 7418726P1 PLATEVCOVerr. 4 i. os. Bie oe ee 1 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt)... 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt). . 4 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . 4 

-2 7034561P1 PILATE GOve Lit ys s)he] oe eo meetnmaMamniabice 1 
AN505PB4R6 SCRE WACat babe) Sereed Os a libon? SutateetMMde re eta te uisl gyi eke fe es cah & 2 

-3 7034287P1 SPACE Rie ie eM i ek oles ae eh ae ac a 2 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt)... 1 
AN960B6 WASHER CAtHIPE fae Ge s.6d. +. awe bare! a 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 1 
AN505PB6R5 SCREW (Att Pt). . 1 

-4 NS4W0108 INSULATOR... 2 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt). . 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 2 
AN960B6 UES RETIN 6 1 25 3 ol Se oh AS Sate ii edt ha oe 2 
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>) A» 


Figure 61, Azimuth and Range Indicator Subassembly MX-1941/GPA-23 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE 


-9 
-10 


-29 


PART 


7416526P1 
AN505PB6R5 
7416525P2 
AN505PB6R5 
RV4ATFD105A 
CB2483 
7870535P2 
1920-2 
N401P13C13 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN960B6 
CPO9A1KE473K 
780 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN960B6 
7417714P1 
AN505PB8R7 
7416525P1 
7416525P2 
AN520UB10R8 
AN935-10 
7124546P2 
7418238P2 
PL7481940G3 
7041303P1 
AN935-416 
7418725P1 
7481941P1 
7002396P5 
7710622P1 
7702903P10 
7876450P3 
RV4ATFD503A 
7870535P2 
1920-2 
7702903P11 
7876450P3 
7102063P1 
7867352P19 
7033884P1 
7121527P1 
7415929P3 
7124546P2 
7418659 P2 
7033328P1 
PL7418650G1 
7033860P1 
AN960B416 
AN935-416 
AN936B516 
7418650P2 
7418650P3 
7008803P20 
7002869 P2 


AN515PB416R10 


AN935-416 
7135276P23 
AN515PB8R10 
AN936B8B 
AN960B8 


DESCRIPTION 


PLATE, Cover. . 

SCREW (Att Pt). 

PLATE, Cover. 

SCREW ‘(Att Pt). 

RESISTOR, Variable 1. 0 meg +10%. 


e+ eorse. fale vere 


RESISTOR, Fixed, 12 meg +30% ppee dwg 7418108P1) (CPE) . 


NUT (Att Pt) . 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8. in, int teeth (SH) (Att Pt) . 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, a 8 in, narrow ra Be 
SCREW (Att Pt). nulttire 3 

WASHER (Att Pt). “ 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, Noe 6 barrow (Att Pt) , 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% . 


TERMINAL, Stand off (Spee awe 70001618) er) ie 


SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . th A ae F 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt) : 
BOARD, Resistor. ee : 

SCREW "(Att Pt). 

BLOCK ., 

BEOCKS..: 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

COUPLING (Att Pt) . an te 

SOCKET, Cathode ray abe (Att PY). 
ESCUTCHEON (Att Pt) : 
SCREW, Captive (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). 

PLATE, CRT, Cover. 
CUSHION APE es Sere 
CONNECTOR, Anode , pores 
TUBE, Cathode Vay, sane 
KNOB . Set : 
SCREW (Att Pt). 6 
RESISTOR, Variable, 50000 ohms £10%. 
NUT (Att Pt) . 


6: je: Sep h-e: 9s eres 


©, 30). fe, 0 are 


Oa Le. ee 6.4 ie 


° ° . . 


. Gt) Je ey iet from Fe 


(0; a Oteie? Oh apd vie) 


O46" 6) 6) 6 


WASHER, Lock, brs, Cd pl 3/in, “int teeth (SH) (Att Pt). 


KNOB. . 
SCREW (Att Pt). 
IBUSHINGE ea.) toe 
WASHER, Lock (att a es 
SHAE Trae.” F B ‘ 
COUPLING. ... 
SCREW, Set (Att Pt) 
COUPLING 
SHAVE Ta 5.0". te 
STRAP, lcetrical «. 
SUPPORT, OS EA De Ata a es MS 55 os. ee ee 
SCREW, Thumb (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). .... 
WASHER (Att Pt). . 
SUPPORT. . 


eo) Gey He: Tre), eave) c:04 6 


@. se 6 4 eny-e 


ote. 0S Cay Om MOM Ee Lane us Te! 6 er, 6) be 


O45 Oi 20s) Yel Ver. 6, ie 


Oy get fel es 4 e018) 2oNiee gle 


1) Bey a6 ie ave 


Op 28) eo 0! ce ew ae: 


HU Betta abet sitet sore 6 
SCREWHAtTEPH. . 5... 
WASHER (Att Pt) . 
SPACER Betws. os. a: ¢ 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att. Pt). 


6) 0) Se (bee ced Jo) Oe 8 


(Teale 2 yey ek) ie me Beg a et me Ua 


o e)> Fer U6, 1 ie) pew ere severely? 


oF 8: 38 eas wre: He: eye (erwienws te 


® . ° 


©)! @. Ter ke: © Fer ee en rey me) We 


Siru le) res y fOr Oy, Kee ve 


e ° ° ° 


@) (es Je 50: Jem ae ine Seven er Ere) 


69.0 aye len 26! 


1 6 e 16 <0 


o 0 © (oe xe 


@. fo Sve Ve" eer ie 


0:0, Ore) Ve 1 Se hie: ike 


ate. Ley Le e-0.5 bier Peis eis se xe! 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


KBR RP DONNY Pr eE PPR RPK ENE NYE NYONNNRP RP RPE PNP RP RP RP PPR EE NWWHENDOKFNNNNF KR HPRKRARNNY KY Pe he 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


ESTEE SS PS RS AR a ST A BSL A SS SS SE ESET FOE DO EN OS 


FIGURE F DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND FART PER oN 
INDEX No. ASSY CODE 


61-36 7416660P1 HINGE .. {ates os say dt, yea crey Wel uelets Cmte Mate 1 
AN515PB8R10 SCREW (Att Pt). i ose ry, Pe cleo 3 
N401P8C13 WASHER, Fiat, brs, Cd pl, No. in narrow (att Pt). BS iinghe tanh meee Orne 3 
AN936B8B WASHER "(Att PY). as 4 5 R RAIA coh Came rare toa 3 
AN340B8 NUT (Att Pt) . és se. cai ele WR Mee! Wowk satura. .- aii. de,totleph tery atts Ae Rte MUR TTR SISS FNL SUIS, cs! 8 er hcle 3 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). elt lorca aut ets rety srl Spi) aces ht by CRG San OH AO ROMP TCE AR bora gaan Miter tT lot 1 
AN935-8 WASHER (Att Pt). ROR eee ich ty.) hairy cee Meee eee 1 

-37 AN3140-327 LAMP, Incandescent, 28V, 0. 04 amps 0 “ie: has: yp 9 acl tas aOR Dna Mieraiiaey is 14 
-38 7710692P11 LIGHT, PANe@ler. c)ne. feos teh ctaes a Mow sibcine SS atey oul Contra lte legate mea terete ste 12 
-39 7128694P1 TERMINAL Sy eres a! Cee rietincouceretaie prea amita aaa Ihre i 
-40 2-3730-XP17-111 LIGHT, Indicator (Spec dwe 7606881P1) (DLC). oak ketlag COM ee LENG 1 
-41 2-3730-XP17-113 LIGHT, Indicator (Spec dwg 7606881P1) (DLC). tae 5 oss He 1 
-42 RC20GF152J RESISTOR, Fixed, 1500°ol Map 5 guceccceit oh. ce boyy se ks ee 1 
-43 RC20GF101J RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% . MPPER AERA CN here aye Z 
-44 780 TERMINAL, Stand- off (Spec dwg 70001616) ‘(WIQ) . PS reais uO att ce oe 6 
AN505PB6R4 SCREW (Att Pie ace PO Oe ro Sako oe 6 
N401P8C13 WASHER, Flat, Sie Cd pl No. 8 narrow (att Pt). 3)! So AUS) ve Uletiir as eet aresncenates 6 
-45 7702903P8 KNOB... Blo ub, i 5 c ow ciel bet hott ia) cease mal tains 1 
7876450P3 SCREW (Att Pt). : so Mger Lie, “lery a, cei peiec ales Asta oueweaMtemae 2 
-46 RV4ATFD102A RESISTOR, Variable, 1000 ohms, 110% ; oneal 1 
-47 7027144P1 TERMINAL cae Bite 5 1 
7870535P2 ; NUT (Att Pt) . é 4 1 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8. in, Sint: teeth (SH) (ate Pt) . arr ttt 1 
-48 DT-2R-A7 d SWITCH, Sensitive (Spec ie 7412460P1) ae: sheik coir. 1 
-49 7414095P1 ACTUATOR tee : a auntenie 1 
-50 TO15760P1 PLATE, Switch Jace mts make 1 
AN515PB6R8 SCREW (Att Pt). . 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 4 
-51 7135276P4 SPACER. . . 4 ‘ . A 4 
AN505PB6R5 SCREW (Att Pt). A - s 4 ; 4 
-52 7033295P1 BUTTON, Push ane : 1 
-53 7702903P14 KNOB. . : ; 2 
7876450P3 SCREW (Att Pt). siiicdite eS oh me aie 4 
-54 RV4ATFD503A RESISTOR, Variable, ‘50000 ohms 5 10% casket enicon ye: siecle Geile eile mars ak caer eet Maes 2 
-55 7027144P1 4 TERMINAL Aiea hm 3 A erGdemgchessarte <fetciex)\-s" ler eh leldl chk Secs BOER 2 
7870535P2 A NUT (Att Pt) . pee: 6 eer ige Fa Moe No 2 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth h (SH) (ate Pt) o ad Mike ere 2 
-56 7702903P9 5 KNOB). 0 ons . 1) oat ceneounteua ome ae oae ais! Chee 1 
7876450P3 A SCREW (Att Pt) By ick De GT Mes \ge pseu) ieee: te MORN tate Aeteee Tie ai dakota 2 
-57 RP101FD501KK RESISTOR, Variable, 500 ohms 5 10%. Connery inhi ease Mie ene cure ge Mad us uc 1 
-58 7710043P1 PLATE, Lighting . sulpe eel reat oUF = Sol ren Esiewely (erie 6c. (yal om Rou tats alee ann OMT 1 
AN515PB6R8 SCREW ‘(Att Pt). see tn OR Onl. Oy cone 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 ae erow (att Pt). So a igh ea mola 4 
AN936A6B WASHER ‘(Att Pt) . eo iiemne ; 4 POIs PG ite Kote oa lon D6 4 
-59 7034290P1 SCREW ,.. Thumb 5:50.00 ce anaenepethatereret' cs. 0” Torthcblcesste ares RACs tn eae = MISE 2 6 
-60 AN935B10 WASHER bi had sea tecy Grote Gee Re MM erMCON Colma. a's Biro. “ial icamiatensl Cee ene samc RCM ; 6 
-61 7035784P1 BUSHING . . SMOMECE ear AMS ar All cion’ 3S! 5 6 
7014529 P2 : RING, Retaining (att PY). sia a 6 fie... We. enter WeyeRe Rise Coe SRET Caeteme dines 6 
-62 7035000P1 ; BLOCK Prete et Wel fied ne chal. oe (ail os Neledteeanobayey aie eae ite ian cUince eae tay alee 1 
AN515PB8R6 - SCREW (Att Pt). Si, forsire” teh) wal roma.) 0't <ensiie bhi Uethyer, Neh omete wets aageelaee eaters 2 
ANS 36B8B § WASHER (Att Pt). Pr ice alto aopenince idee c 2 
-63 721 ¢ BUMPER, Rubber (Spee dwg 7026102P2) (ATD wid ibis pune aiaeme tated aa ra dirabIves ws g 4 
-64 7608006P1 F SHIELD, CRT aaK8 és of alpen desde leis vecccis emacs 1 
AN510B10R10 SCREW (Att Pt). CU ak RM TE I OG eee ia a tigy! Lili ae 4 
AN935B10 WASHER (Att Pt), Sate Oca. Es nee PeeAee Se, ol Cras Chebot wramet Oop 4 
AN340B10 NUT (AtE=PE) it eee ape iesar eee e\-ce | cs aston lee ain ana Re 4 
PL7421352G1 E BOARD, Component . eas hep athns eee sp a stiee ee eee. (ie: eta’) ohh oe 1 
AN505PB8R10 c SCREW. (Att/PUicravie en Ue taeyc ict ev as Paes SE Ee, as cae ecarcage 2 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt) .. Sut Bo HOM ac aoe ee 5 2 
N401P8C13 WASHER, Fiat, brs, Cd a, No. 8n nacrow (ate Pt) . Caney thei colors oe on ere 4 
AN936B8B : WASHER "(Att Pt). : , é Arne Ebibictere dev oiks 6, ‘oi | ociremmrerae 4 
AN340B8 és NUT (Att Pt) . Seve iee Medio meer lien el ss Hee ee ey. 4 
-65 RC42GF680J3 i RESISTOR, Fixed, 68 ohms 5% . a esketeS Uptea etn ctie eRe chef ig. et canieia eee e 6 
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UNITS USABLE 
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-76 
-T7 
-78 
-79 


-80 
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-82 
-83 


-84 
-85 
-86 
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PART 


PL7421351G1 
NP192623C 
AN515PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
7035864P1 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
N401P7C13 
7033820P2 
7033820P1 
AN505PB8R10 
AN515PB8R14 
N401P8C13 
AN935B8 
D-10970 
AN520UB10R8 
7010510P1 
AN935-10 
7418566P1 
7015679P3 
7876450P3 
7033819P1 
N83P9006 
7033821P1 
7715971P1 
AN505PB8R7 
7015882 P2 
7415929P23 
7015896P1 
NS4W0208 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
N401P8C13 
CB2483 
RV4ATFD255A 
7870535P2 
7867352P19 
N401P13C13 
RC32GF475J 
7420508P1 
NS4W0206 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
N401P8C13 
780 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
N401P7C13 
7419276P1 
AN515PB8R8 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 
ST52K 
PL7710089G2 
PL7710089G1 
AN505PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 


BOARD . 
NAMEPLATE 


SCREW (Att Pt). . 


WASHER (Att Pt) . 


NUT (Att Pt) . 
BRACKET . 
SCREW (Att Pt). 


ey. 50a (Ol) eee: ie, 5 


WASHER (Att Pt) . : 


WASHER, Flat, brs, Ca i No. 6 narrow (ate Pt). Rates 


SUPPORT, Plate . ; 
SDUPPOR DR Plate. 7, 5. « 


SCREW (Att Pt) 
SCREW (Att Pt) 


WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 8 narrow (att i Aol re 
WASHER "(Att Pt) ny Meratte eee ee é ae nee 
SYNCHRO (Spec awe 74004533) (KTA) . 


SCREW (Att Pt). 


WASHER (Att Pt). : 
WASHER (Att Pt). . : 
IPIGAUDE SYNCNTORD wigs fate 


COLLAR 


SCREW, Set (Att Pt) 


MOUNT, Dial 


SCREW (Att Pt) 


° e 


one 6 ce) ete 


DIAL, Pointer . 
DIAL, Control . 


SCREW (Att Pt). 


KNOB. 


SCREW, Set (Att Pt) 


COVER... 


INSULATOR. . 
SCREW (Att Pt). 


WASHER (Att Pt). . 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt) . 
RESISTOR, Variable (Spec dwg 7418108P1) (CPH) . 
RESISTOR, Variable, 2.5 meg +10% 


NUT (Att Pt) . 


WASHER (Att Pt) . 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, 3/8 in narrow (att PY). 


e ° ° e 


6 1G Test te; Ute! ee 


Cr en ee er ) 


RESISTOR, Fixed, 4. T meg Poossara. ve ne 


BOARD ... 
INSULATOR . 


SCREW (Att Pt). 


Ory pO) Vey err, 40. 


ene 8 €' 6. @ 


° e ° ° 


CPO PCy ba) 


Che et eet es} 


° . . . 


e ° ° e 


. ° . ° 


© 6 “erp ey s. 


e ave 


o “er 8, 6> U8. 


6320) (ce~ (81 ne 


WASHER (Att Pt) . 


WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 8 n narrow (Att Pt). 
TERMINAL, Standoff pISpes we ae (WIQ) . 


SCREW (Att Pt). 


WASHER (Att Pt) . see oa oun 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). 


PLATE as ss 


SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 


|) 50). 10:7 Wigs. 


WASHER (Att Pt). ..... 


NUT (Att Pt) . 


SWITCH, Toggle. . 
SUPPORT, Angle. Ricite 
SUPPORT, Angle. 3. «5. 


SCREW (Att Pt) 


WASHER (Att Pt) . 


NUT (Att Pt) . 


of @ 8) 6) 6) -.0* ie 


@ (Sele fe “8 e 


eo: dey @ fe. 20! 0. er ce: 


oy 6 et Jerse: 


@ Sette ie) 8 


es er .0; (Ness 68 wiel ye ‘op 0) rere. \e V0) 70). C10. Oe 


OTe ie 4 “On e8l of ee Deyiien Semlie 0: e6 'e se 


i CLS oe: C1On Ot. (eres Lee em rel) ee 8) © «6 “16 


CME e. ©. 6) Ot 6) 10 


es: 10:7 U6? 96 
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ASSY 
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Section I T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


QE ERSTE BS SE PRG TLL IT PB I SE TA EES STD SE LET EO a LE EE ED, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
NO 1 2 3 4 5 6 7 


61-92 PL7417674G1 ‘ LIGHT Tea (Ree fate 60: for breakdown) = teas woken) te 1 
N83P9006 » SCREW (ATE PE) 3 0 SO ea i iene ie arte een We Baiting 3s 3 
AN960B4 » \ WASHER (A Pt) (ois es SL Be ta: estes Vs. Noanm eee ee nena emnCr EUSA yt sos ak 3 
AN936B4B . WASHER tate Bi). oie GT PMS hate thls sie hte.’ 8 cheek dea Site ahee Mea aL ao Nea ine cake 4 
AN340B4 0 NUD CAREB OD) Fe ak vets ce Weltat els, she iim Lo) ee tetra ethan thas eds Re unn RP CS gS Coot oe 4 

-93 7028013P2 ; MARKER ®@}) ie e0.e at coe eA COPA ie ah bi See) to eta Ga ame eRe emer nis . t 
-94 7418507P1 : PLA TE Rbighting.. ©: .0 yaad latest oat ol Costs! oat eaten ene nn eee 1 
PL7709554G1 A AMPLIFIER CHASSIS, Video ne as melce ts Fe. Wo enaiel hae uommeanre ket tenis 1 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). Asa ICE cca (o's: cheatin Oh MCN CRT Teale Rar OL. Ch OF 'G Siero 4 
AN936B8B 3 WASHER (Att Pt) . Po Rett ln. in Sead etightscnel ct cot tetiten Scohaketh te emte nme mite tn cunts 4 
-95 7135276P31 : A SPACER ot. sins \ et vetat ls tye be OMG Me Me iat ards. oat cod tet hielnia Patan PAM somes 4, 
AN515PB8R6 ; A SCREW? (Att: Pt) ne ox cigy ee eae ha hen 0 Vere bar ro Oe cea 4 
ANS 36B8B . 3 WASHER (Att Pt) (<tr. a eee ets Pe cureae MnoRet 4 
-96 PL7709072G1 5 ‘ AMPLIFIER, Video (See figure 62 for breakdown) . Siig Al mase Remoneetars 1 
AN515PN8R6 ‘ , SCREW (Att Pt) oh te GieRen ee Peem oneness 105 ic (et atria vsti ot aie emer 4 
AN960B8 ; ; WASHER (Att: Pt). ccs: AW Be eee eee RPRSTS (es sleet co ya amenie) ots emo naES 4 
AN936B8B : ; WASHER (Att nigh a Fe Ne ES Meters te) 6 vel s ie! kia lva aetaa 4 
-97 7135276P22 ; : SPACER i 27): Sh ot bettie the REM NRre Pes Wife» eto cat hea gene eee 4 
AN515PB8R6 és Z SCREW (Att Pt) . Mek he chive ketae emma ele te re ac vs Mutat) C0 oeitra np ema 4 
AN936B8B . A WASHER (Att Pt) . BY eee Reema emmeme te kira. a's Nile RUMI Grey. cud 4 
-98 54A17403 A ‘ CONNECTOR, (Spec dwe 7411396P1) CGI 3 0 ody bar ketarme or Se pe 2 
N29P13010C13 ; . SCREW, Cap, Allen dr, CRES, No. 6 by 5/8 in 1 (Att Pt}) 220.32 ee 4 
AN960B6 . : WASHER (Att Pt) . oe ooke MEER eds Motorist a hie ss. cellsemnt ae che 4 
AN365-632C 5 A NUT (Ath POH. om See eee ee RP ae i Mt Wier cece 4 
-99 7135118P2 ‘ i TPERMINA Tsar ieh Seen ote Dae E ese eee, acs Sc eee enas 2 
AN515PB6R6 , : SCREW (AtGCPE) in Wh ah nls 5 GRP a Oe leet tele Bee PMc isit c 2 
AN936B6B : ; WASHER CAtE Pt) ence csan othe eo eee Dem eee co liess ceuile ue gelae 2 
AN340B6 3 b NUT CAGE POE ee SF oer is ee eee Detae: c Ec crake oc 2 
-100 7710552P1 . PISA RES 4 th eit eth oestotes j Myre amas Pee oily fei" Wieciemuten LL seen 1 
PL7710505G1 . COVER winis Dace Npsatlale Apia ePice ty & te Wate eee ots Seer ite ahi aitgeett gies tee mee Z 
AN520UB10R6 : SCREW CAE Bt) eiaeaidh wilt ch ee Sa ee ee sss Aor a ts 2 
AN960B10 i> A WASHER: CAGEIPE): 02 hoe 4.8) oh re MC edits oo sce SD amatean’s ghtuas femnemaane 2 
AN935B10 ae WASHER CAC Pthrs Goan oteetvc ich OMe Mombasa Rie Me © eis tv ey chee tetas tee ae mma 2 
-101 7710505P2 . PLATE, Cover. s Mie Dot glia Aiea REM OUR ERS ey 6 isn! 1a. Sateen dye game meme 1 
AN515PB4R7 : : SCREW "(Att Peet ek Hee Deis EEN eee Se 8 Soi ae ee 8 
AN960B4 4 H WASHER (Att Pt) 5 US. Sees Fete ile ti ded etuen eet samen 8 
AN936B4B : 4 WASHER (AttPOrs. 5} Se0 RRR Se. cas (osc eee 8 
-102 7710505P5 : P BLOCK W233... J Ae De eth eee tonel 4 ssh tle PR META os fc. 10>: 21 
AN520UB4R7 : : SCREW (Att Pt). ote bos Ape Wie Sematenate MMM uaRrSN ee ere och) cies ba ay uta es rc 6 
-103 7710505P6 ‘ g BLOCK eae ot tthe 4 aie ee Bee ee aoe tanh es ollie acai sire, Laneteeee Kiet 2 
AN515PB4R7 7 : SCREW:-CAtt-Pt)s Se ere eee ee, so eitea as ea ial teen 6 
AN960B4 i : WASHER GAtt Pt) ci 44" 08 ct isteeis wales he & Va a. se tei ielat 6 yee) gage eure 6 
AN936B4B 5 : WASHER (Att. PO) bn 4x56 oe eee a ee ok oy oR tee eee eee 6 
-104 7710505P3 Q i SIDE 2 i554 6 hey: ale eho Mea eho Ee aet eee este cite ns x's eaceeT a ot Ale Sn RCTS 2 
-105 7710505P4 4 SIDE HisFkE « shlekic® 6 6M abcess Wott ee es elt eels ical © epee 2 
-106 7135276P51 4 SPACER RR Ue CHE spare he MRR Pe kee tes 2 SPRITE SR Agta 4 
-107 7033913P1 k PHATE,’ Backing: 320/5 Hoe We ae ork bitte Me nD. one Sines wile areas anita i! 
AN520UB10R6 x SCREW. (ACPD): vies) oy cdeid elected a CEASA eS 4 
AN935-10 : WASHER (AtEUPEDN WA GW cae se cles etheet) yu «ay tee eid tee ee 4 
AN960B10 : WASHER (Att Pt). ..... LU et de RRNA ET MED I 5. oi od 6 4 
-108 7135276P42 4 SPACER apisna ssc he ae eh chk. PETIA sherry nr rs , Ooe  , e ed 4 
-109 AN345B10 5 NUTGAG Pt) Size hick ed BI eS ea ne. ee oat, Alcan aie eee 4 
-110 AN960B10 . WASHER. (AttiRt) (erie eee SOS Ch Noy a ak Stanetaerey eee 4 
-111 AN935-10 " WASHER: (AEE Pt) hoe ie tad ohede. bs ete cate eee eee eee ee 4 
-112 7133855P91 4) RSRUD MAURO eae sist otf aS She! ch ce Cine] Reem nenean an meas Sete are 4 
-113 7418694P1 ce’ “STRIP, Chassis mounting 0 o se: i) Bike re. be eo ee ean a . 2 
-114 PL7417700G1 di COUPLER, 5 in. H.V. (See figure 63for breakdown) .......... 1 
AN515PB8R8 ; SCRE W. (AUPE ie) ibn oo aw ot oi do PGI, AR A a ee a ree eae tt 6 
AN936B8B oa) VP WASHER (ATURE) co vec) on cet cd se nie ho Ne ee ee 6 
AN340B8 : NUT CADE): occ Pv aill'a ds ota de Riek ta en ces ao cite eae 6 
-115 PL7607957G1 : PANES 8 00 60 0 hie SOs Pee, Mealy Clare s MEMRICUE CIE 5 0 yitel/' ey v, leu talents 1 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER On 
LORS NO. A ; 3 ‘ " ; ASSY CODE 

62- PL7709072G1 AMPLIFIER, Video (See figure 61-96 for next Ref 

higher eee 

-l JAN5686 TUBE . Ae 2 
-2 JANI2Z2ATTWA TUBE . 1 
-3 JAN5725/6AS6W AU BERee cy os j 1 
-4 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) ) (CIN) ; S 
-5 53D16450 SOCKET, ae (Spec dwg tres (CIN) . 1 
-6 7706805P24 COIs: Soiee 1 
-7 CPO9AIKE473K CAPACITOR, " Fixed, 47000 aur “410% . 5 1 
-8 7471803P35 RESISTOR . gints Ae act 1 
-9 7476538P6 CLIP . 1 
-10 7476538P1 CLP Et rote te is ioiie ota bins i 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). 6 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt). . 2 
AN340B8 NUT (Att Pt). . 2 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). A 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . A 2 

-11 CP09A1KC224K CAPACITOR, Fixed, 0. 22 te "£10% ‘ i 
-12 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, ie 0 meg +5% . 1 
-13 RC20GF102J RESISTOR, Fixed, 1000 ohms £5% . 5 5 
-14 RC20GF100J RESISTOR, Fixed, 10 ohms +5% . 1 
-15 RC20GF103J RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% 2 
-16 RN70B3013F RESISTOR, Fixed, 0.301 meg +1% . 2 
-17  RN70B4993F RESISTOR, Fixed, 0.499 meg +1% . 1 
-18 RN70B7323F RESISTOR, Fixed, 0.732 meg +1% . 1 
-19 CM20C220J CAPACITOR, Fixed, 22 uuf +5% . 1 
-20 CvV11C450 CAPACITOR, Variable : 1 
-21 7874555P11 WASHER, Fibre . 2 
AN515PB4R10 SCREW (Att Pt) . 2 
AN960B4 WASHER (Att Pt) . 2 
AN935B4 WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B4 NUT (Att Pt) . Sa pense re) re 2 

-22 RC42GF333J RESISTOR, Fixed, 33000 ohms £5% 5 1 
-23 RN70B2003F RESISTOR, Fixed, 0.2 meg +1% . 1 
-24 7030268P1 ADAPTER, Test point. a 4 
-25 PL7710547G1 BOARD, Component 1 
63- PL7417700G1 COUPLER, 5 in. H.V. (See figure 61-114 for next . ; Ref 

higher assembly) 

-1 JAN5814WA 1 Of 2) Che Ate etuk sn Ae eRe k ea Leh A Gia rata stm Loe Oro GeO. C8 1 
-2 9713-148 SOCKET, Electron fue (Spee awe 7170822P11) (BBY) 1 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt)... . 2 
AN936B4B WASHER (Att Pt). 6 2 

-3 7033897P1 BRACKET. : : awk 1 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). 0 A 2 2 
N401P7C13 WASHER, Flat, prs, Ca pl, No. Gn narrow (ate Pt). , 2 
AN936B6B WASHER "(Att Pt). ri CE ae eee é 4 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 6 2 

4 GC458503 CAPACITOR, Fixed (Spec awe 7418107P107) (auc). ‘ nN 
-5 7135118P2 TERMINAL ... ; é & 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . 6 2 
N401P8C13 WASHER, Fiat, brs, Ca pl No. 8 n narrow (ate Pt). 2 

-6 7033896P2 BRACKET . ‘ ‘ . Ae 4 5 2 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). : ; 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 eerow, (ate Pt). ae 4 
AN936B6B WASHER ‘(Att Pt) . sheds s ile é é 8 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 4 

-7 GC45S502 CAPACITOR, Fixed ‘(Spec dwe 7418107P105) (GUC). 1 
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15 
1 
14 
i 
3 
12 
: 10 
4 
1 
4 13 
9 
8 
6 
Figure 63. 5 in. H. V. Coupler 
pele PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX No. PER ON 
No, 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
I SE SL ED TE EET TL SE TST SE LE EL EET 
63-8 7135118P2 = ISRO? BELLA RO sa thigstpbegrqiire ys cere /atence ievetaalete Go ameerae = arllce Nfeiytied Neph Siekedenanbnsnio dicen tenes 2 
AN935-8 3 WASHER EWA PU ic chistes oo ol Metieniete 8 ssl isis, 8) 6-8 ee) eae 2 
N401P8C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt)... . +--+ +++ , 2 
-9 7033896P2 1 BRACKET rico is, CCP SPC ta ert a's) (eee 6 ee 8 2 
AN515PB6R7 = 2 SCRE WCAC RU 1. ko etek aie aaine AALS Sh on a ee I eae 4 
N401P7C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Epo co ee. «eo saicel SU 4 
AN936B6B SIV ASHERICATEO EV ikea) 3. ic Pae Mette tiniteaterteiwr is ae ee oe sme 8 
AN340B6 Go NUUUC AEE Eee et) rs: ‘oi Pai Je ee Mma et eR eer agen ea 96 08, sca ee sah 4 
-10 2R53P20 . GROMMETIGE) yen. bw ee eee er mente som ee re 3 
-11 NE-2 : LAMP sNeoniiat pcs. cltealol shat eae cuieamie Fee 2 8 8 #8 Sow 3 
-12 RC42GF106J » RESISTOR, Fixed, 10 meg £59) ssce lever ele wre ee ee sees 1 
-13 RC20GF473J . RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% .-. +--+ ++ eee ee eres 1 
-14 780 . TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) COV IG a eo rat ca Mare) jal oe es 4 
AN515PB6R6 BRE SOHIW CATE DE Ue ook) oh eat ntget wig renee 8 al fa 6 in petal bah be 4 
N401P7C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att BEVIS eavte oe, ie dance amiaees 4 
AN936B6B PRE WASHER IA RUT Oe ic ir tac alten teiteiade <a ehnams (6 80 lee) see ee Se 4 
-15 7710088P1 BOARD VCOMPONENES iia. (5) (sits: (siie se teutetim ee GATS oe re Mele Jes 8s cals 1 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


iH 


Figure 64, Relay Assembly RE-254/GPA-23 


NN 


FIGURE DESCRIPTION 


AND PART pobi eee 
ices NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
SSS SSS SSS SSS 

64- PL7607381G1 RELAY ASSEMBLY RE-254/G PA-23 (See figure 55o5dMOnea ec. . 4 bRet 
next higher assembly) 
af 26-4401-16S . CONNECTOR, Plug, (Spec dwg 7606035P6) (AMP) . oo Senge 1 
-2 7135118P2 i TERMINA Io yea tee oe i Sheet wish Cline apnea 1 
-3 26-4401-24S 4 CONNECTOR, ee (Spec dwe 706036P6) (AMP) Fes 1s: Micha eee 1 J 
AN500B4-6 : SCREW (Att Pt) SR of Monten, Yel wer Fei ives side Rita, Mima eee 4 
AN935-4 A WASHER (Att Pt) . OE ee Ar 7.6) i aN ee ee 4 
N401P5C13 § WASHER, Flat, brs, Cd Pl No. 4 narrow one Pt). ear eee eivie 4 
AN340B4 - NUT (Att Pils ss ce ene, ly Re Peeiraitearret vel Ss + en or cet deaeenmete 4 
-4 7008803P20 f HAND DB esa mye tee) SU hae Cee =o.) 2 1 
-5 7002869 P2 ‘ Ee eee Ria 3a edad licebe eos ce eR a; 0! ve, shelter eres 2 
AN515PB16R8 4 SCREW (Att Bt) bie. Sod apie, cee a ie eee ae te ee 2 
AN935B416 ; WASHER WADE) 9707 ue BU Wee, eae aie 3 ee 2 
-6 2600-6 . STUD, Turnbutton fastener es ane hea es (CLC). i tee aun 7 
7013756P1 ‘ WASHER (Att Pt) . of senate eae Lelune teat, de; voce tears. \aly guile. Some aes ieee 7 
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FIGURE 


PART 
No. 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


Section II 
Group Assembly Parts List 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


On 
CODE 


PL7709315G1 COMPONENT BOARD, Multiplexing relay (See figure 65 . 1 
for breakdown) 
AN515PB8R8 SCRE VWLCAL EU mEteeE bere here 50. SS Ts Cages ore Mes rk ky 8 
AN960B8 WASHER CAC prt .b cs 5. ren ele 8 
AN936B8B WASHE RiGAtIPOe this 6. hs, tet tole) oo es 8 
AN340B8 INCE ene mem cabs Wet OL er os) OM Gg | hon oe | eee ema 6 PUES Sk 8 
-8 7710030P1 CHASSIS eel AV gee nities. te. “slte sulle s,s ohetEe 3.” sre eh ems 1 
AN515PB8R10 SCREW (Att Pt) . 1 
AN936B8B WASHERAWAI Dt) nae Meike ior iho wees ees 1 
AN340B8 NUT (Att Pt) . il 
AN520UB10R8 SCREW (Att Pt) ae 7 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow v (Att PY) 7 
AN936B10B WASHER "(Att Pt). 5 7 
AN345B10 PUP MLOME C) One vibes hats Sa) Eg el a2 Apne ea eolan w <5. ene recast mea if 
-9 7709829P10 RING ee mele. te) o> gi lal pecs ow keine oh athe ts 1 
AN515PB8R8 SCREW ACALEPE ULI ee. a teins srelcapae vein? a cu eat ret, - 1 3 
AN936B8B RWASEEECCALLODE) Is. Sot! keane aM fen Merits St dane eer bs 3 
AN340B8 PIC ACES ED) ct ge ots Cogito BG Uiek Watets che eRe IE! a oy! ee aN Cg 3 
-10 NP192625A INIANIVIES PG ACT Gage via sites sy tou ten [atten CP RS, lesdicy hiblien vob ta 4o.0 eh ve ve i 
AN515PB4R5 SCRE WACATE DU)ingg tae. ares cri cheeses cn a vewterm co tate ee Seas 4 
AN935-4 VCR SELE UCALE SPE). Meuretees wretch ty ete aye SOME as tragic ties SemleP ere Ok Sie sae chs 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 4 
-11 7710032P1 RO AIN ela te es doit sto es Lees he Te aoe SeMepMass er ok RA ORY Ae Ol a) in fleas i 
PL7709315G1 COMPONENT BOARD, Multiplexing relay (See figure 64-7 . ....... . Ref 
for next higher assembly) 
26-4301-16P-1005 CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606035P7) (AMP) .........2.-. i 
26-4301-24P-1008 CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606036P7) (AMP) ......... as ik 
CR2791G123A10 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE). ......... 17 
54D17428-A SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). A eT Oe Studien i ay 
-5 PBH12D265 RELAY, Armature sealed eee ONE 7707478P2) (ALLY: MLE Gane B ts 4 
-6 7135118P2 TERMINAL git nee tak Ae ee ue TM EN MMM Lc Ae iy te ethos er cei on aS. ore 4 
AN340B6 NUT (Att Pt) . Ava d Sree pena ge aes oan oe ea wed Seat” Aaya been 16 
AN936B6B WASHER (Att Pt). Ah cae heck Pp Ore 16 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 6 Marrow (att PO). AabY ic Be ete 16 
-7 8A2HS1 RECTIFIER (Spec dwe 7709188P3) (FDR) . a aa An oe MMOD Yoo ea SY 14 
-8 CP09A1KB104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf waa, Mere UGS ate ced into ecart cos teNet Galenk wayne ges 2 
-9 7861852P3 TERMINAL ... 5 5s Se eT eer ak, iat Mareen COnEO NCS (One OMRO LT 
PL7026298G1 HOLD-DOWN, Relay Pee ee Me LT lg. oO SS Ae piace oi lack{e) seat rah cant oe i 
AN345B10 NUT (Att Pt) . Be ot CR UN ES By res tie Pla an an aia tert ay 
AN935B10 WASHER (Att Pt) . SEP Wis fee he sa Ren Cee tealel eeroes Avie ie 17 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Cd ‘pl, No. 10 neat Ow CATE Pt) os i 34 
-10 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, Allen dr, steel, Cd pl, No. 10- 32 by 1/2 Thi ens il 
-11 7026297P1 CLAMP, ROL Yi00 5, ee RS eee ere) 6) a dan eee oe 1 
-12 7026296P1 ; POST, Relay. RRM Seatac sc. oe ala lake Wrest epg aaeY ee goa seen ls 1 
-13 PL7710023G1 BOARD, Component Bary os Caer Macha Lae ee Peer C Glor 4 acy may Akers 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 65, Multiplexing Relay Component Board 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


Figure 66, Relay Assembly RE-255/GPA-23 


mon PART DESCRIPTION UNITS USABLE 

INDEX no. PER ON 

NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASS aC CDE: 

LL a SLI SPOOL IL GR IT EY I EL LS ME LETTE TI LE LENE ET CL DD DOL ED ET ES ENGI PET LEI DO TE AS A A TTL TE SEM ASE EE ES RED SONS SR ETS SRP ARESISE SEE 
66- PL7607367G1 RELAY ASSEMBLY RE-255/GPA-23 (See figure 55-52 for Ref 
next higher assembly) 

-1 2600-6 : STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7482576P6) (CLC) ... . 7 
-2 7013756P1 ; WHAS HE NRamee oe orn in) on sic RM OMCs Bites Pema Ma tse 6, ree! 8. Leghetis 2 
-3 7008803P20 : HAND IGE eeeta cee: cat colle SRR MOU OT On cobtro Mel ints os.) oe) ar dhenfe 2 
-4 7002869 P2 : HUB i Weipa tee. ants, Vs! | sac koutteterromit aa Oe ich} Ch ORCI Oi 2 
AN515PB416R10 SCREW-CATE PDA...) ies Ger eee es beauties 5 ow (6 alii 5 2 
AN960B416 . WASHER, Flat, brs, Cd'pl; 1/4 in narrowi(Att Pt). . . . « . sats 2 
AN9 35-416 * WASHER CAtE Pt). 5 45.) 6 (0) a nee AUD EPMA IMG frig geo: Mayra, sls 2 
-5 7418256P2 ; LENG a eitoe ie recess ie |r race Me Rate Ate enOr RICE 5) Tie! <g. ve, 'si, 10) 00 f hoakuol a pegs 1 
AN515PB8R7 , SCRE WilAtt Bt) ier. or eleaocics wie ea pomeetes PN Ry 2a Ossie ls tou ot Remmrtayee 1 
AN936B8B E WASHER WALCP Ecco cee eel ces ah es ar WOM Lin sta Ek eh gl ey ema hells 1 
AN340B8 - INU CALE elie tet feria en he) SW vo) (ud odes, Tees eee ays iieccten felts otevyret sou ss 1 
AN515PB8R8 ; SCREW GAT Pt) ie wives ete eth a cee am oma a atts iat lrc Ne, eee veGley ee. ces hey yi 4 
AN936B8B Ry ASR re cc he ul aan ees. gis le et ltr a io, wtctn 8 4 
AN340B8 NMC CALE aig eat hits. 45 scoop daure iihiehi abies «6. sles! Ce qe oe! ei ‘ess 4 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
cat ALE Hite ies eae tty) SRNR as Me 

66-6 PL7709362G1 COMPONENT BOARD, Data link he ee figure 67 for Cees ee 1 

AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). EN et oe ie 8 
N401P8C13 WASHER, Fiat, brs, Ca pl, No. 8 narrow (ate Pt) . ; 8 
AN936B8B WASHER ‘(Att Pt) . Bas ies ; SHOR PRO Loves cords ome 8 

-7 7135276P28 SPACER ited as: sien sore eile teioiious so cane MtoMMrae oni onitte y 8 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). ROO Meh aA Uses La CHRP p bach 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 8 

-8 26-4401-24S CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7606036P6) (AMP) . 1 

-9 26-4401-32S CONNECTOR, Receptacle Ne ae lamin ee 1 
AN500B4-6 SCREW (Att Pt) Ay Oe in OG c 4 
AN960B4 WASHER (Att Pt) . : 4 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . Shp ca Gp -c 8 
AN340B4 NUTCAtEPO ines eed es 5 Wit PMO) oO bo oe Bi: be abe, S 8 

-10 26-4301-32S CONNECTOR, Plug (Spec dwe 7605576P4) (AMP). slg tiled en toh tisie ary fe 1 

-11 G12225 AMPLIFIER, Isolation (Spec dwg PL7033298G1) (CTE) . UM es oe Ref 

(See figure 182) 

-12 AN520PB10R8 SCREW (Att Pt). . 6 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . 6 
AN345B10 NUT (Att Pt) . 6 

-13 AN520PB10R8 SCREW (Att Pt). ; 3 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . a ilne é 3 
N401P9C13 WASHER, Fiat, brs, Ca i No. 10. narrow W (Att Pt) A 2 3 
AN340B10 NUT (Att Pt). 5 6 SD are, io : 3 

-14 7709583P1 PANEL . . E by Vth Monod Joie uhtiees, cas wieae einen se clace 1 
AN520PB10R8 SCREW (Att Pt). 6 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Cd Pl, No. 10 Shae w (At PY) i 6 
AN936B10B WASHER ‘(Att PY). Ate é Mee 6 
AN345B10 NUT (Att Pt) . Fe HED RC LE IO CED OT io o Se AR ematey. So Mts! A heed 6 

-15 NP192625A NAMEPLATE py a.) isutcdbemte tte cents ; A 1 
AN515PB4R5 i SCRE W:(Att-PO sf onwtles So a pieces bs Tus, os mane A é 4 
AN935-4 6 WASHER (Att Pt) a) cehiian) ccleaner et le ee ee 6 Si . 8 
AN340B4 NUT CAtG DOs 0s 0 moar. dct aetna ah ena ee Va eg 5d 8 

~16 7605984P1 CHASSIS, Relay eo re ca iie otis) melvepicleeeiisy ve ; : A 1 

67- PL7709362G1 COMPONENT BOARD, Data link relay (See figure 66-6 for. ........ #£=¥#Ref 
next higher assembly) 

-1 CR2791G123A13 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P4) (GE) . 3 

-2 CR2791G123A10 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE) . Ae re 5 

-3 CR2791G123J2 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P7) ve) 6 

-4 54D17428-A 4 SOCKET, Adapter (Spec dwg ie Sa 4 14 

-5 7027144P1 3 TERMINAL vista tera eats eieeh eke ; it elite; is) Lisvicun ok ais ir ans iam 14 
PL7026298G1 . HOLD-DOWN, Relay AO ethan cao ou, Semceoneneer eae sO Yo 14 
AN345B10 i NUT (Att Pt) . 5? vie phe beeelaat alin tdilta Miyata ont sh acay slp sper atta haraicaate dire ° c 14 
AN935-10 a WASHER (Att Pt). soe 14 
N401P9C13 . WASHER, Fiat, brs, Ca ‘pl, No. 10 narrow v (Att Pt) : aes 28 

-6 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, Allen Let steel, Cd un No. 10 32 by 1/2 in 1 

-7 7026297P1 CLAMP, Relay is tere Aaa : : : : Fig 1 

-8 7026296P1 : F POST, Relay. Stars uncle freluy.s : 1 

-9 RW31G801 { RESISTOR, Fixed, 800 hing 32% HO Boar 1 © x 5 

-10 7874555P20 : WASHER, Fibre OPO eo A C Ses Me te rete ok oretemlemme! ip 5 
AN515PB8R32 SCREW (Att PET retires, 8G 2 GEL SUAS Se Bo MMe eat eg a, gee 5 
AN960B8 A WASHER (AttiPt) ee ee. ea ee c 5 
AN935-8 3 WASHER (Att Pt) . Fa HEE aor ac C ays 5 
AN340B8 b NUT (Att Pt) . ba CME MOROCCO T3010 20 5 

-11 CE63C100M CAPACITOR, Fixed, 10 <a Sgr Pelee ee Pe MeMReyeL fe. 1 

-12 7135118P2 TERMINAL ..... of git sean Noe MemnSUMEON TON for ert, « . 1 
AN515PB6R7 SCREW (Att (Pt)oy se 28 4k eee 5. okt eee 4 2 
AN960B6 WASHER (Att Pty 5, a. 3). drincheh eet ee OMI el a re oe ae 2 
AN936B6B WASHER-(Att Pt) a. 5: so las Geeta etic soa). Pyle unity , 0 2 
AN340B6 NUT (Att-Pt)) a) esa tele lb a ee eee Sle efollett “ 2 
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Group Assembly Parts List 


19 


20 


Figure 67, Data Link Relay Component Board 
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Section I T.O, 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


SES NS NE LS TES NL ITS a AE BL RN CI EET ET I ES IT SE SEES TE TS RD ET Lo DE LD PS SE 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO 
DE ; E 3 ‘ p : 5 ASSY CODE 


-21 
-22 
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8A3HS2 
6A2HS1 
RC42GF152J 
RC42GF222J 
RC42GF2213 
RC42GF4713 


26-4301-24P-1008 


26-4301-32P 
PL7710006G1 


PL7305958G2 


PL7305958G1 


26-4301-16P-1005 
26-4301-24P-1008 


26-4301-32P 
44 
7205705P1 
7203971P1 
7107491P1 


RT7/8-21-10W 


7508682P4 
AN960B4 
ST42E 
1922-01 
7416532P2 
7415929P3 
7416532P2 
7204874P1 
7415929P3 
7107491P1 
7204928P1 
7204875P1 
7204902P1 
7215111P1 
AND505PB4R4 
7709847P1 
7709847P1 
7725414P1 
7416532P3 
7415929P3 
7416530P1 
AN505PB4R4 
7708 761P6 
7870535P2 
7867352P19 
7416532P1 
7415929P3 
7416531P1 
AN505PB4R4 
7708761P3 
7870535P2 
7867352P19 
AN3140-327 
7710692P11 


RECTIFIER (Spec dwg 7709188P5) (EDR)Gs4. 2a 
RECTIFIER (Spec dwg 7709188P3) (FDR) ..... 
RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% . 1... 2 2 ee 
RESISTOR, -Fixed, 2200 ohnis.25% .\,..5 «case 
RESISTOR, Fixed, 220 ohms +5% : 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% . 
CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606036P7) (AMP) . . . 
CONNECTOR, Plug (Spec dwg Oa (AMP) anee 
BOARD, Component... . ; ely te ices Nout noul tevmteMi Stage Siro Rt sumre mm orawrot leuk auate 


e . e e e 


CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1947/GPA-23 (See figure 55-54 for. ... 


next higher assembly) 


CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1947/GPA-23 (See figure 55-54 for. ... 


e e e @ eo . e e@ ° e o 


next higher assembly) 

CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606035P7) (AMP). ......2.+.2-. 
CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606036P7) (AMP), ......... 
CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7605576P7) (AMP). ........ 

TELEPHONE SWITCH, Rotary (Spec dwg 7708701P1) (AAE) ... 

SWITCH, Toggle... : 
DIAL. SEO Ge Ge Geb 
SCREW, Set (Att Pt) cco pis Woe Se eee eae yo te 
RESISTOR, Variable 1000 ohms 45% (Spec dwg 7107306P23) (WAMN) 
WASHER, Spring (Att Pt) 
WASHER. Flat (Att: Pt) igo 1s cette Less 
SWITCH Togelemon sais cmcnrem sarc: 

WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in. 
KNOBS. Cavmeties cacti. 
SCREW, Set (Att Pt) 
KNOBS > tiene eee 
DIAL Sie) ceneree tts 
SCREW, Set (Att Pt) 
SCREW, Set (Att Pt) 
DIAL . 


° e ° Cie '6- pe 46: Vel>¢ 


° e ° e 


. int teeth (SH) (Att Pt) 


e 
e 
e 
° 
° 
° 


° e ° e e 
. 
e 
e 
° 
e 


° 
° ° ° eo e e@ 
e 


SCREW (Att Pt) .. 
RESISTOR, Variable 
RESISTOR, Variable 
RESISTOR, Variable 


e e e@ ° ° ° e e. e e ° ° 
° 
° e e ee e@ ° e e ° e 
e e e ° 
° ° o 8 ° e 


° x. e@ @ ° ° 

° e e@ e@ ° ° ° a ° ° e 
° ° eo e 6 

° e ee eo 8 e ee 8 ° 
ee e© ee 8 @ er Ge 


KNOB amie s ° . . 
SCREW, Set (Att Pt) ° ° : 
DIAL e e e e e ° e e e ° 


e ° e ° ° . @ ° e ee 
e ° ° e 8 e 8 e e 

e ° ° Ore ie. 6, 70) [oS ° e e 
e @ e 8° ° x. 8 e e ° 


SCREW (Att Pt) .. 
SWITCH, Rotary. . 
NUT, 3/8-32 (Att Pt) 
WASHER, Lock, 3/8 in 
KNOB Caraite ietiat caus 
SCREW, Set (Att Pt) 
DUST as ben ease 
SCREW (Att Pt) .. 
SWITCH Rotary)... 
NUT, 3/8-32 (Att Pt) . 
WASHER, Lock, 3/8 in (Att Pt) . 
LAMP, Incandescent, 28V, 0. 04 amp 
LIGHT, Panel 


e e@ ° e ° 
e 


° 
e 
° 
e 
e 
° 
o/ 0" © @ 
e 
° 
° 
° 
e 


e 
° ° 6) 6 ° eo 8 e 
e e e e ° e e @ ee e @ 
e e ° Cr 


° ° ° @ °° ° 
e 
° e ° 8 ° ° ° ° ° ° eo e 8 @ 


° ° ° cs @ 7 2©« ee @ ° ° C4 6b er ese 
e © @ e 8 ° ° ° 
e 


e 
e ° ° ° 
7. © 8© @ ° e ° ° ex @ e 


° ese 8 66 ° ° @ KOM 0: ane e ° ° ee @ eo e @ ee @ ° 
e 8 ° ® ° e 8 e e ° 


° 2 @ e 8 ° ° ° 
8 © e ° 7. © 2e© @ . ° e 
° ° ° ° o een, San oe I Cr) ° 
e ° e e ee e@ ° ° ° ° 
° e e 8 
e 
e 
° e e 
oe. © e 


. e . e e ° 


eo 8 ° ° e ° ° ° eo 8 


° ° 7 @ ee 


eee a ao) on) 


Ref A 


Ref B 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


Figure 68. Console Subassembly MX-1947/GPA-23 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
sheds NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY coDE 
68-23 7709032P6 : AGH Wh inGicatOr’.-). os vets Weaken cate lab fot Since s! Kaila, 6 6A 
7200464P8 . PSIG ET Tiss IGG ALON.) is. su settee) per suse hiss WA ter aha 2 ‘ ilge a5| 
-24 7724866P7 ; PANT Ure, eht ed. ‘0 ci betie tems: owt le cof evict mates. tcl ever 5 il 7A 
7724866P1 PANE Base iChted i cia tat ew elle: \eniie ser ie seb es Spueiiel ous ‘ 1 3B 
-25 7724866P8 SUING Peg Ge IO NLE soe ice walter ah cetne: te d's iede.t odie oe i Le. 
7724866 P2 : Poe Nectar MENTO, Gury ter ey St ket) sil felch) Welle Meeks. ie Sern le 3 Leas 
-26 7724866P9 F BANE dee Henle.) Acie idlleiie Ser telyeiiell a leyhel nei ee 8s 3 1 eet 
7724866P3 4 PAR Ose eA, 5, -e.lioy Nene ok fe Cw Cot et hah elnents sh Amt : pen 3 2) 
-27 7724866P10 : PAN Pes thCee Lehted 6.) sven bel ce) \ phir 40.) » Letty rene Bae aa é : et 
7724866P4 : BAP ert, CGS MIDDLE IG ire eetaan amie. (oh fey mrietts) kell e) ev (6! oe 5 tig 3 2! 
-28 7724866P11 5 PANE edge: Lignted ss hance te 1) obs). dipier SO isthe: at cor e+ ole 4 bec: 
7724866P5 PANE Ean are ented |.) 5 jeuaiivighes:e depo, 0 \pbiepueyler ee et a - by i 3 
-29 7724866P12 : PAN are MONTCG sc Mania eh cate) at Mel d30u 3 Beto, Ver vei: oh oe : De 
7724866P6 - PANEL, Edge lighted. .... EL givte't GXGtsapt Leis of 6) ‘ : Ay 3B 
AN515-6R10 + SSSCREWAVALEPE) oo. ices PUA Ron cap ah ant ahve ek st 3: vs! 6 
AN935-6 Si) WW AE RAL GPL). S05 oul eacitct otetamnatn acs ahi cahiiier) ala ol4).0kl "ya? Teh Ua 4 6 
AN340-6 <) NUTR) pelea 3 sae ; BREN Cone ktartet ea eet is. a), ts 6 
-30 7204896P1 3 PANE Pacer tignted’ (hen surouhadis stort @:aeccmet we ce. 8) fe eerie ; 1 
-31 7204896 P2 A PANE Dy Mdge t1O Ned rachs'ss etter ve (Sweet eae, e @ las ee : 4 
-32 7204896 P3 ‘ PANED,. Bdge-lighted «y..5\. ip a) a ey ss Rtas sey ait) S86 cee : 1 


129 


Section I 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


3 SS SR AL ET A I ET I TE EL ESTES BO ESE BT EE OL ED 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
Dey. No. i 2 3 4 5 6 ASSY coDE 
SESE ST SET ETB TT FN TI ER SE NET ES IR LE a I SD ED 

68-33 7204945P1 3 @USHION Gs 3 ou sirenconmemseghed one sedbel slits sek WeMtee rete eek este v's 5. 8 1 
AN505PB4R8 2 SCREW (Att Pt) 54. sels 3 RC Rte eres Ure merle c aie 6 
AN935-4 i WASHER CAC PL) cc Sauter ma le tes PE ere a 8G ites 4 6 
AN340-4 é NUTS (Atte Otc. ea eres 5 : Mariage Dat otk Ge 3 6 
-34  7135118P2 , PRRMINAL® Lag (ge. cic ae eae ces ec 5 
-35 7035130P4 : STRAPS cae suek eu Pe tate tne Al sole. Om thac A Sua. Sa cm : 1 
-36 7418531P3 : HINGES Pouce cs) ov cl eee oll Wren otats Ae Sento 2h chi B® : aire il 
AN505PB8R6 é SCREW (Atteet) =. 3. 2 oe o 6 ne aoe BN ea he Peery é 5 
AN935-8 ‘: WASHER (Att Pt) <2" 05 23 é scbis) oitsareer sis é A 4 5 
AN936B8 4 WASHER CACEIPL) 71. ieee eerste. |: ee Saeute Oa Gp Ole cok . 5 
AN340-8 ; INUIT CATE SPUD he, Ftc « Bes i ; Sate 5 

-37 RT7/8-21-10U . RESISTOR, Variable, 1500 ohms 45% (Spec ave 710730621) (WAM) wad 6 A 

-38 7204866P1 ; SURIB Moy erat tere oiler e MecoPr ou onats einietirealls aoe bso tote oft salt cline ters 1 A 

AN515-4R5 b SCREW. CATE PE) oes oo ae et ete ee dines eee eats Bes Pe 5 A 

AN935-4 3 WASHER (Att Pt). ... SErediiemiet ol emte, wp ceu lteter vogue : sate fer aie 5. A 

AN960C4 : WASHER, (Att Pt)". Ose ee eee Deuce Gate at eA ey be 5 5A 

-39 7067964P2 - SPACER rete uve visa te cevlte, | edhe citroen le Mau Tole “sare fie telertl ‘oil «Mater stmeimOMmrcwEns By AN 

AN515-4R5 : SCREW (Att Pt) .. ane Cer asa eaiouic. veer homers ate Poh al Daa 

-40 7878455P1 A TERMINAL, lug... . , PEERS 9) sof 0) Sos yeeros 5 he By ak 
-41 RA20A2SD252AK : RESISTOR, variable, 2500 ohms £10% sets me utrec same state As ehh 0 6 

-42 RB18BE16001F : RESISTOR, Fixed, 16000 ONMSt EG oc tect nee cnre meni otes re tats 6 B 

AN515-6R10 : SCREW (Att Pt) ake, eles S27 SCN. Ucepapney ‘ avis eG. te iG 6 B 

AN960-6 2 WASHER (AttiPt) 0 6 Gein Bun eit ath et reac ate wretch ieee che Sau ze ; 6 B 

7874555P10 > WASHER GAT PL ee uae, oo gaue Coe! Bg ge Ne te |e 2 ge rr 

AN935-6 5 WASHER (Att: Pt)s> 0 ae. in he eee Cais, SME Oe ite tare. oS 6 B 

AN340-6 ; NUT (ACE Pe. cree ome a aS: Lara RESCUE Ci Ri Seo. ed 6 B 
7886278P1 ‘ SHAFT LOCK (Att Pt)... steed ets, Pili eee ry Ge x3 Paes 5 6 

-43 JANIN538 : DIODE. one fs eee ne Pecunia ace Fa <tha ae Saehirsts annie Oe) eee 12 B 

-44 RA20A2SD502AK A RESISTOR, Variable, 5000 ohms +10% .... PURE Gh gaa MEO. 6 B 

7886278P1 ‘ SHAFT LOCK (Att Pt) sacuirs ast sues i Ty eet at clit. Ge olecaee 6 B 

-45 M-3449-5C-HTC 3 TERMINAL, Standoff (spec dwg 7416391P7) (GANA) C000", tems (iat os Se 18 B 

N84P13006C6 Lav VSCRW CALE DED ee cre a ee oc ie ec 

-46 7724847P1 ‘ MOUNTING, Resistor ~. 2 2. .' 2) =) su%) s mais of SaNiels) ceo core Dx wis 

7744214P1 ; MOUNTING Resistor” (740. 1's). ss clneptsinten ons Arie Aa eM set 1 B 
AN515-4R5 5 SCREW. (AttiPt) Si ee ot. > enn are <<) gael, ie : 5 
AN935-4 : WASHER (Att Pt). .... ohive 1 hetmte tl Custcetcrc’ (be. Felts ste oe - 5 
AN960C4 A WASHER (Att Pt). .... 6 Be GINO NOE oo Culon & Bh te sb 9) 
-47 7067964P1 / S PACH Ramee’ se 0 ser eo Moto of tslielhs A tie Go. 6: Oe hs) 
AN505PB4R4 , SCREW (AtE*PE)L) oo cle ce oe at ce ee ee eh io eh oth Oo! oO 5 
-48 7040766G1 4 CHAIN ASSEMBLY ...... Ae PIA at Gate bo HOG at 1 
AN515-6R14 3 SCREWICATESPL) rei. ural. bis hae ee ie ere oe Se GOA Se 1 
AN935-6 : WASHER (Att Pt) s.05)  « < % én it Ge Bi aod es ee oo © APs Dy oe On 1 
AN340B6 : NUT CATER Eo ores eat At ere tee ane Ceca ceo cee va Be (hts Bulle 1A. 0,0 1 
-49 7071427P1 SPRING ion coca lel toneeunelice went eameaare Pde, ce hella Holl vet Mei tea ote temas cRemES 1 
AN515-4R12 F SCREW (Att: Pe) ietenepr gman Ca ME ll le ec UL ie oC oie oe olieOe Gat) 1 
AN515-4R14 ; SCREW. (AtE Pt) ) 2S) Ok Pe Ere ee Oe Na oe 1 a il 
AN935-4 : WASHER (ACE PO) ook ieee en Bie rks Sieh Ie ae ee ee ee 2 
AN340-4 * NOUT CALE PEWe nik Aan ie Sic cent ete tr, | Sie ee Mee ee An bee § oar 2 
-50 7043299P1 ot SS BAC TR S80. iel SUR Re rcet wee ae gt cto et tt gh Ce A en a A ee 1 
-51 7071428P1 5 BLOCK Sino hen Veltiomremrslitst Mair se oti sly cn, coi Cell tol ast lokere Retchive MMM ote Ml omic mn stas 1 
AN515-6R14 2 SCREW (ACPO oe erie Clit ret 9 ae ay ae ee eae ar 1 
AN935-6 3 WASHER (Att Pt). .... Aaa am OIAN CNTs th vee Bly ie (Ge EOP 1 
AN340B6 ‘A NUT CAGE) Oe nity! thc recy a" a aie h atte ce ae i OTD gs gr 1 
-52 7071429P1 2 BRACKET Perea sl ects terete wt ate wl sto tele ceme er MammCnr nt sats otiinte sth s 1 
AN505-6R6 . SCREW CALC DE) Fe oits yt 2" a5) RPC Set Se Aan eee nee nese A ce eect fore cee 2 
AN935-6 «1 WASHER CATES DE)E soa Ae) A Fiala eee memes ee eG. So Oats 2 
AN340B6 A NUT (Att Pt). . ‘ Suet Nebel, clalct is Mea cmemcnN erie ho) hell tz eiela ete 2 
-53 RP3507 -\* RELAY: Armature (Spec dwe 7703869P1) (CLA). . Esl, Nake aM ete anne 6 
AN340-6 3 NUT (Att Pt). . fe handed Semen etwe tiie ae BP Mets oy We hs ie 18 
AN935-6 : WASHER (Att Pt). Sechelt eater ict entemes ew coemrois: Lc cme sets 18 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 


-56 
-57 


PART 


54A14755 
AN515-4R6 
AN935-4 
AN340-4 
PL7204848G1 
AN520-10R10 


_ AN960-10 


AN935-10 
AN345-10 
AN515-8R8 
AN935-8 
7069380P2 
7069380P1 
AN515-4R6 
AN935-4 
AN340-4 
7609825P11 
7075482P1 
7067945P1 
AN515-4R4 
AN935-4 
7067948P1 
N533P1310 
AN470AD3-3 
7067946P1 
7204970P1 
AN515-8R8 
AN935-8 
AN340-8 
NP220877B 
N84P9005Q23 
AN935-4 
AN340-4 
PL7615324G2 
PL7615324G1 


PL7605947G3 
PL7605947G2 


PL7605946G2 
AN505PB6R10 
AN936B6B 
AN340B6 
7861714P22 
77171534P2 
AN515PB6R12 
N401P7C13 
AN936B6B 
AN340B6 
PL7724813G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN340B8 
PL7417340G1 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
CR2791G122A14 


DESCRIPTION 


PER 
ASSY 


SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7010014P1) (CIN) .......... 6 
SCRE WiCAtCeeOMECE cust Or eet 3 us. ik ie eames anes fae deen e Oooo, 12 
WASHERCAMSPE Mer on tes cate sg sh ca eee eee stern eo bakes 12 
WASHERMUAtTEEL Te ce 5 tet amen r cco Yak.) a Redcar aterm em eeman ome Oe Poo. fe | 12 
BRAC UIA vis op: ede. atte Go oe oe (ees Vals Cente et ee ewe le oo se 405 
SCH EWECAttED Omen ere. Lk eee wand oe Ne og Sa Re eres gi eS 
WAG Ptr ate LURE) tet os Se cee eee. 8 er ka a ae | Pea eee OSes ea 
WASH ETRMCALU MSE Petee tain g ren ticte athe vol slic oot Sa iat oneal onl ea 
INU EaCACEMER EMO YS ors Grd ous Talia 6st ee. ae cate See ine se ns 
SCRE WeCALLOEL Miser 47-5. set cure Sey casa See At! Se Sd See ee cet 


BRA RRM aes Pe a Ie AT eM Chills et ad ee Se Ree 
ISLEY NCS HOD) Dee ak Sa cise. a, AS eR GSMS 
CEREMWAUALESDE) hr fc cc oeaeenen ei he ie ie eh 3s ne 
WAS HECRCATEMDL) = 3) 2 J ae Rn er Ot ee Ags tg ee ees 
INWRECATI OU he! c/o 2 <p Re pee en ede Wttyae A So) Ue lke ge 
KNOT Mente) cee akc Ria ciety ev BM Ca eo BS Sk 2 ol aia 
acum respring 6c. 4) oe tees hohe cE NG AO) at SNe 
SiG) Op ga Aho a RP aN, A TR GR La Se 
GREW AC DINO Acs. 5 ce RL hs met ay 
WASHER CALI Pt)ic 00: oc) ot gana hen OR Gem aaah fm nd Be 
PEC Hee cs slice oe een te RM eT Bee be) gay 


ODN Ce bc tceees ct (0s 2.4? 5c ct MCMC CIN G eke JeMbcuT sree es Fsiks, (o) Zaigexe ots ce, 's 
ee PAD ER Moore tt s\c slate am tens 6 ethers Heats Petey see ous 
SERIE SeOLCGOWI | \ 0% sts o Nien venoms MOL ce! 5) Me tarot alae viet wis, eh von wine, rouneene 
SCRE WSCATE EL) xc ois) cu. RM eet clus ak ace: she Makes pee eaetes 
WASHER VUALC: Dt) o> ys Lo MS, Eh co idly oll meet O Oe SoMa | ee wien a Get sg 
DECTOCACLS PU) cates io) cdi gore tere Md, Ma Oe oo TURE Vee MLS TN Re gt ecu 
INAME DISA DIG O has oa. ure es et cf) Scie d Se Raye) cue We sy SRE ee 
: SGREIWACALl PLT" s <5. uc. she nome his Tosh rise) (aight Se tcokd a ew aigloMt css, ON eked e 
A ASEPEL FU Att Dt) cr oer go cette, ioe scolar “oni We eee oMot ter (oe erie ts 
: ORR ALCEETU) ce Ota rd. Sig RR ee IROMECNS lect de lstuae Motel So gh to Mee artauee A 
SHAGbIos ASSICNMENt, Panelec “Sass clr Moiese. © «0's pe’ sl cw emics se 
CHADS lo mASSISNMeNt DANClie sico Salts Wel cue athe os oe 6 she & ey els 


Ree PAReP KR PRR RPNNNMKH HEH ENP RRR RPWWNNNN EH 


CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1946/GPA~-23 (See figure 55-58 ....... Ref 
for next higher assembly) 
CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1946/GPA-23 (See figure 55-61 ....... Ref 
for next higher assembly) 
. PANEL, Left wing (See figure 70 for breakdown). ......+-+ +e ees 
G SO@TE WrCAU PL nee os) oe col as eee tae oe Seren ah ele eli ense: enset recite 
: WASHER UAT VEL) Hoon en Aeereen ees, ugh eta lel aiiig | oat oly al ere en ess 
PCA LUPE emetic iat AU ee et vahih 5 Veh caly Fete teh eet rel Gelcet eas 
MUM SLCORCAEEPEt tees eee eee OS Se rae wera oils 
BOARD whermina le wecnrc mc iisiem cine mousse) tomicwes eet sis) ve ire) ie) rot eaeemas 
OL nNycl UN a sol Bs 8) yy fie i OR 07 an it Me cei en a eee Pe 
WASHER: Flat; brs, Cd pl, No: 6 narrow (Att Pt). «ics. 6 8 el 
VAS EE ECRANCE MPU) ere SCE rn ns it eu hmamere ig ek amie Met lah ety 'ol Sins) a's 
USE ON Be 24 DI Ul Py ee Ae ee La Ae ne a eae 
a CHASSIS, Communications (See figure 71 for breakdown). ....... 
- SCLCE NV ACATLEDE) Were era ae Orakei a te eR ct At FY od ti gl cots 
’ WANS EERE C POD) rae od ett at ey, dH Ee eG ge clitel ne! ao, eit 
5 NUT RUA SPE) tere ee oak ce siah i cl= atte eats oteen te 58s fae ay ho aR CC IS 
C REWAYECHASSIS S00 a Evenn tenis ciomsetr ohactietnalreene Veural oie) is) 1 le* cou ra'ie 
5 SCRE WeCALiee tet ce 0 abe tele un LA mri atd ce te fy eee ci, a8 Motel 


BP RPRHPOBOOHM AAPA RHE REE EAP 


: WASHES RRCACE NOES. tie irs he me etek har ttt e eg ie) cose heb ele ree 
, RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7703869P9) (GE) ....... 


UNITS USABLE 


on 
CODE 


> > > PP 


> > > > 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


Figure 69, Console Subassembly MX-1946/GPA-23 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


ricuRe vane DESCRIPTION UNITS USABLE 

Halal NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
CR2791G122C2 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7703869P10) (GE) ee het es 3 
AN340B6 NGA CATR Re tom ote oY at, ets Se en SO Boe PT og Ee 12 
AN936B6B WIASHIEUNEOEDE) mn Loan). coor oe CCE OENOUA, Foh ie SiS Ties wh WZ, 
54414755 SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7010014P1) (CIN) ........ 4 
AN515PB4R5 SURE VAAL Een ie sR iseee gh itars | tee tenciess' oy otek PRR ON salves a) Bice 8 
AN936B4B NVA EUPUICATL OPE) tots | et se Teal on ot wether toll 4 6) ae pin ceases. sted he 8 
AN340B4 NE ORLE. (222: 9) igi ON iPey ra 8 2 eat Ag eset AE NU 2 es 8 

ae RC42GF471) REsislOR Ss hixed, 470:ohms 45% sate oS sf eee ee 4 

-8 780 TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ)......... 6 
AN515PB6R4 SORE WMCALEME Dh. Sea etes wee Ms) atte, ko found oes Maier sees ees 6 
AN936B6B WASH BOR MOALL PU) cle weet ves To Use neh VOB fo tees eta oaeer ears 6 

-9 AN515PB6R4 SOREVWEO Amr Mee Sean tie ost ek emiere te dee Memo eed. s! “en tenet Sse ee ae eee 00 

-10 7771534P7 BOARD Sue timing t: © 2c c au Meramec ore Eisumonine, Tie: ( cio-os. cena Much cemee Prous 3 
AN515PB7R12 DORE WECAtEARE): <0 oes i ee OM ok oe ha ne oS oe a wees Bie 12 
N401P7C13 WASHER MF late bres Cd pl-eNos G Narrow tAttoPt) 6c. 6: 2. o. 4ek Hebe 12 
AN936B6B WASH Gr (AtESPt).. Ses cram ob rape ck ma ule NE RT eas aa ee 12 
AN340B6 WOM SDS CG5 721) RO RAMS Rue ay ta "Berit. en wr ls CN at ee ee 12 

-11 PL7710063G1 COLO Wad cay cat, spol eh aitas a ce neti Maem PaO Cee ah csc 23.’ velo tiail ot Ke 1 

-12 G10701 RELAY ASSEMBLY (Spec dwg PL7607084G1) (CTE) (spe Bee 183) 3 20 Let 
AN515PB8R7 SOCEM ALL HOU ea tneiea Wick, sing. be "abhte ates MEMES sere 6) ecls. Sac 6 Seow jel 4 
AN935-8 VAN STRUEMCALG DD) va oMird Bimts: “04k Wy: oN A ee SM can et cet fe) Ges o's) owe pice 4 
AN340B8 NI CAGE EL iam aes be ees gn Ae one MOM eter oN SN grat bi 6° once 4 

-13 SKHG-CC-CC RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7703869P1) (ALL) ........ 1 
AN340B6 INO DRCATCEP Curren se ooe ceed hes. Bite lh VS) og MMOs tietie. > LW ls 6 coe tite 3 
AN936B6B WASHE Ra AthwPeyr. it. 5 seustrercuRets (ays Web CERISE Lis Gil c ise 2) ce les 3 

-14 54A14755 4 SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7010014P1) (CIN) ........e.e-. 1 
7878455P1 A PO EGEUIVUL NACo mere tte Uet uth de kate save des ii elietk es pel stiches Mmetb is iota cal'cl) /oh o> vette tote 1 
AN515PB4R6 : S@ RE VACALtAEU Eo. Wells Hehe ue. 5 (cobs) vs. or weniemredean mete at: suketies cat fey eee 2 
AN936B4B 5 WASTE ROCALUBPE) Sue She sete os aes i'e yiel eo? py, ORES Lit niar cul. ecaet torhemited Ee 2 
AN340B4 : INCIREO ALL RO att NE ae No Fat Goes 6 Ck Sal ogi REN Ne Vig ag oi ee yal wieWcaciran is 2 

-15 RC42GF102J 4 RESISEOrey mixed, 71 OOOrOnMmS 595. sh 5 te elpen's o eru’el ls ener teumerete 1 

-16 780 F TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) ........2ses 2 
AN515PB6R5 5 SORE mI Ee eie lo s5 ce es cece beta’ Co) Sethe lasers cists) e usc! Yel agreauatie 2 
AN936B6B ES RMCATG Pt) et en) le yee CAMMG ee Fa esate goo ues takes 2 

-17 7038662P1 é BAI DEAE MED lo s/s 0, 6-245 oh) Gtk Dobie wre Voter Wells ies, 3 “os, euiel sie, se the 1 
AN515PB8R7 ‘ SORE WiMOte PL iro ret of Lous tnsse cube IGM Muse 6) Siu s! Teles) ees, easdNe oe ire 2 
AN936B8B 5 WIASHEIROMAELPE) Fres: .'sl wie Doce | ohare 4. 5°40) SA wopeOeeEelats Hemopict ionkoe ue 2 
AN340B8 : INU TRCAGC EPL eke ce hn. © Soret atc (Re bee te: ie, eg ee fallin dee ve acer Ue 2 

-18 JJ-033 IAC CICDHONe see sc te eee. ee mom er ce irs teers ie, 3 

-19 JJ-034 : JACK, Telephone. .... bo OO GG BIG G mo. Gla bic io: yo ore 1 

-20 7464291P2 5 NEN UTES 85 Go A NGMO lc GG) ales se Ob cede OUD) dgeG. Gnachace Os Gi oacekpeac 4 

-21 7464291P1 A BIOENG, 8 o.G G00 BG BO GS WO GG) on Omalo A) GRCORNO UAE NR BoCy Ach FC 4 

ean ST ddA MS WirCielopele vr te. see cee scree ieee ere 1 
1922-01 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt). ..... 1 

-23 ST42A A SWITCH SOc rlemarn csi culcincmrem curs sikcmie lsh scimcmrsiUsir's (>! sll tenis Iho ttohtelire Le pA 
1922-01 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt). ..... ieee 

-24 RP151FD351KK : RESISTOR” Variable: <350/0hMS 210 pains willewetedh ss: 60s. os. « eetie lee 1 

-25 7702903P9 . KNOB GO) feo eer. 4 Oo Bo odo G66 6 Geo ooo one ond O47 1 
7876450P4 WCE ROW AMSEEUALE Die cose. ek Sy tate BENS soe oo be sade So wo Se 2 

-26 NP192624A 6 INAIMENP IGA Ei cutcumeaton clean cit cahauken cep Bs$Ms, 4 o)tve fsa (se, on 'e5) oho) fetish velbep de 1 B 
AN515PB4R5 5 SC RVACALED EU) WO meat ccs ores fet ci eveds iol ext Geel 6 lies ce) be to THe Ween Ty 4 B 
AN936B4B S WASH eaCALCRPL) | Uri. Pole aers. ode pebrekicadle (CMMI os sate bebe va 6 fourth 4 B 
AN340B4 c INU ROARE PPE cmet ie cs bbl 5) slsire io. @ Ms Ae ON De ON OF COG: oe ONO aA GG. se 4 B 

-27 PL7416595G3 : SUING a GAL A oko ee <uicai es shaemiew op ioues Ay iGo. te ES Oe SOC 1 
AN515PB8R5 5 SOREWACALS PL) ut wica (ite cd axles aibvtar cide etiebron tense f Be RR aCe Ach Oe Ob 13 
AN935-8 : WASTE CAUES PU) ie reel nicl cue ities sola veg gt el sumeeesehct -<.) o 0, «of 618 [AF utalen 13 
PL7607094G2 5 BRR Ne Bie SG WANE Ry casket ainiwers ata) omitted io Tene tees: oes T-le fee Mele se dy eA 
PL7607094G1 3, BRAIN et aine tie Vike cn ct demtmeir i mirig his <6 BU R6 85S pn ALY lene 

-28 7607094P31 3 ORI esti amon ue) et eck cians, MeunremmeMreV note rete lian ss shot) einire/\te | eis crete: he 1 

-29 7607094P40 é FIDECLIViGe aM eat rel si > ica MECMECh tells i ism oiton yobs. i. ls sls) 6 0) sitotkeiae 1 
N103P906 SCREW, Self-tapping, Phillips dr, oval hd, CRES, 4-24 by. .... 18 

3/8 in (Att Pt) 
-30 No Number - FRAME (7607094P2 thru P9, Pil thru P23 assembled) ...... 1 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO. ASSY CcoDE 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 
70- PL7605946G2 PANEL, Left wing (See figure 69-1 for next oe aaa assembly) sie Gs 1 a) .sls as tet 
-1 7605946P59 ; CHAIN ASS EMBs Yet cnet 3 Ws ey 1 Ne Witode AURORE TNe Aton len hier i 
AN505PB6R12 6 SCREW: (AtHPEY 22. Wi = oe uhh aie een art aA ss cong. Gi! c iwc Sant i 
7044625P2 x SPACER. (AtHoPE aes Ae EIS tae hat ee a ee . Swe HV 
AN935-6 3 WASHER (Att Pt) . cfu fot cbcet heat otis. lounemie PE Gr) a, ee 5 1 
AN340B6 NUT CAGE PE) i en rare ere, creeks Shane neem On ili oc core Mame 1 
-2 AN3140-327 : LAMP, Incandescent, ‘28v, 0. 04 amps feat chest cule Maer Man tam" eat 5 6 2 
-3 2-3730-XP17-111 3 LAMP, Indicator (Spec dwg 7606881P1) (DLC) by Bp i oa otc aaa Genicyec 10 
-4 7710692P11 : LIGHT, Paneleairai. Moh sells Sine melee eat tans riches Oy oMboak 0 A ° 11 
-5 7128694P1 3 TERMINAL Sh eS aA Sicha tebe! Rulon tcp aie craec I Bi 5 5, IG Gi Ee I RRR WTO oS 4 
-6 7128695P1 A WASHER | Fibret ie) Vio 1.0 eae siretiel Ned orc RNOMCMM sition che Mc lo /b0 0 elite 4 
-7 7033725P2 é WASHER, Fibre shoulder... 6-98 0 ao ioe Ciera — 4 
-8 2-3730-XP16-111 2 LIGHT, Indicator (Spec dwg 7606881P21) (DLC) 4 3 re : Ain 1 
-9 2-3730-XP16-112 LIGHT, Indicator (Spec dwg 7606881P22) (DLC) ..... tr Be renaeN eh 1 
-10 2-3730-XP16-113 LIGHT, Indicator (Spec dwe 7606881 P23): UG eer st st sl fee ee 1 
-11 7033725P2 WASHER,» Fibres Jee) 0 ctiibiet seites cmos 0 OG 3S ice SHG Be Toney sen ne A 3 
-12 7414095P1 . ACTUATOR: Switchierse ct ston aie By ciGueiae Dente CEE aeiiokies Biricyl no Wi 
-13 7605946 P28 SDACE REY ete) ole tisti’o lace cher ete EE mEECMMCME ME tcMt sais M fe! Ss) | tole dite : 2 
7133855P60 C STUD (Att: Pt): <5 5 ee ey) Bee SU retililes Kiotuse;. “ie! 5-13 a) toner aeons 5 2 
AN936B6B . WASHER (Ait Pt). 2.5 6. iy Ge ewe: oe. 2)! | Ram ree 
AN340B6 3 IN UIP CATE: Dt) he een Me ire i ce ee me aT eset) age Roan stories 4 
-14 DT-2R-A7 . SWITCH, Sensitive (Spec dwg 7412460P1) (MCs) . i Pa TY Meh id 7 
1922-01 % WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (st) (Att Pt) POT ahs Hoe ike) 7 
-15 7033294P1 - BUTTON, Push. Pe Pee Pe aON Cy LOL oe eae aut ety er. ato GS Gs 1a : 1 


Figure 70. Left Wing Panel 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section u 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
scl raat PER on 
INDEX NO. 
NO 1 2 3 4 5 6 1 ASSY CODE 


7033295P1 MP aL UEC O NES PIE RUS! Al (oy. 'si/ ia RARE ERIM oe os ara” ROE TMNbING 6 
7418562P1 f PISA Teme Cmte oh rien se rclel Teena, Le nockoat oh eRe baer te sibs ve Pelle helenae semen 1 
AN515PB6R5 3 SG RE Wal acti muse calcu cir cto lok schon) cl ca ie sea ereei ar ak eo aiwey tetdeei eben a, 6 
AN936B6B < SVASTIEG Ey UALEMED) on ch owiicll ap toe) od oo os tanh oe UR Gera t oh ebro ters yp hagtit, 6 
N401P7C13 f WASHER, Flat, brs, Cd He INOS O NATrOW. Mel Mic remiecieirer olive, tea ee ae 6 
7135277P4 e SPACHRse. ‘6 : 4 Sis Wethe . teth OW te wreMe caer ten re: oite mart tates 6 
AN505PB6R5 . SCREW (Att Pt) pp NERA eee oath adie fc Lah tohL OO) Gh. fan label tel cay ecto e wos 6 
19) STO2ZN : S WIMCHUeL OSCR yi mame edceicw etic iis ain sulvert eee Jo) Com No dn aier ie dlieiive’ Mov erernte 1 
1922-01 : WASHER, Bock, brs, Cd ply 15/ 32m. int teethi(SH) (Atti Pt) 22 Sens 4 1 
-20 7417095P1 ; ACTUAROREESWiItCI , ck cprettob Concetta al Patrol cll fouyhee “oc colazael as Rema mmc hen o 3 
N81P3044C13 . SCREW, Mach, Phillips dr. rd hd, brs, Cd pl, 6-32 by 2-3/4 in (Att Pt) 2 
AN936B6B 4 WiAStIE RS WitAtES DL). 2) aa toatan Rit site Gee EAS Gl a ation. See oc See e 2 
AN340B6 3 NIU CACE VEE igs he feis se se ew edniswew eee eics | axl set omeeeh e's Sn ery ep el oul Cem mine) ate 2 
-21 DT-2R-A7 3 SWITCH, Sensitive (Spec dwg 7412460P1) (MCS) ........226-6 3 
1922-01 ‘ WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt) Pea IN By! E 3 
-22 7033295P1 : IS WARONMPRUSI PE: (Arey odds Bema Memten acta old cimcene el ol toy o:6/.(o- nar talhteninctelbre 3 
-23 7015773P1 A AT ENE Wasatch oa. on oe Ck sh lronn ou MehlTe bleh He RN, oI ee fol Wow on er cere vie) Meee 1 
AN515PB6R5 é SOE ANGUACECEU) 4d, wens Lueuiee Mite ex ee termene te Rte. fpeitas le: eas ar, Sp ee ueems 74 
AN936B6B : MeSH CATE Wty tc, cs. ovh. oa Sexton te RE ee 5c AM CII C nara iene lw 6d eee mae 2 
N401P7C13 : MWastnn, biat. brs: Cd: ply NowWO marrow Weave sf emis! «ele eule feels Us 2 
-24 7135277P4 4 SRAGE Ri dmcarcalleubou: or cen soca: 0e evn Mek tep? o) ci MANNED ol Sulatire’ Vavel ous Wey Larits 2 
AN505PB6R5 ‘ SERB IW CARED Dilip hciegl ast Lutes wintehteMMete tara. MRaMmnsinee leh low st og. Bar (aig Ay 2 
-25 7417095P1 - ACUI AT ORS Wil Ch teas be mow ocletirei nemo ch cemeemeeInteM tern once? +) oie tester Nom suis 2 
-26 DT-2R-A7 H SWITCH, Sensitive (Spec dwg 7412460P1) (MCS). ......-+5+eee-6 2 
1922-01 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt). ..... 2 
-27 7033295P1 : BUA BONPEDUSH UIE ch ‘on 'chi ciiccul si tedikeriel Loukew chueemlet ict nobel o. sfle. soremnel es 1 
-28 7015772P2 : DICE gy er ciee ysl ceiehirstoss ew ent cheese testi e o Prehhecniteir el usNR oe o. -cptiet lo Natomas ee 1 
AN515PB6R5 ; SEC WMCAEUDEL) reunel (uneweies Gigy hme OGLE IRE en Renee di bey ei a A) Se ORME ESRI: 2 
AN936B6B 3 MASEL ICE CALEUDE eae cm Cie at sherg ai clelc® GPROEAILE. te thom gh Bais / oy Sy ot aguacalieane eee 2 
N401P7C13 . WASHER, Flat, brs, Cdpl, No. 6 narrow (Att Pt) shy! ooo kon sneer homee 2 
-29 7135277P4 A SRAGHRDD..2: si calcatcere Mi ew non done chcthetham isi WeteR ver eMive) Lis vols ict Rovvermenecc ee 2 
AN505PB6R5 : SCRE WEAtt, Pt) > se cuted Sar oe eb ee ete st ba Ue arette Bi seek fe Melo) ned lewtel epee 2 
-30 7033270P1 : BUMRON PUSH a dicecsh cagehy GiMeeh oil eM: ses cme! KemeaMevel vel otic’ oll Cums ie cumemecotirs 1 
-31 7015772P1 A DIAG Hat itee lot bok ot. ck since vomi eet cece aia once cer eetetnls Dr istits ure Hentise vestre Meets a ¥ 1 
AN515PB6R5 ; SORE CACEIDE) hi etek gee Pd ae ested Renee ig Veit oa cle tir aay ih oles eon 2 
AN936B6B H WASHECRAtTY PUN. ic.) Sue tge Manin ME RUNS SS cs Pi. e sidehion. ah enbeltaa ea 2 
N401P7C13 oe WASHER. Flat. “brs,.Cd' pl; No.w6 marrow (Atl Pt) cae. kj evel a tet te 2 
-32 7135277P4 js SPACER sir-ticaloutentsmiew cal ow liebe meee lkits is AY Meshal ciated votive coh vark oon ete oe 2 
AN505PB6R5 : SORE WitAtiwPu manne t: sibe Merde aAie volt. Be bho Ah OER ie Gul A: ae 2 
-33 7605187P18 : WAS TENE Rue wearameaven ns voter natiiein et elvekter oh ve ~ olive) cell sl vei ey et eiiapiveiciess 1 4 
AN505PB4R5 ‘ SCRE Wa ALLPEL Mee atc Soe eb wie ccias eNdat etal fable Keio; adios: enuet te ore 8 
AN936B4B é A SELPCEUH ACE OEE ec Reemn ee eeremm ue en Pas het una Ne) GAY allt gt dane hgny Suengeripeegtis gat 8 
AN340B4 ; INSU CALE DE) ein eee ere pope weg tore Caney sy Werk Sau | bred toi ure ert be 8 
-34 7030208P1 NO Bie Sek Sree oniety aie mOaicy bolle oiat CaM ECET ot itafel yfesthcu ketNe 6 tec se sis) a at tyemcerte 4 
-35 7876450P4 2 SCREW.Set. (Att PEL 0s a cacem oul cnlow es AGA MoRT Sees! verre k oi ven Let cebiiet Mattel We 8 
-36 TA17T735P1 ;: DTAT aie cut sales. chien chicks OReM Mes Not komtaty a Urehetoen oleh eh elelte) teuthettts mists 2 
-37 7417738P1 A DTA TH ce cpio ch cbicd oh smramiclom ce ads aewhe Mama elWsy ose xre\iehnol iene Re meus ahs 2 
-38 ANS505PB4R4 : SCREW IAAT UPL) 1.) aww sueacom cae ailesdratehotteaae tne, wkstms elite deal aioe tet enine 3) 
-39 7708761P1 : S Will © Hubert crete. sip Cuh cies ious saa beet eh Leeninehoe Pawnee. jolie Sie) helee hevssomobetannrs 2 
-40 58917-RK3 A SWITCH, Rotary (Spec dwg 7417156P1) (OAK) ..... Shit Bh eae 2 
7870535P2 : INUERCALE PE) iauie neh buccdsag ox oulewe caus Pentel ete ee ol eile y whe) eee eben 4 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt). ...... 4 
-41 sT42G “SU SWireruurorgle,.u ot eke, HOTIUER Cl BOe Tr eee | 
-42 ST52N A SW ERGs es LOGIC PIOisus wales “clret tows Nee tata tela Vadose. 8 vel Me ae % 1 
1922-01 . WASHER, Lock, brs, Cd pl. 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt). ..... 2 
-43 7038661P1 A KNOB ab itclse eon odreiremenreles SURES AUR SAWET ES! vc Veo Kio = Sir ese et nemee tle 1 
7415929P1 a SCRE Wiper AttrPt) teats ets teen etiats bawetel les Ashe. ois oe 70 Me tare 2 
-44 2496 . RESISTOR, Variable (Spec dwg 7607238P102) (AB) .....-+-s+e2e- 1 
-45 D10700 ‘ SWITCH ASSEMBLY oe Rae 7709388P1) (CTE) (See figure 184) . . Ref 
-46 7035795P1 “ POST aie ' Sac ES ATE ot cl ate vette Musil lowhie'| e.5), 8) optte) Aeiie? 1 
-47 7135277P4 5 SRA CH RU caicea cm ew cltiaih Som SUMS A RetMie ne Uae e! 6 Boe! ie!) ee Lisl, lot Meten te 1 
-48 7035130P6 4 SL RA Paes sinensis Ae hee eICMoM eRe Me ere ttcmiee fete. <6 (fo he. ie eu tet ete 1 


135 


Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


3 ea TS ST TS ST LE a 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO ASSY CODE 


70-49 7472368P122 Sy) UL VIEING ie caren ween oi oy) gost an tnd ohne “0 ANY feat at sts ts syn ik aa epee 1 
AN505PB6R8 ; SCREW. (Atts Phe iieurebace-5,” oi. or vs. beats : Weems eeis4 ste Soae 2 
AN505PB6R7 : SCREW.(Att Ph )ueeecen tea ce epics! 3 tba) both eG ie tet reteMersnel aleve Meta's ALS 3) 
AN960B6 WASHER {Ait Pt) ciiaes, 2) a sire, 6S 5 IRI ns emreuhs festene elieeie 7 
AN936B6B WASHER (Att Dt) 7 eee oii He) o, paicc', ke) io, Sok See Care am een Celtel cist Ta dite < 
AN340B6 NUT2(ALEOPE)! 35 35 'sg tage aul coie'e,, ae au: mo “asics. bo est Se tre een DONE, coat a W okie 5 

-50 7607960P3 $ LIGHTED: PANEL; Gettiwing? | ais Us cist alte ea teie? Simon adel he A 1 
-51 7418561P2 PANEL, SIP =T 1) cot eae alc socel arts secre pete d shat tou emi cure ly 3 1 
-52 7418560P2 5 PANEL, VSIF=PU We. dats se eto) sen eMnettete ate er gee : 1 
AN505PB6R8 P SCREW, (AttvPi)ie tate cicehewes ies : : she fo, sunny Ve amence ear fi 
AN936B6B sb, MWASHER) (Att iPt)e D:cu is connie ie.cu-fel ae > 0 Po derien 1 ay 2o tn rmicmmeierss : dj 
AN340B6 : NUT CAGE DE) oc tins on eee eb apa cdts) gts. « Tedbertsteleh o.oeiten hele mt mmCmnne ets 7 

-53 7015774P1 : PLAT Eg site. 4.) aiceu! sts oi aenmeece sear 20, ic Mets aie oleic so weeemouies merle, 1 
-54 7605946P63 . SPACER... RA ete) >.) Neoprene ey water elie oes eames Soe : 2 
AN505PB4R12 . SCREW (Att Pt), Reese as OR ae aie - 6! Mou lo teh omens ae 2 
AN401P5C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No 4 narrow (Att Pt) Mere irre: fo 8 é 4 
AN935-4 . WASHER (Att Pt) ok Bearers eT Gi secrete ® a\kay Routi's fs edn e Sue sekee oe 2 
AN340B4 : NUE. CAGE PE)" cc oar ena caeen state nue a ilednisb agtonioncsll MUR carci x) his A 2 

-55 7055753P1 ‘< HANDLE, Switch, 24 os cies Sr i me RS ee es Ns 2 
-56 7722463P1 oy SWAT CHa 2's ieee ofees a Me emenene Se Tieh cairo st (6 POP se oe ry 2 
-57 7069371P1 249 POSHING i src cy oes Os AOS Savagish’ s \e\ tevdbrtel re | oe jeils \siihene nie mann ame 1 
AN505P B6R9 : SCREW) (Att: Pt)ii).2).1 cuuenlcmeetrenee Bee é Pere Om are 38 So 4 
N401P7C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Ginarrow (Att ai «8's hen eee eee’ 4 
AN936B6B «. |. WASHER CALE) yin emerald emia. 5) 56 : +) a amon Pay srt art 4 
AN340B6 NUT (AttsPi)r.: Sos. See ee SAVAGE sive be ie cclot) aby oh esate sac alte Mremanemmane 3 4 

-58 7015772P3 PLATE oy leds ox oars eae ee tee a ened o edteh ste tie te A suis oer J 4 
AN505PB4R5 SCREW. (Atti PE):sui, (sh vero mecbrcubedl Vai sh Waterco ts, teubek oul sane Ihe PP ht 8 3' 8 
AN936B4B WASHER (Att: Pt)\2. Se iiv-mecu cul diet ets Bre uci calkrt £5 : 5) kere hs 8 
AN340B6 : NUT (AG PE a, ab os eBid ceeeaned Screen Cush Moll Gta lew kee. ae Se eee : 8 

-59 7135277P29 «)  SPACERFeiths a Gs SPO Ds tebe a tie ey ve lhakiela'et 6 oP Sito ot Mahle ea 1 
AN505PB8R6 ‘ SCRE WCAC PE) “ow cx ed ome ote teae ee loka: ach de ea me teen Jigs eS Fae 1 
AN936B8B si) WASHER (Att PE)... 'eaeu oy oh coieMaenmatts teoueunet setae siren eae i : 1 

-60 7709829P6 . HINGE .. elo cetynee sa 4s en seme nioats Oe nat Tes ae te aie Mia Ais 1 
AN505PB6R6 5 SCREW (Att Pt). AL ME RA 5. 8 ae eas rer ans oS ci! Bile di 
N401P7C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt) soho Lis aetna ate ke ( 
AN936B6B WASHER "(Att Pt) . eee) yl >, Ge eu Pos 3 ab ean eRe 1 
7878243P5 oct je UE TACATIAD Eee. ae fore. Be eihis 5 A & <a, Sn esi eh cee one 4 if 

-61 7607954P3 : IDAINT Tadied ck tsp hontai) og cn secon ene BM s ven eei tan tie: Kes oy Sle) Careenene Biel Fane i 
71- 7724813G1 CHASSIS, Communications (See figure 69-3 for next higher assembly) . . . Ref 
-1 7203744P1 . WARISTOR Pia ouicc'sy en seem ohio ne oe AE Eesti eis cts Ol Lit 1 
AN515PB8R6 5 SCREW AACE PL) Osi clis Siow fh stow pore) on .c)) othe koko CMe MrenmSMn ate onan amr. 2 
AN936B8B a WASHER (ALCP) 2h cc cc suawicy «nist ou onianisy cule Wed a | satiate mn RewEgEE NS te 2 

-2 7072484P1 A BRAC KE TAR etic wts aioe skis Wied ¢ Mots heaps Wetec sie Aza a” Bete he 1 
-3 CPO7SA4 5 BRACK Es ed su ieniee os wiiod abies on st, 50> ‘seus e ig cI MME Mant cL tenet es 2 
AN345B10 og NIVTIIGARSPE) ERG) See oils noe othe. AUR oe eee tees cored ke ae 2 
AN936B10B oi. ) WWASHIE Ri (CAGHSPE) 010: cos lan yan (au aier sy coilies Wada oe Meatial armteimtennset Ss gor spate tees 2 
AN960B10 Sid. WWASHBIRACASES DE) SAE tie Ih) eid, ieee ie OM he Miocene Vicia!) (es tee 1 

-4 CP70B1EF205K . CAPACITOR, Fixed, 2uf+10%. . ae SE aera 1 
-5 SKHG-CC-CC ., RELAY; Armature, sealed (Spec dwe "7703869P1) (ALL) lee eer A 1 
AN340B6 NUD RRR Des 2-3 atta 2 hae cara. <hr es $ 3 
AN936B6B oy  WASHERECAGH Pt) 22507. eeu PEP Oe By 2, COE SC COM RO Od 3 

-6 54A14755 ‘ SOCKET, Electron tube (Spec dwe 7010014P1) (CAN tes iS ies >: Oe 1 
AN515PB4R5 ; SOREW (ALP HOlcsap> eau. Ai eee th ee 2 
AN936B4B  UDAIWASHERITALESPESS only Seems 8 ie Sse ane ae Bee o bet 2s. ni) 6 she ee 2 
AN340B4 ey UM GACE SPD) Sate eo ce cau, PR UE 5) oo SCL Carey REP Rh & 2 

-7 7724055P1 : TRANSFORMER: 41. uss niewe AP ee oJ. eae ae ofthe 1 
AN340B6 < INUTAL PEGs bc deans ; Sighs ue at Some oun ¢ mune Ag oat i 4 
AN936B6B - “WASHER (At Pt) 55 oo ete Pree an Se awe ane ot in ceerae 4 

-8 7724071P1 oy ROTA at sei no ce 0 ta hos baile Laat tl ee eRe ee aoe oes Uke? fe . PAN eS Se 1 
AN515PB8R6 : SCREW (Att. PE) i Seu eras S ee ete ee Ole ees cn «pik cos neta eget anne 2 
AN936B8B » (WASHER (Att Pi) grt eee viens GMs. Gane Re. Oe ye 2 

-9 7724812P1 . CHASSIS 5 Frais cnn us cata eine ain cet rete lice ic cient amelie Seas cr Grp 1 
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Section I 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


& 


Figure 71. Communications Chassis 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


3 
Figure 72. Console Subassembly MX-1948/GPA-23 
FIGURE Ns DESCRIPTION UNITS Usanim 
tai No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CcoDE 
72- PL7607322G2 CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1948/GPA-23 (See FiQUTE 00-001. os «sce Ref A 
for next higher assembly) 
PL7607322G3 CONSOLE SUBASSEMBLY MX-1948/GPA-23 (See figure 55-59 ...... Ref B y 
for next higher assembly) ~ 
-1 PL7416595G1 5 BIIN fea se ite, (een Ge. te b's eo hee eee I gels mae ae 1 
AN515PB8R5 «  BCREW) (ACER Er tea ctl 2 ie ne ee eC a ho 12 
AN515PB8R10 ‘ SCRE WAAC Dt) ia i esl, fe el en ei oe oa 1 
AN935-8 3 WASHER (AiIPt) S| 405 ie a OMe rie sadcine? sins oq se) fey a coues 13 
-2 PL7607323G2 - PANEL, Right wing (See figure 73 for breakdown) .......... 1 eee 
PL7617813G1 - PANEL, Right wing (See figure 74 for breakdown) ........4e-. 1, ee 
-3 AN505PB6R6 3 SCREW (AtoPt) 4 os. aie) 3 Cai een Cee hee Sam A 1 
AN936B6B ech! WASTER (ATECDE) lg ih. Gia kno es aisle Oat oe Ba cevictihas 30 1G jae 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
ee hee: ran | Om 
NO : 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 


72-3 AN340B6 Da aes INCI (CREE BIG) sian Mercia eter. Plas, AY Be eMac soe pe ERY, STacu, 1 
7861714P22 S NE CACU RU nem mree Rome SOME Voc 'g) ‘a Geese Mein eM at goog Fah gt @ 1 
-4 AN340B8 6 WUC ACEP Emre eee Gee eter lis se) 5 fe testaleMin ae octet elie bos i 
AN936B8B c WOM VATERUL) RTs Welsrtedter te kh sh 5's ee Sareea ee hie a Metce 1 
-5 7702903P9 Soe a NO CCM an ccs Rie o te Me wat 5 yg ats Mace etem etree lo” «fe 0g 4 
7415929P3 : DOE WemOOET MEER) ai Memistele no cre ten e dg tg | os: od ba hre de mendteM ceMan te ghee Ns 8 
-6. RP101FD501KK . “RESISTOR Variable, 500 chme110% . ..°.°. .°5 ofehe. ain 1 
-7 RP101FD751KK a VERE Sion Onemuariable. «150 OnmstrtOly. 3... ! .- 4 soel on cea mes) fs 2 
-8 RP151FD251KK ; RESISTOH wy araable, 2o0-onmis e107 0. S425) ale heh sds neh einer. we 1 
-9 7771534P5 ‘ BOR mene LAIINal cs em snierinla D5? sls co 626: o) oe eigh any rs reas Ge if, 38} 
AN515PB6R12 3 REALISE Log SEN OMT s Meta tel nlvs sake Viet ehteneets melts 4 
AN936B6B C CA OLIR AT ACATORDE ho SU cence Meet eed rye er egress gel coho ren ae 4 
N401P7C13 5 WASHER, Flat, tale Cd pl, No. 6 narrow (Att DE) nf aids obese 4 
AN340B6 c NU BCAtUR ets ac! 4) «Soha malta Maecmoetie mete Mia. co’ a ws” oun” @ihae wane 4 
-10 NP192624C iy ee Le ieee 3" 5” oes. a Tee rs Pe ope tee! 4.8) el see Us aeedee 1 
AN515PB4R5 ; OAC ACACIA eae Sw. Rhoate 9 eM ema e me MMS. (52g 799.6 Meth gma em 4 
AN936B4B . WOH OUATEMP Lo SRP, 0 SMB sey Mem ete gts csi se ' 6iooloe U eal ve oe 4 
AN340B4 é DUAIALLO DER sire siismne te. part ots momeonsente metres Lop Gome owio< 4 
PL7215143G1 : FUCA EAN Lay AY Gals’ Te oo hele (ae Cocotte sere ast als 3 8 esis i B 
AN515PB6R7 “ SCREW CACEIEE) | Seatbelt c. hct auhee- 5s Veieeeseisein te 3s. Gee Hoe Gute oe 6 
AN936B6B : WASHER seitOCKk (Atl: Bt) tem. oA a 5 Mya odenin mele oo veh wee ss 6 
AN341-6 “ ANWR (20s dee es AN ht TR RR re ir on ee ee a 6 
-11 RN70B2202F : RESISTOR, Fixed: 22000 ofims 21%, 4 -aten ce ee iete tals 6 ale 6 
-12 M-3449-6B-HT-C - A TERMINAL (Spec ‘dwe 41639 1P13). (GAMAE a 2 a Sug 6 12 
AN515-6R4 “ ; SCREW: (AttePt):” oP ateMeeetn ss \ ss es eh emaem tae marie cael a ce) aes 2 
AN935-6 c . WASHER (ACE NEC) 5: ¢ rem MAEM eg feces ok Carte Mieanteh caneoc es Mrs tis esi We tre ianars 12 
AN960-6 : : WASHER (ATE PU. poe aemermttcln a! setae Sears eretaa at rst sate St oaene 12 
-13 SKHG-CC-CC : 3 RELAY: (Spee dwe:T T0d869P 1) (ADE) ioe oe ee ow ease celal 2 
AN960-6 5 ° WASHER: (AL2PL) so” . Sateen Metres anal Ee. cote hse. onan ot omeeeat ts 6 
AN935-6 5 : WASHER (Att Pt) 27 .-. umteeerentantc tate ts 60'S) ook oe elke hve eis 6 
AN340-6 3 : NUM CALE Pils cc. tee cee re? eg Mane Ts ticting Bat AS te Reis 6 
-14 904A 14775 ‘ 5 SOCKET, Tube (Spec awe TOL0Ol4P PP CIN).. <)'" cte Us ret eens 2 
AN515-4R4 : : SORELW 8a tie footy: eu auroral eines: Wate To edie ase Roos horde Cues Once 4 
AN935-4 . : WANT EUR AOR. Sc ct on ee Pe eS tne eS tel 6. Sans qeltenee ie steve rte 4 
AN960-4 6 . WSS aD OWS eh ow, a 6.5) clo of GG acm an Se roeibulon in oon O05 4 
-15 7215133P1 : PANE igor sot Oe | MLSE semen otc!) eo, Sis 0 So ood c 1 
PL7605932G2 ; FRAME, PLIGG, WIN Oe on toda ota kNe etsTiG! 6) se sie) his es 6:6) Senta p ve LA 
PL7605932G3 ; BEUA Were weC ee, WINE yrs oot toie biotin tts Niet ie Te. dat (c's 5+ S18) Mel) ete ta ie 3B 
-16 7605932P31 tease SATAN hi oe PO Sede sR Fi TBE me oe Gee 1 
-16 7605932P40 - 4 RUUMISEER. ro fac moe etemECmcimeme etc” tole tVe ne welice” at is,its oo irene 1 
N103P906 . ; SCREW, Self-tapping; Phillips:dr, oval-hdyw. 0.0. (el F eke 2) s 18 
ae CRES, 4-24 by 3/8 in (Att Pt) 
-18 No Number - . FRAME (7605932P2 thru P9, Pil thru P23 assembled). ..... 1 
73- PL7607323G2 PANEL, Right wing (See figure 72-2 for next higher assembly) ...... Ref 
-1 AN3140-327 Se LLAMP.. incandescent acy, 0504 Amps. eo! sf s weve wiege send, ee hee 6 31 
-2 7710692P11 PRG Ane! ose) cometretea co Wala cis. 6 Vente sf sieite erie \e ie ths he. 8 se 14 
-3 2-3730-XP17-111 + « SIGHT sindicator (Specidwe 7606881P1) (DLC) ye". ke 12 
-4 2-3730-XP17-112 : LIGHT, Indicator (Spec dwg 7606881P2) (DLC) ........e6e-. 1 
7607323P27 <DEL) os hie, remem eee gruel eM, MyM sede Gai ra belts “a Ge, 9: 8 7 
-5 7709035P24 + NWigGGEPE RINGICALOL iw oles wor oe es Ce: GA Cis eae aera eee 1 
-6 7709035P15 ot eG Type OlcatOn ct ia mtks.cs ha ss este he, 'el« Regine tretosiue Vou ee 1 
-7 7709035P28 Bee PMG PomInCICALOL ttre fom h itr sites, eats team aerial ees Se! 9 ee) ell 9,0 1) 
-8 7709035P32 eo. GHD anC Calorie s iettar ts «tee ents eiten eet os et) tee 6° Abe tis 1 
-9 PL7033244G1 : IWAN S ohnd Gout Go woatteto. Ge te Gel a: or ean Sirs Clee ee tne! FO 1 
-10 7034239P1 5 COLE Ar aiatrairt nee saute c 5 5'ss (eee en aot RMN De gett Weal eh kel ey reir NG 1 
7415929P3 : SORE WiieacleDipe otc, fee sya c arian ter cuiEN a 6 tet 6 1s. sal os whe Tate sys 2 
-11 7415924P1 DIGH TERS cee pics) CIN ORR CUR oA ede tedbo ties sk (eed evhieiusite neve © 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 73. Right Wing Panel 


Section II 
Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Se EL EEE SEL TE TE SPI EP NEE N TPT SL SLE OL POS EB SES DTD SEE ESS OEE LL RTE IE HE REEL LL OLLI BE EEL EDA CLE LIED, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX No ASSY CODE 

Gs 1 2 3.5 and Be) Gis 4 12 


ST527T ae SWITCH Togecley ss). A i oir 2 1 
1922-01 A WASHER, Lock, brs, Cd pl, "15/32. in, int Heath (SH) (Att Pt) eee un Ss il 
DT-2R-A7 SWITCH, Sensitive (Spec dwg 7412460P1) (MCS) . Ea ee. 1 
1922-01 WASHER, Lock, brs, Cd ‘By Bee in, int teeth (SH) (at PY aot abies us 1 
7605187P18 A FASTENER AC EPC. Monae se Gi tol apenas Bates wks AG a) Ve as 4 
AN505PB4R5 : SCREW AAUP Oe ks te “ 5b aiave ; wins 3 8 
AN936B4B WASHER (Att Pt) Sab eiae's és aterke “ ats 5 : 8 
AN340B4 NUT (Att Pt). EM SR RTO eee. US Oe AONE CRN 6 sla he Ske : 8 
-15 7033295P1 : BUTTONS PUS ears airs urcns 4 So 6 A cuyeieee se 2 
-16 7414095P1 3 ACTUATOR, Switch . Shy o. wins lvatl eteoo vo acetee tems 2 
-17 DT-2R-A7 x SWITCH, Sensitive (Spee 7412460P1) (MCS) . See Seer il 
1922-01 ‘ WASHER, Lock, brs, Cd ge poe: in, int pen (SH) (at Pt) ofa) Me Neti tot Vo 1 
-18 7015772P2 . IP TGA Biv Me eas asst ea sd 6 : AW as Wel cteeed sy 3 aie 5 1 
AN515PB6R5 A SCRE WaCAttePt)? ioh.2. soe a Poe. ails) veils ate Ani 3 
AN936B6B 5 WW AS EUR It CALCD EL) oi su cs coms goeeeeretere ee 5 ee Io G hols 3 
-19 7135277P4 : SPACER. cin « S's «i's bey ogee ak Bhs 5 tere 2 
AN505PB6R5 4 SCI WRUATEERE) Lewes lies <0 so Meee ene a 5 AO oc a 2 
-20 RC42GF152J i RESISTOR, Fixed, 1500 ohne 45% Fh ERS hb bs Men i eae tet Caraae 1 
-21 RC42GF222J “ RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . 6. hg DE Soe soe oo oman 1 
=22 — RC20GF4323 . RESISTOR, Fixed, 4300 ohms +5% . een Dy 5 ROE 
-23 RC20GF473J F RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% ... aes ; Secohs home 1 
-24 RC42GF4713 ‘ RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% .....-. : ere viet 1 
-25 780 . TERMINAL, Standoff (Spec dwg dae (WIQ) AS er are ac k8. Det. kk 5 
AN505PB6R4 : SCREW (Att PE) Rpts die : Banos eo. 10 Reva Oe ei) sitet sik’e 5 
N401P7C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6n narrow (Att Pt). | REPRE? et 5 
-26 7607323P57 . SPAGER® cues. A en Oy OS he A, Sone : eae AL 1 
-27 7607323P45 : SPACE Rene esa tech sure Se MEETS sis eh otek Gea heme tre Saks: mie. tak ot eet ke 1 
AN505PB8R5 A SCREWEUAIE PU) cus. ole Neae tare coiae) tes contends j Sl ay. eee ctre 2 
AN936B8B c WASHER (Att Pt). 5 i atchhs Uiomcipes cosh eo tistie 5 Seana eer ute 2 
N409P12 6 WASHER, Lock, steel, No. Srmextiteeth cap cen 3 us (ie) Joumem tehes 1 
-28 M2R67-6 SWITCH, Bencitne (GE) 3k SE MA Ms ca ele ae eal be boas Bs 1 
AN515PB4R16 SCREW (Att PEAS obs cee Ry RMR Ee a! ve. aen ve . Ae io as 2 
7874555P11 . WASHicReeribre {Att Pt) .. vey cheme dee ote aaeohetcune nee tome 2 
AN936B4B ; WASHERECCATESPE) ts ke LN ee) eo ; 5 ach ae ts 2 
AN340B4 ; NUR UAT ERE) awe hehe de ohie cs etn MAI a/o ais Miele cike thc. Fem eriie FAA fal 2 
-29 7043194P1 BRAG Riper omys ie soa hs enemas! Pete? cor 2 ne SAU ere ch os eihcihiew sims 1 
AN505PB6R7 F SCREW (Att Pt) . Ao satts erie Ko Ae Aoe ee ic as “ C 2 
AN936B6B ; WASH RACACLRPEM hall's seu a) CoAPetetaPes tesco ie pars ite: eye 16 5 od Z 
AN340B6 ; NIT SUATESDE mec eed ie ee eee eg eee et ; , “ : 2 
-30 7034242P1 ; SLOP MOIN, VAM 4 ghee SL G6) 0 ol 6 6G @ BRIGG 6 ol mo SProeus 2 
-31 7414095P1 é ACTUATOR, Switch .. nti be dvelne, Me QeaniKeh Reme 2 
-32 DT-2R-A7 is SWITCH, Sensitive (Spec dwe 7412460P1) (MCS) . alee She Nsta'g AaeMe athe 2 
1922-01 O WASHER, Lock, brs, Cd oe 15/32 in, int teeth (SH) (AEEPRt) Rao 2 
-33 7033909P1 A PASAT Ei ascuteee cine cehoaseans SIRT Oa lis le a ohatekh <x eidieeve: orien eattetits F 1 
AN515PB6R5 . SCREW (ATURE) \ ccs cd ba tebe cere i tathe ot Ppcreuls Soule: en seae cuiteme ets 2 
AN936B6 5 WASHIGR CAtEOPL) oso. Us neta see hale Ded eeisk ete) ota tes Spee teh tees 2 
-34 7135277P4 A SPACERieskcis getze ue 5 ao ; Sue Seles, Cor eed cides ho hy etper he. Noten wre 1 
AN505PB6R5 - S@RE WAGE SEL) pet ut scl ta Ta sehent ePhclire huss o etlerkel etre: eis C Ss 2 
-35 7710723P1 5 SWE GH ose Went sce sitcs ves aeriue é BS UAVS OG eee ae dies a) We iplon anwar 1 
-36 7607323P46 2 SRIACGH Ria misuis inc: ou cel wel cubs mmole oineris ipell ce uhenl et tees) on aeuliol/e! ier ret er ics We 2 
AN505PB8R14 5 SGREW. (AEE Pts tie te, ne uss ud cele e peer Mabe te Shier icesd worion te) co tet etee) bis 2 
N409P12 - WASHER, Lock, steel, No. 8, extteeth .... Ae ae Set ea 2 
-37 7702903P9 A INO Be stisisttas Goons eclals eee ws aces teas etnshben vombe site are iB puescare i 
7415929P3 : SCRE WaCAlt Pt) y0.i cl iioe sas 8 Berrie Fur ae Py RB Gly atte cae: 7) 
-38 RP101FD501KK ; RESISTOR, Variable, 500 ohms +£10% Ae Fae Glog 85 vid es Bs ah tient 1 
-39 N401P13C13 . WASHER, Flat, bre; Cdipl, .3/aaneaarrowsAtet) /... 6. 5 oh os 1 
-40 7069361P1 5 PLAT Ee ieee Sc sare) ee abet fe Miele ote (eG Veins ool Sos 16 ob eho mre 1 
AN505PB6R5 5 SCREW (Att Pt) ... a den es Merton acihatkasicthe v6 “es 6) 5, soe 6 le Mee 4 
AN935B6 : WASHER tte PE Tries conte Ge dlausula iis he the degree hen a! wa. ie eee ee Wares 4 
AN340B6 . NUT (ATELPE), ese. us Se hie ec esa e Le MNe Nel eta otis, 6) re! “eo e's -w) 6. ett teh ees 4 
-41 7607323P26 3 PAD PRUDDCED is turiis) isl is bs. che uaemaitepsliailentielre 6 fe viet! eye, i's amie ve 1 
-42 7607323P25 Fi BIEOCKPRUDDEraieimme) cis helkei lst kei eisuneits wisltesy er mess aren hae Asitekheur etme 1 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE 


-49 


-54 
-55 
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PART 


7607323P61 
7033296P1 
AN505PB6R8 
AN936B6B 
AN340B6 
7608011P2 
ANDS0O5PB6R8 
AN936B6B 
AN340B6 
7878243P5 
7033343P1 
7069395P1 
7418513P1 
PL7709047G1 
AN515PB8R8 
AN936B8B 
7607323P24 
AND505PB8R5 
N409P12 
7035130P1 
ANDS05PB6R7 
N401P7C13 
AN936B6B 
AN340B6 
7709829P6 
AN505PB6R7 
N401P7C13 
AN936B6B 
7878243P5 
7607323P56 
AN505PB6R7 
AN935-6 
AN340B6 
26-4301-16P-1005 
7608012P2 


PL7617813G1 
AN3140-327 
7710692P11 
7709035P24 
7709035P15 
7709035P28 
7709035P32 
2-3730-XP17-111 
PL7033244G1 
7034239P1 
7415929P3 
7415924P1 
ST52T 
1922-01 
7033295P1 
7414095P1 
DT-2R-A7 
1922-01 
7070448P1 
AN515-6R5 
AN936B6 


PANEL, Right wing (See figure 72-2 for next higher cian He te 
LAMP, Incandescent 28v, 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


BLOCK, Rubber .. . 
PLATE 4). 
SCREW (Att Pt) ... 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Ate PEL aaa 


PANEL, Right wing lighted .... 


SCREW (Att Pt) ... 


WASHER (Att Pt). .... 


NUT: (Att Pt) Sivan ae 
NUT (Att Pt). 


CUSHIONS VS) Stone 7. 
DIAL, Control stick 


DESCRIPTION 


e e e e ° ° 
CALC Ue x Jha, Vice 


STICK, Control (See figure 15 for: breakdown) 


SCREW (Atty Pt) case oate 
WASHER (Att Pt)... 
SPACE acu) sd clea sins 
SCREW (Att Pt) ... 
WASHER, Lock, steel, 
SL ERAD We ane istic ts tee 
SCREW (Att Pt) ... 
WASHER, Flat, brs, 


WASHER (Att Pt). ... 


NUT (Att Pt) . 
HINGES isp hott ey, 
SCREW (Att Pt) ... 
WASHER, Flat, brs, 
WASHER (Att Pt) .. 
NUT (AH: PL) iin Sem ine 
CHAIN t, Ve Ras wee, 


SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). 
NUT (Att Pt) . ° 


CONNECTOR, Plug (Spec dwe 7606035P7) ) (AMP) 


PANEL (oie! us 


LIGHT, Panelivyiia-. 
LIGHT, Indicator. . . 
LIGHT, Indicator. . . 
LIGHT, Indicator. . . 
LIGHT) Indicatorn er. 
LIGHT, Indicator epee 
REST. 
COLLAR ie yyeuiie uve tapline 
SCREW (Att Pt) ... 
LIGHTER aah 
SWITCH, Toggle... 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt) . 


BUTTON, Push 
ACTUATOR, Switch . 


PLATES gi: 
SCREW (Att Pt) 


WASHER (Att Pt) e e e e e e ° ° e e e e ° e ° e e e e e e e e 


e ° ° . e e e 
e+e eve: Ther 6)" 6 « ° 
e eo e@ e oye ee e 


8, ext teeth : 


e 
° 
eo e e e eo e ° 
e 


eo: * s e 'e' Pre", @ e ° 


e ¢ 6.96 e ° ° e e 


0.04 amps 


—~I]e 2© © @ 
[op] 
Com Ya at et In 
fey) 
Ce «© «© © 
Cc 
rary 
ae] 
— 


dwe 


1P1) (DLC). . 


S. Te Se ee eo 8 ° or er ee ° e eo e@ ° 


SWITCH, Sensitive (Spec dwg 7412460P1) (MCG)imieiiae ve ss: \s. 
WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt)... 


e 
e 
° ee "ea, 6: e e a Os OF Ol Ga) 1e e 
° 
° 


° ° e ° e 
° ° ° e 
° ° ° ° ° e 


e ee ee e 
e e ° e 
eo 8 ° e 


e e ° e e e e e ° 
e e e 
° 
° 


ee @ ¢@ 


oe 'e e * e@ e@ 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


BOR Ree Rae RP RPP RPP PP KR BBR RP RPE NWOOY PP PRE 


WWErENNNNHE HEHE Pe PNP ee 


on 
CODE 


¢ 


oF ee ee =. 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


Figure 74. Right Wing Panel 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
eat No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
74-16 7135277P4 k SPACER Caro res ne sks oa Se, au See SEN EAE GN oo Onn eaes 3 
AN505-6R5 ; SCREW (AtEPt)ttees c's a. 3 oR as Sect co ror tev ire? Ste a celaits 3 
AN936B6 A WASHER (ATE PO) Va ss sw S Sire ek eee BPS. ee lecs ei See 3 
-17 7605187P18 ; EASTENE Rt cues wearers eel 5s) 6 oe) 5%. ea eee Rca Ber eso SR seh ve arate 4 
AN505-4R5 - SCREW (ACU Pte mur ween ese 6 oe i o-Te) CODER eeereeael iso) fer ve 6 rela 8 
AN936B4 A WASHER (Att Pt) . Beek ee OSE verde Bes Cr Conte BMOMMCURP ANE ce Tass. (onli ; 8 
AN340-4 ‘ NUT (Att Pt). 5) Var leyecda (Be ne eas estas hs hes ete 8 
-18 RC20GF473J . TeRESISTOR: Fixed, 47000 ohms "45% otie 8 en tle Ses deen inpemenitas phe s neds 1 
-19 RC20GF432J F RESISTOR, Fixed, 4800ohms'25% .s 6 sos 5% 8) bo en oe oe ol, oo eae 1 
~20 764 4 TERMINAL, Standoff (Spec me aa (WIQ) Bele ae Teuicm ten ie) reste ne 3 
AN505-6R4 . SCREW (Att Pt) wae Sees ee Be Kirk ya é a hee tae rae ss Saat 3 
N402P7C6 5 WASHER: (AttSPt) sac Gereee rr eeh cs ocrco ce: ol Nene os Gon veumfe rte Mmemnrodite\arevuls firs ‘ 3 
-21 7213362P1 SWIT CHS OSS Mikisme: lt eeetare rele te” oe ate, ve ise oe 050s) A etlperars Mare MromnD Ine von eer 1 
AN505-8R10 A SCREW*(Att?. Pt) arty a ere eee he PN TE Et cod Ge Oe OO 2, 
N409P12 : WASHER (Att:PE) .. op etme ce ee. sg te Boe son ea ao renee kss 's 2 
-22 7702903P9 oe KINOB: Vee... Secs RUNG eMISE SS, et drkchtes cor ets Menno: Ucen vaM Ocho vep Homme gMcIateh rer amieis « 1 
7415929P3 i SCREW, Set (Att Pt)” Soe eeraes A 6 a oe hae e < GER OMe ee eleeran Nemo as 7 
-23 RP101FD501KK : RESISTOR, Variable 500 Orase ‘£10% rte a er eae) tee has Ge 8h. 1 
-24 7069361P1 PLATE: ste La Weng Bele ee Ne pie toe te . ep ters ele 1 
AN505-6R8 5 SCREW (Att Pt) gf SNe INL yeh bul vo! “ct eS Nes wee cette ei se a" 4s Walton te tas : 4 
AN936B6 a WASHER (Att eae so OLE Le Ee ae aS 4 
AN340-6 F NUT (Att Pt). gy. Ben NLA ae heh Wettcn o thers apa ae A 6 we 4 
-25 7617813P19 ; PAD= 7% NAS Ue ren eh To lial al is. 6. ie Wise We mreleuetclo Matel Mol roMntO mS ‘ 1 
-26 7617813P18 ; BLOCK, Rubber SNEioy MCRL Ie? te teeotemten let o US: nents eit teres ; 1 
-27 7617813P43 6 BLOCKS Rubber i. voeimeltcimemten te une) i eres oe A Gey a otece ; 1 
-28 7033296P1 A PIGAT Hee teals ive, Reece ection touteuee S/o ver 6. Maks at tol Nahas Pee & 1 
AN340-6 : NUD: (ATE RE)....2% oe. tees iA ths Pe ee A MAEM: Bo OR i GO 4 
AN936B6 : WASHER (Att ay se aeles Reich re acess Merge Te eee a wees 4 
-29 7033343P1 2 BADE Reh eo tn te 6 eshte de eestere. 6! Nes PR GE Hence rk oe oN OOO 1 
-30 7069395P1 A @USHION Vs". ~ shee Nolte. Petue. Teme ere os eh es oo GO 1 
-31 7418513P1 . DIAL, Control chee ees eae a ech Chics! O OC il 
-32 PL7709047G1 A STICK, Control (See figure 72 Ap Beeadown) | Wel: OS Rae ete) Meno RCS il 
AN505-8R5 : SCREW#(Att. Pir «2k! os eae ns eee. ve: “eiptenMat tote Mires a6 3 A 4 
N409P12 : WASHER (Att Pt) ces tee. eee aa etka ae Fe cine eis ° ars ers tem Nonds 4 
-33 7617813P17 P SPACER. .. Paes we ate Shh ae ac ie 0 : aca oh <S 4 
AN515-8R8 ; SCREW (Att Pt) REAR | 6 eh CON GlsD OK So 9, Ga c 4 
AN936B8 F WASHER (Att:Pt)s.> Yo heme os re ee ch Oo GO OO CC 4 
-34 7035130P1 3 STRAP .. Oy AMR Pontus: oats, Sees era ne. Ser, Clee ion how & 1 
AN505-6R4 ; SCREW (Att Pt) Diy ak vell ol OMe Mone. 7S) so Non otra onufoube Ee one MCnmEC nS Mean 1 
AN936B6 ‘ WASHER (Att PE) occ. 2 ce suite) ees (or ce a oles ov cue ee VOIR on ethene aor il 
N402P7C6 F WASHER: (Att Pt) dusts anaes te otiey «th eleeledee SRlSE UN boureronate rs maroon z 1 
AN340-6 3 NUT CAGE PEAT ei Wegener secre tlhe iy welng leis ci Settle Med tebe operate iors 1 
-35 7709829P6 : FRING Es hts) te. et Tedtro en Meo ets te A ec pea é Bc te 6 1) 
AN505-6R6 : SOREW) (ATE PE) fi tuhe canes Stel? Yor ohne. Coheens Sear dtetws ten vette ui 
AN936B6 ; WASHER: (Att Pt) tenors esas eerie A 5 ak eo 7 
N402P7C6 ‘ WASHER, (Atf{Pt)ic0%. cscs é Syed So) Cee renee aieeaetame Rete Fe 7 
7878243P5 Z NUT) (AGE PUKE toe agn: ; Secettts oe A : hugics me. te 7 
-36 7617813P42 ae MOHATIN tear emcince net Uae Ret Ys eigteh Oe. Polite tre rogers sss fs ghee ae 1 
AN505-6R7 3 SGREW (AEE DU yr ire 0) eae. Xo ia a ees, eo ae ee es Og 1 
AN935-6 - WEAS Eis Tey CAGE CPE ie ba: ma. Ko as 4) ew ye ie Pmeide A Ln a ODT 1 
AN340-6 : NUT CA e aa ena r eek Beiie.otent' co Bea ove ARR is tore “site. ve" Ker dente 1 
-37 7617811P1 ‘ PANEL, Right wing lighted .... Ate Been, O11 ee 4 oy 8 abot 1 
AN505PB6R8 3 SCREW, CAGCIPE) 1 SG on. ce Sede cil ho Se telgled Mane Ian lias fee ee 5 
AN936B6 : WASHERI(AEE PE) “sotntet ah Oc Bas 2) gal Pore pate eM REIMER MTs Weil co Choco sat gatas 5 
7878243P5 F INUSPUATESER) 5 Susie ek te SCR rt eB Ges Choe CRS sy fete! doune 2 
AN340-6 ; INUITSCALE TRE) OS Sto. hase See ee ee MO ae ae CaS cot ho Se Jel “8, se. ee Fades 3 
-38 26-4301-16P-1005 - CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606035P7) (AMP) ......-+.+++e-. 3 
-39 7617814P1 A PANEL eis) Ree ee ete he ee ites ome MN ME eR care: Hols. a. te. Ye Te) Godke: Be 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 75. Control Stick 


Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 


PART 
no. 


DESCRIPTION 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


on 
CODE 


PL7709047G1 


S$S02A20 
AND15PB4R20 
7874555P11 
ANI60B4 
AN935-4 
AN340B4 
SS02A20 
AN9515PB4R20 
7874555P11 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
7417646P1 
AN515PB6R10 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 


higher assemblies) 
SW iaeet ONC CUAL UM wa Fay ere aie rel atu edhe” alsa! Cerne! te tole twits late 


SCREW (Att Pt) 


WASHER (Att Pt) 
WASHER (Att Pt)... 


NUT (Att Pt). 


SWITCH, Actuator 


SCREW (Att Pt) 


STICK, Control (See figures 73-49 and 74-32 for next 


CR OS OO HPO ORS OL OA Oa) 'O 7 Or Oy OM (Oi CRO Oe Oo 6. 6 70 (et cal +e 


WASHER, Fibre (Att Pt) 


WASHER, Fibre (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) 


6, 070) sua 6! e! jog e/a @ 


CHM: esr et Gy ae 


O) Oa Oe re: ee. el he i6?) oy vo 


OL tee eet 6). el fe) oe.) Jerne eh ot 6 Vor 70) eeu viel etl “oe 


OO SO Oa 6. Se AO Oe Te Ol OO» 6. 5 O45 we. Le) Tei (e040 6. 6. 6, 10. 6 


OC OO OO 6 6) 169 18) 38%) Ore 


CIPI SOO es O OO Re 5 O48 Oo re 


CCD CT Daal eR ee ee owes lee | 


a ay FO <o75 6) we. te 


NE CASE OM Oca, oper SB e Ace B ie Gis ei ee ier i (at je a iwiséice ve po 


BRACKET 


SCREW (Att Pt) 


NUT (Att Pt). 


OS! Oe OL CO rey ie! ies es 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt) 
WASHER (AttiPt) ys oo. ece ks. 


a 505."9) {6 ee 


OL el eee! er Tey ie 8 el ele. 


Cae en eat mC aC Tea MRIS TPMT Meher Pome 


oe Dey Or oye tier, oe. ses Ce ee 


NONMNMNMNRKNNMNNNNRF OOO COO 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
eta NO. ; 4 3 4 5 6 4 ASSY CODE 

75-4 7015667P1 ‘ COLLAR Eo (ences erelieel la 5) Le Re ree Some om OTS iC CainNe Sets init (eit 1 
-5 7415929P4 z SCREW, i Set (CAtGiPU. sc. s SE Sie aeinc eu eee oRe Se ae eaten cuae 2 
PL7033262G1 : BULEONPASSEMBIS Yee te 1. ic, c. otptc ti temhotve dtstMtonEretnts) Mebiciats i ciale anol ic umts 1 
-6 N533P608 . 3) PINS Spring: dowels, CRES,. 1/16 by 1/2 tater hea te can cae 1 
-7 7033263P1 ‘ ; BUTTON Sic ciaseter citisl ce oe, il hel te clan hat otis R MMC MEenemmneTnrC E>) Sais ouire 1 : 
-8 PL7417707G1 5 5 TUBECAND: CAPCASSEMBEY.. (5 1/teertcie) rot teune Munmoicnme nt srcn loan cutcums 1 
-9 7015728P1 : RETAINER (Springs soe tiewie) ew ok ww) cerca epee ee ne ee aac 1 
-10 7415929P1 ; SCREW, Seti(AChiPby etn went te ss 6.0 415) a iver tes tathiy Oe a ere ets Gace ae 2 
-11 7028022P1 . SPRING G- ob oh tote outatee me eteecties tre. ve vous, dol ten Wal, ots iol sally te EaotS Ines Sent 1 
-12 7015674P1 ; BEUINGERS © isacet se reirouecte Omens A ioc ite oil ale Selle Wel esitey Moline monroe nneliceityen he 1 
-13 7015672P1 ; SHAR. (es eas icc cor rear clese Gaeiete) Seltue: sel rou feu weucor et eee nein me mPemrirs Tats oko dias ch 
-14 7412293P1 PLATES AL Gp wars tee ee eS ee Pay oe ee ee 1 
-15 AN520UB10R8 ; SCREW (At Pt)i- 4: Tee ee ic sae JS core | eae a ere ee ean eae 4 
-16 AN935-10 ° WASHER (Att 'Pt):.> a) Acceabe tise Saha mia ob laiytho ve colic gone tel wet eins Coane rons 4 
-17 AN515PB6R10 n SCREW (AtGPE) sc. a ie eetiee ce ma ah ye hd Gort ve ets ae hie a te ee 4 
-18 AN935-6 : WASHER: (Att Pt): 1. erin esues: vol nes totus bie ecgh iol ioc om eaten claete mn onaccs 4 
-19 7015725P1 ‘ ACTUATORS oirs, Hoi Melt tain elle’ e's ve te at ie 8) wel anette ae 1 
-20 7412292P1 ‘ PLATE: Bottonie a0. owas klchle? ce halts ar can ooo ee 1 
-21 7015668P1 : SPACER =. <c1 6 0 fewield pe ateemomiio tus oo te le! is) she ad tole amet Manca maT EE mE 4 
-22 AN520UB10R8 : SCREW MAtt PE): .ok on aia tnd ei ene mE eres a oo 6S 6 do Ze 4 
-23 AN935-10 WASHER (AGE Pt) toc eae eee cca a ie’ te oleae eee PRE, Oo nese. e 4 
-24 7015667P1 ‘ COLLAR: Tesch ohie hoc link Rumouee Pate. wom erie ie kde see ouch Uae RM ommrOmmES tists eae iL 
-25 7415929P1 ; SCREW; Set (Att) Pt) “S20 ieee oe a isn Ie hor lectateh eee ns arene 2 
~26 7412294P1 : PIVOT), 35.02 Peles tes av cemataine. ts ala is ye SS Pt ree a 1 
-27 AN6227-12 5 POM IRING Woe ile: eave! teuesteeten aeete are cs sucies| ce) le. ole! [ete Oe Rotate eae aman 2 
-28 7015670P1 ; REVCAUNER rhe: ties oes eeu an CoM. he). cat oi ot usieauotarolats enol Letom as cme il 


Figure 76. Amplifier Assembly AM-1381/GPA-23 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


ILE I EEL EEE LE IESE PE EE STE NIE TIDE BSS IE LSD TE ETI SSI ENE, EH BEE ELIT TAT ESTE LEEDS NESE LDS EEE PILING SEF EG ELE EES, 


sper DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO 

Dr ‘ x - ‘ S 2 ‘ ASSY CODE 


-12 


-14 
-15 


PL7607320G1 


2600-4W 
7013756P1 
7038666P1 
7-64509P1 
AN936B8B 
N401P8C13 
926C-2 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
PL7709062G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
N401P8C13 
7038667P1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
94A17403 
7033869P1 
N29P13012C13 
AN960B6 
AN365-632C 
7135276P22 
7426516P1 
AND515PB8R6 
AN936B8B 
7135118P2 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
NP192625C 
ANDS05PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
7032306P1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN340B8 
AN515PB8R5 
PL7607356G1 


PL7709062G1 
36004B 
JAN3D21A 
JAN5814WA 
JAN5814A 
JANI2ZATTWA 
51G16095 
503K17726 
7426514P1 
7417722P1 
7135276P6 
7135118P1 
AN515PB6R6 
AN935-6 
N401P7Ci3 
RV4ATSD103A 
RA20A2SD502AK 


AMPLIFIER ASSEMBLY AM-1381/GPA-23 . .........0e cece 


(See figure 55-62 for next higher assembly) 
STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7482576P23) (CLC). ...... 
MURA SULEs Bee Chemie te Eb AL eae el tote! sis 6 a de eekeaia, tes ale neh oct tea AE fe 
SUL EL) Meee Merete MEd: ici g<chute iat Active dst eid) a. .ey-cdre eee Aelce eles Ar Sauna 
DIU RA CALE MER) EMIPERPOLLG. 50.2 cle For oil's a5 lok on S$ uvetS” fabeh Sl bux ewes 
AWE SELES CCAL CEE) tami ha. tee SeeAe Io saa! obra) gk. & vc. wan Sede pe a Arsene: Se Cee oe 
WASHER ~ tad. brs, Cd/pl. Noo narrow (Att, Pt). 6.) es el 
CLAMP, Electrical (Spec dwg 7476737P7) (BHE). ........e.e.-e 
SM Ey RA CALE POU) Mm Ly atc cAMP et i ae te ii MATE ie Wace Mie Oe 
Wel Grn EERCACER DE eur aac NN eT me ok ge ence tilig: gi AMM een Tite 
DRIVER, Sweep (See figure 77 for breakdown) 
SCH ENVACALIDU)! 2 > Let vile cake Sheer avo Pare Gr a con Ce Selene 
ot SERC ACES DENA. ck xekg cathe Cuuninae Uaghel ce wah tbatimg ay. goal. cere 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). ..... 2... 
{EG oh AMR ee 3 mee satire Meme CUM ccioMe case sRYCRT es atiar od cl <«. 10) ct omnes meus 
PEER VBUAETEEL)). «soa os' chee tcmhs: oa, ton MMR ran Sn os oo” Ay on eee ee 
IAS EESEURO ALES PL)... gaint tere rears Weegt SOE CPCNTRY GEG o, Pot ven cL gate: ee 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7411396P1) (CIN) ........ 
DAE BACK INGs 5 pf her vals amas. CI psy ROOTES, ues) oh: Snes fe) ce cas 
SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd pl, 6-32 by 3/4 in (Att Pt). .... 
NVA SELEERCALCE EC) sce cre cua ic sce a cic tue mn AR cries, Cha na we, 
IER CACCURL ) et toy chiei aut Mel wihiot 6) ok gh eeemne 66 SS Ba GS ok 


BRACKET 
SOR BAWVRU ANCE BEE) Te cacn eal oot cent ab! gis! coe tant be renames ade bee oe Th a 
WASH RACALCOPE litre. wks aatitrhee tue <6 ene Ee Ais ee th Oa Mane PENS 
SEA MN AUMCE, cairn meee ek Sema a i) eg ee oe Fe Be 
SCREW (Att Pt) 
AW AOE TRUM ARERD Oa aa ees merits « Match ei ylu'g. 'L! cee pik gla aches hare 
INIGHEs (CASE EET) per neenctets tree eer en i Series co sl Bec rae Peay aes 
NAMEPLATE 

SCREW (Att Pt) ties 
WA ORIUESECATL CPE) cul te esac cae Sen eM) clues G ke MW aiinsana 6. owe! «Eula he : 
MUMEMCACENPL) cats ss tice cc ce) oaeer ns, ean aime a 1a See eee 
RINGO Ys cada Bs, ct nu estes eek ees LAE eri: Mie Se Pais ae 
SCREMWECALE SPC) | Tears) oe od west sa ase Halle? ay Rena ety ae mteeih 
WASHER WALE Pte. soy cis tere ates cat Wee ee ey hans rece te 
INCE ICANE DOU) eye ah ca rcee SUSIE CPE Mas, ORR ls oily haere x cette roe OU. oh ak 
SCRE WiCAttere) ys. Vek sit Catt RMD Pees AP hae cere: 
CHASSISE Mamaet a5 sus tah ce) centers sels AEN lag ee SRR Ree ree 


DRIVER, Sweep (See figure 76-5 for next higher assembly). ....... 


e e ° . e ° 


CAP, Grid (Spec dwg 7003508P1) (MLL).......... ee ot 
HU BE. Blectron .) s. ite << COP UMONY Spice akecus, ec sh» BG OO Gl oe 
AWUBE, Hslectron 34). gs ss «cen 400 6 Ox silat cot eMien Vota! eee ats) Nermostys 
Het Es eI LCCLTON: fc oh tease ies «218+ oie Mee ie. 3). 0 ROO) te OG tes ae 
GES EE MOCULON ie), 5 tie aeons ie teh 3) 4 eo toss © ACB ae CRIS 5. bea 6 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644P2) (CIN) 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) ........2e-e 
PEATE COVCI 2 6, eda a ueae, ce cee) &) thins A ae GA tuts Coated Geo 
PUA Di eCOVEL 6° eliee ecdkeitokseusocice BU OMB oo “A Ss oluvomire Wiemheive rolits 
SPACE Relig es avis ascIRGhc ie, teh .e, Sh cite UN CUCEE SM cMes Wicket) stively ie) fe voiie 
TERMINAL ... 
SCREW (Att Pt) eet ; Ane 
WASH MALE? PU ed ye cole cde < fier oe back aie abies: palske Sein ei Rete siarsitentis 
WASHER, Fiat, brs, Cdipl, "No. 6 narrow.(Att Pt)... . «005s 26 
RESISTOR, Variable, 10000 ohms +10%. . .......- es heme euke 
RESISTOR, Variable, S000 ohms £10% fo. oe lew wo ee es 8s 


KR DOUNH PRE NYUNNMPAWAAKr DDAOOAALKHL APH ODONMHh HH HP KH LY DY DH 


BPR OO COR RRP RP WN FR eB bd pb 
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Section II 


Group Assembly Parts List 
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Figure 77, Sweep Driver 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


ricuRn wees DESCRIPTION UNITS USABLE 
aes No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
Le DE OS Le EN, PO EEA P= ER LT PET MS SA DE TIDE LS AOS TOI SEA RES CIO DIE EADS YS DE fT MITE LN ED OES ED IS ED 
RV4ATSD253A Reels LOR mw ariapie, 20000 ;0nInNSs 210%... 4. cc scales eee Sow. ele. le oaks 1 
RA30A2SD502AK RESISTOR, Variable, 5000 ohms +10% ...... be Pe ree oh chs Ch Cae pane 1 
RV4ATSD502A RESIST OR,, Variable, 5000;ohms 410% Jo... 6 se ws Race ce 1 
7027144P1 PER MINA mremereh te teat t tenet iolve +o sulel ic) ‘ofel-vct te. wel o/h stteWne. 61% : 5 
7886278P1 CHAN LP wUleCtricallALtePty mani pile) ccc! aca tie ewber ettense. eter? eileen a 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt). ...... 5 
-18 RC20GF102J C BI SES TOR eh IxeC M1 000- OMS O00 velicie’ Sul sruel (es ow A bleoMen es ec eiie) as 3 
-19  7708702P9093 eee Ste DO mixed sae SOO ICE 26 youre! go ite 6 5 scien louie, eMterietive? of sive s 6 
-20 RN70A4991F 3 HESLS RO mr Ixed, A990 OMS Cli, coc. s 1% 0 nse: ve 18) asieth ee auleine. el 6 1 
-21 RN70A2491F 5 RESlol On weaxcd, 2490 Ohne ikon: Ak cms beiiisiue ies. -6 pce eo wet wae ens 1 
-22 RN70A4022F J eREcIsrOn es rixed, 40200 ohmetigy s,s . RoE Meek ee s 1 
-23 RN70B1244F ie ioisrOn hixed, 1, 24 Mea rl yo ieike feipedie (Sis 6 sel som Hse Panielye 1 
-24 RC32GF683J : RES Von, bixed, GO000 -Onims thous, vee cede ees a (eVects, em twee 1 
-25 RC42GF153J SRE SIS DO MiIKeds 7) OO0U,ONINSer O Gm neue. eile Maris co. .6 i. see eae etl seas 1 
-26 RC20GF683J MERE CICTOR Mrixed, 6S000.ohme™ ay me tcc ater cris, < sc. Secs ees 1 
-27 RN70B1244F ° RESISTOR, Fixed, 1.24 meg +1% a ef Age Bilal AERO EO, Det 1 
-28 RN70B2003F Me REcISPOR abixed: 0.2 mes 41% oy ene te ee tee catia ore dn Soa 1 
-29 RN70B7503F . RESISTOR, Fixed, 0.75 meg +1% ED BAe A ee F 1 
-30 RB15BE10002B PEER Ols POR  Hixed, Usk Megs LOD. . 6. « Mem ea ait eale" 6: es he) sues 4 
-31 7872492P1 : WASHER, . 3... 8 Oh te o@! GAGS a acs o 0! od. Moe CSG a ni 2 
AN515PB6R24 é SCH HWaCALLEEL) ale am es to) aire hohe. « SEM ele bec ie! 6) evel wile Eee 2 
N401P7C13 : WASHER, Plain, brs, Cd pl, No. 6 yey CREDRPU MRL sella del tse fe a 
AN935B6 WASHER "(att 524 oa 8. a i AO RR 9 | 8 8 lr at ea 2 
AN340B6 “ REUEE CACEBPE ee cho sae Pitney wets ss “ohocabeneee . 2 
-32 RN70B1004F PER ESISTON BEixcd S10" mer L1G. sa. he Aoeige eat teal ce Nein ike 1 
-33 RC20GF474J - RESISTOR prixed, 0747 -mee25% Sux «hss ew slielieis = Site Seo 1 
-34 CM20C2203 PRC APACTITON SE ixcd\ 22 Gulen yet pie. che ceeds tea. eet ee eae 1 
-35 RC20GF105J Wem RESISTOR Biixcde meet oon tees shane ts ity ye us) ess b 1 
-36 CM20B150K CAPACI LOR sh ixeds cl 5 Udi 10G sil.) 6 Ses “c. wi/ ote) os, o6) eli ehlm vers 1 
-37 RN70B2003F Pe ESIS TO Br LsOChs On 2tiOe liye wiley gases. ji) co. 6) #0) 8 ete teh a wns 2 
-38 RN70B1504F Pe RESISTOR Ghixed, lstmos 21% ye ti cts eS) eet Se vet le 32s beets 1 
-39 RC42GF473J Pe REsIsTORerixeds 47000 ohms 45%! Male cs. ee eles eee chee 1 
-40 RC42GF333J S GORESISTOR | Fixed, 33000 ohuiso% Me. 0. ele ea eee 2k SRAE Wi 
-41 RW33G632 SU LDRESIS TOR hixed, 6300 Onis: . fe oc. 06 sere ses Nia Cg at rae 1 
7133855P112 . STUD (Att Pt) Rie ob. tS) oth Es oes 6 ei ser suis ws Wels ue 1 
7874555P17 - WASHER, Fibre (Att Pt) tee >: OPS Demin: avg en clete tate rss 4, 2 
AN936B10B . WASHER ‘(att PU) oh eile ode is ie ee Skeets couah ete orn shelf ot vals 2 
AN345B10 INU DCCC eee tes) oid: hoaiparatys Mision ol ls coy, eh 6. ee Wils'e) Se orwite G66 2 
-42 7015986P1 BRAC KE aice cosh eae, 6. «Mek sins: aeieterye™ ean etiy ote tell caVerae le Niue « 2 
AN515PB4R8 SCRE WaVAC Ue DE) peice tree Ponrgmts UMEE Ne ets) Siieceh se Go oo eo) ws: Soleus 2 
AN960B4 ASHER CALPE) ropes 0c eb rigs ame RCC fais ne. ae Sas Sibi ne 4 
AN936B4B WASHER \CAULPt)so toca) copa eh: eo sve pikone si Serb ciinctel sfireieis 2 
AN340B4 MUMUCAUUSPL) siterauhe 1a retca't tule CIS iron ans «\ ooo) 6! 6.6, 00 62 ww eel Fedde 2 
-43 7030268P1 ADAPTER, (Lest Pome ps. 2 cee eae. ons, sca oe pel Sed shel’s 5 
-44 2R53P20 oa WeCRO MNES I (GE ines 5. once Rene Pee” OMS hs role) et sepals Siar rsyasiy sas 1 
-45 7043183P1 é COBLAR. A + ses BN Pee 2b, Gh ee os cee agitans dhcdiod oil sh Calewreuts he tere 9 
-46 PL7709586G1 7 BOARD BCOUIPONCHL 9s vote, Gel e ered ae foo ¢ Gist ue, .s)te, em euen ep aecuess ; 1 
78- PL7607950G1 GENERATOR, Reference signal TD-129/GPA-23. . . 2... 2. ee ee eee Ref 
(See figure 55-63 for next higher assembly) 
-1 2600-4W . STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7482576P23) (CLC) ....... 3 
-2 7013756P1 c WASH ICR. ea: ike Pisdomtel ten uetrieMtsas) sue" xe Sw oLomesiiel tele sere meemts 3 
-3 7032306P1 ae REARING EG Unea ye eb A ote cud: dae UR URET US Vleyete de ies ante ie 8? Seen cacss tell fate nak 2 
AN515PB8R6 A SCREW.ACALE Dt yirrtns “itis Maree. ce) 6s 1a Soe) Gy | Gane Aes POR ary foe 6 
AN936B8B au, | WASHER (ALBPE) Sic) +s Mat scenes eat, Gal's Athens im 8! © a Net adanetne 6 
-4 SKHG-CC-CC . RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7103869P1) Ea ey cuca ta’ cadence tus 1 
AN340B6 4 NUT (Att PUNE atte ae a'onpis Petes ame PL MN ods Ce Bia tse Pe fa) eve. ewe Yocxet s 3 
AN936B6B WASHER (AUL: Di)rsu. %. pela cura eh si aihes5.h a Maciel cs REReMe yl irl ced suevense se 3 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 
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Figure 78, Reference Signal Generator TD-129/GPA-23 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
See No. 1 Tale 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

718-5 RC20GF101J i. RESIS POR ME ixed 2100 ohms Soon. 30 SUR TE i IG 4 
-6 7135118P2 : BEC RIMINA Er eed beatae 6. Reis uba he oenie ooo) ot hYaae isle « sO tae alo als 2 

AN515PB8R6 : SCREWMCALG Pe) meet toca tem ANIONS ov kM Nur coa a 6 a ah veltige tel te 2 
AN936B8B ‘ WVASHE RU ALT SPU) Marine bee heme er bess 00, ely’,) Up tights py ib ie, 607s ceo teehee ee 2 
AN340B8 : NUITSCATIEEC) tame ere cites Shae eR eB ded cn eG to tele i aathe Sony. wet er Wes tet 2 
-7 RC42GF102J ‘ RESISTOR: Fixed: 000 Ohms toe. e ks) sche eo eine. 0 Jietie Vek wielste ves A 1 
-8 780 : TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) ..........-. 1 
AN515PB6R7 3 SCRE NMIUALE CEU MCh ieime ask: Se Pa UMN Coed RS Se gl Se I entre RRS Tat ft 1 
AN936B6B é WASH Bett C ACME) ear och | SuleeE OMe Ns Vege sigh fe, ie Me cs, ele. We Ute ehose ih wile ioe il 
-9 54A14755 : SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7010014P1) (CIN) .......... 1 
AN515PB4R6 5 SC REWeCAtts PLIMaRG Mae boned os uo he eno ots ecg? se) fas ceateeanbanties 2 
AN936B4B A NVASELE CACM PU es fats on agile cents es Peper e's | 6 el))'b9 6 alice polmen ce 7 
AN340B4 = INUMIMMALEMOE Gem? sprees cost seats) Mel MMU Mae A MMPs 5 os act el Ub Neate be 2 
-10 PL7416558G1 ‘ MIXER, Pulse (See figure 79 for breakdown) ........+++-ee-6 1 
AN515PB8R6 A SOIE Watts Pulls) ce tA ee hls een te IAL EMsets oe keen s) oS ue oe athe Mahle 8 
AN936B8B ‘ SVIUSETICRRECATEMDE) yoo) ot ge. ola, PRR RTT EPO TS Ges eters 8 
AN960B8 : WV STEEL EACATENEU) Siac let Sunk aa. ' 4. oo. AA CMIAMMOB Ce Teo on fen BE tess te Pat adel ole: be 4 
-11 PL7709318G1 E REFERENCE GENERATOR, Relative (See figure 80 for breakdown) .. . 1 
AN515PB8R6 $ SCR VWeUAED REE) aneoUay cea tiey. w ailc: gh Pept MMU ME Mtg AEM cohen let tec e. we niet ie 8 
AN936B8B $ WASH BE RWCAttOPE) cer see t ai ts 5 CAA CR IMOMR AMOUR RS ee ane oe! lo tah GAM, 8 
AN960B8 : WASHER (Att Pt). .... Te!) Ae TAS MEGY Woke ots. Loris Ma tie pater wernieh tel ite 4 
-12 PL7605980G1 i INTENSIFIER, Time and range (See figure 81 for breakdown). ..... 1 
AN515PB8R6 é SHEUE WiC Ath Pte teaneareiiates ny) Gl RI EW ewan ie: Un hap elecnyiae sor ee mar ele 8 
AN936B8B : IW ASHE RCATES PUN tot yc. t\ Sie Pn MeMNOPaR Te els en cb, ceria gale atone chs 8 
AN960B8 : WASHER, (Atty Pi) tae: (22103 2 ORSTN S RM she Wel oor eibier vey Karjlesiiotixch mer Te 4 
-13 7135276P22 ; SPACER py Nauetmeanctne tates 5) coger eM cnet othe" sts 7- 64 Vets © ap ee het Vee ily 
-14 54A17403 . CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7411396P1) (CIN) ......... 3 
N29P13010C13 . SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd pl, 6-32 by 5/8 in (Att Pt). ..... 6 
AN960B6 é WASHER (AttePt) tes Sle ea hae Sun SEe hte eh es) belo. Wel Geren votre mn 6 
AN365-632C : NUTSCATE Pty) 5% Be ale eg Rel Cs ite Mone Mon Mo tent va! <o Ste ue Sua va cera as Ee 6 
-15 7135118P2 é ARERUMIENA Lee rceweanertetihs> Le 5) tite ha cm ote Mee R et! otis: ols” ter o1 0. el Nels’ 5 2 
AN515PB6R6 “ SCREW WAC Pt. hove nest sree ENRe Wetec otis nel wy iil ee de War erate the 2. 
AN936B6B Pe PU WASHER (CACCEDE iu AG o> 4s OU ee OR Blas an reas : 2 
AN340B6 5 INGEERCATEORE) cr lisaren ails Use o.oo: MOM RMI OMe tat et ol aby e lcs tele, cet athe 2 
-16 NP192626B 5 INA MEEGDISATE Betis cehine oil 6 e's Cheap ey ae SEMAN) Mei love! otis, oss « ettetts 1 
AN515PB4R5 A SCREW, (APL) at: seo kaw RE RICNM aie cttel fell ers te ss ale mente te 4 
AN936B4B " ASH EATER EMG Meee Pa) ca  Shicetle ee Metre aw dela Minions Sr) g ce View event ete 4 
AN340B4 : NUTHAT<Pt) <Mijesc sh a fesse NG ihe Met oN eM Tel Mfey lojt omic: ceil tetris sirens 4 
-17 PL7607374G1 38 UCHASSIS 6 6 6p ke: is ME eS PPR eS Ver, Sl eiks sf tute ates 1 
2 
A) 
4 
5 


Figure 79. Pulse Mixer 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE 


PART 


DESCRIPTION 


UNITS USABLE 
PER on 


79- PL7416558G1 MIXER, Pulse (See figure 78-10 for next higher pee Brent Misto Hankey ee Ref 
-1 JAN5726/6AL5W TUBE, Electron; ice 1. tse. + 2 eRe F Wea strcadwe onteate tee Z 
2 53D16450 SOCKET, Adapter, (Spec dwe 7406473P2) (CIN)a.je 0... . . tare) ame 
-3 RC20GF224J RESISTOR, Fixed, 0) 22.meg 45% (s) i) ae i omieiie] Redmon 2 
-4 RC20GF103J . RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% . 9s 4 Sale o el. . . ¢cee 
-5 7030268P1 A ADAPTER, Test pointuigm imine -teacled « eace remus A ois) lo Wissistlied “outs Z 
-6 7043183P1 : COLMART 1 elke: Sip ee niel Veta ihe mes cubmie edie eke ; 4,)\Gliag Bede 4 
-7 PL7418514G1 BOARD, Component Ho Seren DEIO. Gino Hoe BS a" p are OAD 1 

80- PL7709318G1 REFERENCE GENERATOR, Relative (See figure 78-11 ... So ¢ iol oy Reg 

for next higher assembly) 

-1 JANI2ZATTWA TUBE, Electron . Ho A Ohkubo ob C SoG 2 
-2 JAN5726/6AL5W + JA TUBE, pe lectron.c.., mcrae ee S OPbietd SRM PR? 4h ee eee 1 
-3 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) dr ay ae ciate A : 2 
-4 53D16450 - SOCKET, Adapter (Spec dwe77406473P2) (CIN)@ .%. 234... . Sh cen 1 
-5 RC20GF101J3 ‘ RESISTOR, Fixed, T0Q-ohms 75%) (eres (chi hte tenn en ae ene 5 2 
-6 RC32GF153J RESISTOR, Fixed, 15000 ohms 45% ..... Se eo co lsd Gc 1 
-7 RC32GF333Jd RESISTOR;. Fixed; ;33000sohms#25%) sid. s.ciee} Sits) 4. 5 es io oe eee 1 
-8 RC20GF682J . RESISTOR, Fixed, 6800 ohms 45% ...... Aa ia ae 
-9 CM20C1013 CAPACITOR, Fixed, 100\uuti+5%, tin!) sree os aehe oe ic uae i 
-10 CM35E472G . . CAPACITOR,, Fixed, 4700 aUfz2% $0.00 5594 4 i>. 25), 
-11 RC32GF4733 : RESISTOR, Fixed, 47000'ohms.+5% » 9; 5 oes le a ell es ten onic Seana 1 
-12 RC20GF 1033 C RESISTOR) | Kixed;y L0Q00"ohms.4-594 aye. sei edhe’ Sia oe ee ee 3 
-13 RN70B4323F s\ -RESISTOR,, Fixedy'"0, 482; megit1%) 2 ius. show cs. see 
-14 RC20GF472J +, SRESISTOR) | Faxed,-4700 co hinis 15% teas ont obs ei feasted one tele oye Reha 1 
-15 RN70B4023F -,' RESISTOR,’ Fixed, | 0402 meg 1s PEP slid, ne (NM cede Oo eo ee eee 1 
-16 RC20GF105J A RESISTOR: Fixed, 1.0 mec"25% . lane. Javier ye Aer elie hic Se auld 1 
-17  RC20GF1043 . RESISTOR, Fixed, 0.1 megi5%........ Poreraee  e 
-18 CPO09A1KC105K ; CAPACITOR, Fixed? Jul 10%y ee sw ee orreiteee Ge see Co Ge So 1 
-19 7414594P2 : FILTBR; LOW=pass © oc) 6) ols ic oleae 61h 0° dh jo Se Wallet ah te Pon anee eC omnemn 1 
-20 7135118P1 5 EE RUMINAL ere tien rs Stars aus Aso eed 6 to oo SB eeocc 1 
-21 7013672P4 C GROMMETS "51+. + o: ates eis: Wis len caer Shs el 5 ate eee 568 5 Oe 1 

_AN340B6 sol NUTS (ALERRE) oo et SNAIL eae od ay 04 seein ee <7 eS ee 

AN936B6B A WASHER: (ATC PLR Ans. Tks bye 6 HG GW. dh OS oi ohne oueae ane 4 

AN960B6 : WASHER (Att Pt) . silks a OHS 3, 6 Sod c 6S) oy ais 3 
-22 7030268P1 4 ADAPTER, Test point -..... sia xo 6 hou or omes Son Oo tS 4 
-23 7043183P1 3 COLMAR. cere einioii sais +o GeO 6.76 ded GAO. G8 beter 4 

PL7418506G1 : BOARD, Component te: A patteae 60 Oo BO 6 Go Gt 1 
-24 500-750-1129 : : CLIP, Mounting(Spec dee 70044334) oe) a Retreie Miowee Relic” encis 1 

AN515PB4R6 ° 4 SCREW CALE PU Es ee et rae : 2 Cc 5b 6 6 56 Oop eo nos 1 

AN960B4 ‘ s WASHER: (AEB) orice ees ns 6, a Rel to ube Dem mn Nice bane 1 

AN935B4 é 5 WASHER! (ACPO Cc wen fe 5's. ol ven tel ears eae ee cae 1 

AN340B4 C NUT CAC Pt ae areas ooh ok ss Poo 6 6 oD a OG Geo 1 
-25 No Number A A BOARD (7418506P2 thru P4 assembled)’. MBA GAY Solty Place yal ee 1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


Figure 80, Relative Reference Generator 


FIGURE DESCRIPTION 


AND PART ' UNITS USABLE 
INDEX NO. PER ON 
NO. 1 2 3 4 5 6 1 ASSY CODE 
81- PL7605980G1 INTENSIFIER, Time and range (See figure 78-12 Ref 
for next higher assembly) 

-1 JAN1L2ZAT7TWA : TUBE, Electron . SEG es POON Scene peu eUn Ge ERUy cosas 8g e-) eas a aes 4, 

-2 JAN5814A : TUBE) EVGet ron gy dics tela eh tee of ce boo sie tw bal tep ret sil seed tomes) ts iis ite ; 2 

-3 53K17726 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). .... 6 

-4 RC42GF103J : RESISTOR, Fixed, 10000 ohms 15% ....... 8 

-5 RC20GF103J . RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% 8 

-6 CM20C470J ‘ CAPACITOR, Fixed, 47 uuf +5% . PRESEN Rea thie Ne tifa Lier ai a. he S 

-7 RC20GF105J pt Oto LORS Rixed, 4 immer 5 pigs ihe ale xg ce Mini espe ie Wh ie els a 10 

-8 RC20GF101J ; RESISTOR or bin eG cL 00 ONIMS hal u ipoads sere arena Sots ew whe! ; t 

-9 RC20GF684J PEMERELSIO LOR Mixed. «0. GG MICs 255) a ide ane Soo ete wee he 8's 6 

-10 CM20C101J , CAPACITOR,» Fixed, 200uul 25%" coin Sle ee. antes 4 

-11  RC20GF1043 | RESISTOR: Fixed//0:1 meg 5%... 2 ee 4 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 81. Time and Range Intensifier 


an — an =soe™o = we 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND HASSE PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 
81-12 RC20GF682J ; RESISTOR, Fixed, 6800 ohms LAGI, Ln Re ay on eh ey Oe 2 
-13 CM20C151J ; CAPACITOR, Fixed, 150 uuf Ey APE rey Gicaaeh s TA SE MEI A, 1 2 
-14 RC20GF154J ; RESISTOR, Fixed, 0.15 meg MO ise an cig Pte amt takes oe ae Z 
-15 CM20C221J ; CAPACITOR, Fixed, 220 uuf CLAY Na ae PS en oats 2 
-16 7030268P1 C ADAPTER, Test point Pan 6 
-17 7043183P1 5 COLLAR . eV baste cauts 2 
-18 = PL7710033G1 : BOARD, Component . 1 
5 


“Fieure 82. Amplifier Assembly AM-1382/GPA-23 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
aa No. 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

82= PL7607081G2 AMPLIFIER ASSEMBLY AM-1382/GPA-23 (See figure 55-64 . Ref 

for next higher assembly) 

-1 2600-4W STUD, Turnbutton fastener ahr ave Merah c's a. 3 
-2 7013756P1 WASHER, EOck@yateic. ce A 7 : . 3 
-3 7038666P1 SHIB DD eee eieercnrs ics taht eee er i eae ‘ 2 
7064509P1 NUT (Att Pt) . Rice a Ona ela sey ouhetticane es tmic : 4 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . : sare 4 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 n narrow (Att Pt). : 4 

-4 926C-2 CLAMP, Electrical (Spec dwg 7476737P7) (BHE) 4 
-5 PL7709060G1 DRIVER, Sweep (See figure 83 for breakdown) SECA Ae : 2 
-6 PL7712540G1 MIXER, Video (See figure 84 for acre BRM Ld ; 1 
AN515PB8R6 SCREW (ALU PE) eae ata - Aye MAND a 5 12 
AN936B8B WASHER (Att Pt) ... one Wea e Rptaibuatees 12 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, Nai 8 n narrow (att Pt). F 12 
PL7026298G3 HOLD- DOWN, Relay Beer aE é & 5 ONE ae a 
AN345B10 NUT (Att Pt) 2-5) 4. Gio pe eet el hy ee 2 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . ‘ 5 2 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No 10. naerow (Att Pt) 2 

-7 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, Allen dr, steel, Cd pl, No. 10- 32 2 by 1/2 i in 1 
-8 7026297P1 CLAMP, Relaynu. eae Pitseeta ji eiislvatihe Leese wees 1 
-9 7026296P3 é POST, Relay . t 6 1 
-10 PL7417328G1 SPLITTER, Tag one (See figure 85 for + breakdown) 5 Side : 1 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). 3 ‘ eM aehaene ate 4 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . . A ; 4 
N401P8C13 WASHER, Fiat, brs, Ca pl No. Sn narrow (ate Pt). : : 4 

-11 7041319P1 SPACER. .. é , sits eh 16 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt) eiiePysaeo Retire Mal) epileie tens icorcomee ts Mcar tater come 16 
AN936B8B WASHER (Att Pt) ... : 6 ; 16 

-12 54A17403 CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 7411396P1) (CIN) 9 
-13 7033869P1 PLATE, Backing . : ADIEU arent 5c 9 
N29P13012C13 SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd tpl, ‘No. oe 32 by 5/4 in (Att Pt) .. 18 
AN960B6 WASHER (Att Pt). 4 ile picwmtc todas 18 
AN365-632C NUT (Att Pt) . Chi CHE SOL MIEEL Comey “Co 75,0) Aart | RU ME oe) 4 3.10 sere 18 

-14 7135118P2 TERMINAL, Ground oAaiaMel lpi Neate Tama alle? let iicgeue: LecitenmrcN rs wine Ut were 5 
AN515PB6R6 SCRE WICAtt Pt). Sera Ne iene ee Ua ke 4 5 
AN936B6B WASHER (Att as oper elk coutee Manne MAM Ob fehirom ehh ote, Gane cit oaronmrta arcs ar Hes 5 
AN340B6 NUT (Att Pt). . ottoArer Houle melt Met balcl cy « aeiieceuou rs Ata. Le 5 

-15 7038667P1 POST. Sir Stim wince MRia. ities a Metal oe aeGke. 2) tro esas ates A Saas 4 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). Se ae RM es ae aee ch) ae Oa MAMPI Er PSEA. Sohea Oley ay 4 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . oP eidal ate eReum a Wace etbues Ce). \5, ig Went a eet A 4 

-16 7032306P1 HINGE een. Shika’, “{ebsiiehreso/G de iets ooakn, |e, e Yel al aia. Latta eee ee : 2 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt) Shit staal troy oda Wah el aneuuke > Mali Myon cots tice eee : 4 6 
AN936B8B WASHER CATE PL) thar it cnale inst ht get Cree rere 5 Br sbs5 6 

-17 NP193705C NAMEPLATE aeppemN sallow rer Bla: Bs ; 1 
AN505PB4R5 SCREW (Atte PE) i cet oe oe lB ar, ey a ‘ 0 i 4 
AN936B4B WASHER CA Pte... ca. Peat Oe a. lito Cathe Aeawe ; 6 4 
AN340B4 NUT CACC DA hee. Ween nae J, Ct cut ee one ee op! Bea) gt ch ice ere iear 4 

-18 PL7604591G1 CHASSIS ee cotta senses |e * Soke ae oe 6) ane 1 
83- PL7709060G1 DRIVER, Sweep (See figure 82-5 for next higher meaner Ref 
-1 36004B CAP, Grid (Spec a ee k, Bg ate ae Aaa 2 
-2 JAN5814A TUBE, Electron é A yA Cato dene... Gia ; 1 
-3 JAN12AT7WA TUBE A Bl@Ctron: aves Ayes ue te : 1 
~4 JAN5814WA TUBE, Electron Sp lie Pa cakes yo. ner Rds on cree pete nee REE Ee iis 1 
-5 JAN3D21A TUBE, Electron... 5 . 5 CMe ; 2 
-6 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec eae 74064742) (CIN). B A 3 
-7 51G16095 SOCKET, Adapter a re ieenannt tak : 2 
-8 7426514P1 PLATE, Cover ... A A ee b A 1 
-9 7417722P1 PLATE, Coveriia 3° a ha omen : cits 1 
-10 7135276P6 SPACER ere AT Oe Ai di (a! et) Nes. iat Bebra Pee STS 4 
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Figure 83. Sweep Driver 
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Section I T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


SEE Tn GS SR BI TN I HL ER HM TR OE EI OP ES I LN A CE A OS 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
pees PART PER on 
INDEX No. ASSY CODE 

NO 1 2 3 4 5 6 7 


83-11 7135118P1 o- | (ERIS MINA Laat ices git st. 6. tall te, Cocute ete eel Cee ee ee Me eat ce us 1 
AN515PB6R6 «| ESGREWECATE Pilani. sk bi 3 Nk a ne meta h 8 
AN935-6 : WASHER (Att Pt) . st SUR cams MROMiteMion ods Osi clue.) la 8 
N401P7C13 3 WASHER, Flat, brs, Cd ‘el, No. 6 narrow SSP CMOUESR RS Ts eeurers, i, ove 1 

-12 RN70B2003F ‘ RESISTOR, Fixed, 0. 2meg 1G. ite Maps ene ete ied. 87, 4 
-13 RN70B7323F ; RESISTOR, fixed; 05732 meg, £1%, 7s) /.%eif alee keeles POS, ce 1 
-14 RC32GF683J . \ RESISTOR): Fixed;>68000 ohms :5% «. . .% soteie emer 1. 1 
-15 RC20GF474J . .. (RESISTOR) Fixed; 0; 4:7:meg 25% (1°. “ideal Ce ee 1 
-16 RC20GF105J é RESISTOR MBixed, Timez 257%). ' is atic, cl Cena ee ee we 1 
-17 CM20C220J c CAPACITOR? Fixed) \22:ugiiio i... Ee ek ss ee as 1 
-18 CM20B150K « 'CAPACTTOR WFixéds 15" autes 10% 1 oo ee ee ees 1 
-19 7708702P9093 : RESISTOR,” ‘Fixed, 0/909 megusd Ges. orale: [eo rei eee AiG \ ore 6 
-20 2R53P20 a GROMMET (GE) . Ae ia NOL Mor Oe cath ool GO Be tp 2 
-21 RC20GF102J . RESISTOR, Fixed, 1000 ohms 15% . IM ke eres es Oo iceus, 3 sone 3 
-22 RC42GF473J : RESISTOR, Fixed, 4 7000(0nmS 008 eos). (als ete eee eee 48 1 
-23 RA30A2SD502AK 2 RESISTOR, Variable, SOUOF OMNIS’ S10% i. : ota Bie: Sekine (een amen een i 
-24 RV4ATSD103A : RESISTOR, Variable, T0000 Ohms #EL0%) s. 36.21%) 1) yee eee 1 
-25 RA20A2SD103AK . RESISTOR, Variable, 10000 ohms +10% ........ Ped ia) oeee 2 
-26 RV4ATSD253A ; RESISTOR, Variable, 25000 ohms an” Ab stems tm Gah : : 1 
-27 7027144P1 : TERMINAL See a nal tet See (ed Sin ste useyihetromme tein tomes * 5 
7886278P1 2th CLAMP: Electrical (Att Pt) . ete Samaras me EN A SIA Ie a 5 a 5 
1920-2 ; WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int: teeth (SH) (Att Pt) 4. lee 5 

-28 RW33G632 : RESISTOR, Fixed, 6300 OHMStES Hero eco 2 vie’ ohn aie mee 1 
7133855P12 ° STUD (Att Pt) sot ol haat, ote: eoeaaeanen Pgh a rosy -c 0 : 1 
7874555P17 : WASHER, Fibre (Att Pt) Seis 65 Peer ert ewes or 65 eG (oO 4 2 
AN936B10B < WASHER ‘(Att Pt). Sa vemre Usa ea louie s'"" co) cay Werk o. siorl is wich Se tc ManemmCaM eG 5 2 
AN345B10 > SNORE DO ad eg aie lee, 6 MURR 2 

-29 7015986P1 +> S BRACKET Snows dey a tenets eeu Yan faves Pere Se Oe ; 2 
AN515PB4R8 over SS CREW, (AGED) hn itera aie am ances NPs) Cs ge Hs te Ma : Rupe pens 2 
AN960B4 3 WASHER (AttrPt) 2° Sweat mele: feu aly le Min o's. Tac sle ton SUS ae eee 4 
AN936B4B oo), WASHER CAtE PE) ooo eiitica irs tet ek ohare eed 0 ce ilelite fg. eaten tae meme tee ne 2 
AN340B4 A NUT CAG PO tee Paes ee eee yo 6 . sive) soko sa ovCHES 5 2 

-30 7708702P4994 oor RESISTOR: Fixed, <4, 99% megs21 Gye teckeutenie. vee OS edie tone ee 1 
-31 RC42GF333J .. RESISTOR; ;Fixed;(33000:0hms1t5% 2) uewts os. “3. lee 1 
-32 RN70A1002F «-  RESISTOR;? Fixed, "10000 ohmsit1% fee snk & PO ee 1 
-33 RN70A2491F : RESISTOR). Fixed, 2490 ohmsut1% ¢ Fo on. ben S cs, "pa ws ete etme 1 
-34 RN70B4532F , RESISTOR: Fixed, 45300;ohms t1% 2%, Ss oes 5) ee eee 1 
-35 RN75B2004F 5 RESISTOR, Fixed, 2megi1%.... AE. HEA aS oy io 6 serene 1 
-36 RC42GF103J . LRESISTOR; (Fixed, ,10000*ohms 25% 2.0. e 5 -4na eac eo eho a a eee 1 
-37  RN70B1504F » RESISTOR) Fixed, 1.5 meg £19 0/0). Gok Nan 1 
-38 RC20GF473J3 : RESISTOR, Fixed)47000,0hms "25%, “lc 2. Sas, coe eee 1 
-39 RN70B1004F . | RESISTOR, | Pixed:? Timeg 1% oi. ie 6: call a). 1a.) oe ta ee es 1 
-40 7030268P1 : ADAPTER “Test points) 05 (sede car tes) t's hell's: tes tol siete, Make en te ee ae 4 
-41 7043183P1 ; COLnAR «J. eb 'ot fe gratiieles > os [eo Ses, Coat te eine eat me MemnennnS a Te 19 
-42 PL7709369G1 . BOARD, Component acis MOLEET tek tT ois é; Sale) ie Mele Cleepenneecane 1 
84- PL7712540G1 MIXER, Video (See figure 82-6 for next Fea assembly) /ijsact ey ss Ref 
-1 JAN5725/6AS6W ; TUBE, Blectron/3 os (3-3 4s : 4 egice pes hen PROS MS Mads leas dt fokt oy. 4 
-2 JANI2ATT7WA ‘ TUBES) Blectronige 5 i520: 6) se 1.6) eu hed io) 10 Phe Mes ee Pe vis aL oats 2 
-3 JAN6AU6WA 5 TUBE, Electron) .4.. 4... A c So Abe SMCmRO ces Seal <> 1 
-4 53D16450 j SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). Apo5 ito ; 5 
-5 53K17726 5 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). . 5h AL SUG at yaaa 2 
-6 CR2791G123A10 . RELAY, ’ Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE) .... ie 3 
-7 54D17428-A . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN) .........4.6.. 3 
-8 CP09A1KE474K ; CAPACITOR, Fixed, 0.47 uf +10%.... eaver vss Ane cs ee Ona 1 
-9 500-750-1129 .* 6 CLIP: Mounting (Spec dwg 7004433P4) (PRCO). eine ee kite ; 1 
AN515PB4R7 r SCREW CAE Pt) 2)", ; < SERCH el sire Voie” 6. 61) ve uedits 1 
N401P5C13 A WASHER, Flat, brs, Cd ‘pl, No. Accor (ate Ave Patee) Fal ete ee er eons A 1 
AN936B4B . WASHER ‘(Att Pt). one 4 BPR STC et cube for vie. vol: air fe 1 Cee 1 
AN340B4 : NUT (Att Pt) . APSE en ee ad oO TG un a Sg Bits perso 5.0) fant) tears mate 1 
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Figure 84, Video Mixer 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 

NO 1 2 3 4 5 6 7 


84-10 CV11B200 . CAPACITOR:. VaritableSh,’.. 5 ta, « cules s Wee a Cte Re nS 1 
-11 7874555P11 : WASHER, Fibre . ices meta te ‘ 2 
AN515PB4R10 A SCREW (Att POA SS 2 
N401P5C13 . WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 4narrow ‘(Att Pt). 2 
AN936B4B 0 WASHER "(Att Pt). Ae SUS a é a, al ts 2 
AN340B4 : NUT (Att Pt) . a ots 2 
-12 RV4ATSD103A 5 RESISTOR, Variable, 10000 ohms 5 110% mpithive canted. Xi 2 
-13 7027144P1 . TERMINAL Panag : so alteoiatey Bau Ree re,” Seka tate 2 
7886278P1 : CLAMP, Electrical (Att Pt) . EF ng 2 
1920-2 : WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 - in, ime ‘teeth n (SH) (ate Pt) AP xs 2 
-14 RC20GF104J : RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . oe 2 
-15 CM20B100K A CAPACITOR, Fixed, 10 uuf +10% 1 
-16 RC20GF224J : RESISTOR, Fixed, 0. 22 meg +5% 3) 
-17 RC20GF102J “ RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 1 
-18  RC20GF222J "RESISTOR, Fixeds 2200 ofmstes(geeee Yi. ace us ke eae ee 2 
-19 CPO09A1IKE104K 3 CAPACITOR, ‘Fixed! nO: l-uttelO7 mien: is.14 wee ke. aes gh ace ae ei et 14 
-20 RC20GF474J . RESISTOR, Fixed, 0.47 meg £5% 3 ) 
-21 RC20GF3313 , RESISTOR, Fixed, 330 ohms +5% 3 
-22 RC20GF101J 4 RESISTOR cP ixed,~100 ‘ohimst2niyme. oem |. 1c tones corte ress vs dts eo roan 6 
-23 RC20GF1525 5 RESISTOR; | Fixed; 1500!ohms:-£5'ja2) ibe. 0.5 Ja. 6s) eee dee 1 
-24 RC20GF1053 .” 7), RESISTOR, “Fixed, "4 meg £89 oye sees <a. Vs lass ne. he lnc Uae ae 
-25 RC42GF102J ; RESISTOR;: Fixed, 1000‘ohms 725% -.9- ee) ot. anes Cun eeeety QU uecun me 3 
-26 RC42GF222J . RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5%..... : } 1 
-27 7706805P22 COULBy. Sie Fats a5 lcd Racers Ab (eee al igen ec) eae 1 
-28 RC20GF220J . RESISTOR, Fixed, 22 ohms +5%....... 1 
-29 RC20GF154J RESISTOR, Fixed, 0.15 meg +5% oie oer miviess diematedis ute det Wel Mreweac: forks otis 6 
-30 RC20GF225J é RESISTOR?© Fixed, 2.2 Megat 50h. <a Me! sih ce: <00. Seiwa. a euees Roe omen iae 4 
-31 CPO9A1KE103K ; CAPACITOR: thixed 251 000Osuuie1O7;e@.: 5 9s.) ss <0, ne Recee eooPenoime aces ee 1 
-32 CPO9A1KC224K ; CAPACITOR; Fixed, Oo22buf 10752, to 8. a ve at farmenins. ts Goo 0 6 4 
-33. RC20GF473J . RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% ..... EM es er 3 ( 
-34 RC20GF223J RESISTOR) Fixed) 22000 ohms £5%osm> Ir oan) 3 hc. ebro hs Reanim eis Seen 1 \ 
-35 RC20GF4713 : RESISTOR, Fixed) 470 Ohis 2500 hi ospon csc eu ka Me fotholncuts cme ae owncaes 1 
-36 RC42GF223J » | RESISTOR, Fixed;22000 ohms 257). 1.0. oh. Sd the Wes, Saks ace deme 2 
-37 CM20C101J 3, AV CAPACITOR: “Fixed, © 100 aut 25 7jin miat ice (ule eren bok ts) vous Re Mey enue 1 
-38 CM20C 2203 6 CAPACITOR: (Fixed, p22 Wut ho a. ct beet anima o verte. elle hs eatbesne. te Go 8 3° 1 
-39 CM20B150K A CAPACITOR, Fixed,: 15 WuUbe5 Gt epee. oe wool pare of O Gods oO 6d 1 
-40 7030268P1 . ADAPTER? 4 Lest pointers teccctm ah cope tes os) rite alps oa el ae ois SO ob 10 
-41 7030248 P2 A TERMINAL, Adapter...... PA POM RE oO ee On Oe GC 1 
-42 7043183P1 4 COTTIAR Siee iF ciiegiegt Sans, coe | Boab Incle Sete Co Pas UR Ae he oie er eee 24 
-43 PL7712535G1 : BOARD! (Component: toe sal suee coe tain Yo. -0:5.0,yacsilar bros ister Ror eam 1 
85- PL7417328G1 SPLITTER, Tag phase (See figure 82-10 for next eae wae a ee Ref 
et JANI12AT7WA o“TUBE,, Electron. 356. af so: eet ey See ee : 3 
=2 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). MOR «nite Se ea 3 
-3 RV4ATSD103A F RESISTOR, Mariable, “10000: ohms: 210% 05%, shee ee ee 4 
-4  7027144P1 7 SEER MEN ATE Se UE DIN 0c ae on baer Cane 
7886278P1 ; CLAMP ME lectricaWCAtt, Pt)! sis. sa a. seuss. oe COE Ome anew sie ch 4 
1920-2 ; WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth Bee oe saga a3 4 
-5 CPO9AIKE153K 4 CAPACITOR, Fixed, 15000 uuf +10% Sra Ae. ere ae 5 
-6 CM35D472d 5 CAPACITOR, Pixed;: 4700;uuf £5 Tie ee) 4U kee OTe a soe 5 
-7 CM20C470J 2 CAPACITOR, Fixed, 47 uuf +5% . ane O60 : 2 
-8 CM20B150K 5 CAPACITOR, Fixed, 15 uuf +10% . 1 
-9 RC20GF333J a RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% serene Sy my es is 4 
-10 RC20GF474J = RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +:5% . . ..sisreos-. os 5 
-11 RC20GF102J 5 RESISTOR, >Fixed: 1000; ohms £570 0) beet cutee ee os ones ea) Je gate 6 
-12 RC42GF103J . RESISTOR: Vixed, (10000 ohme +5% . emer uramourem.) |< cn, conta 4 
-13 RC42GF333J3 . RESISTOR, Fixed, 33000 ohms 15% ....... seeg ecto oie cue meee 1 
-14 RC20GF1053 , RESISTOR: /Hixed 71; megee 5p: can eee tee, eg asl vue Se 1 
-15 RC42GF223J A RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5% A 2 
-16 RN70A4992F : RESISTOR, Fixed, 49900 ohms +1% ... 2 
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Feat Jase pycat BL 
Figure 85. Tag Phase Splitter 
aehee PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX NO, PER on 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
85-17 RC20GF104J ‘ RESISTOR, Fixed, 0.lmeg+5% ....... 1 
-18 RC20GF684J x RESISTOR, Fixe d, 0.68 meg ae 1 
-19 CV11C450 : CAPACITOR, Variable Aer 3 COO gars eo ee ta u 
-20 CV11A250 : CAPACITOR, Warlablesta, ca weiee sia natia tem wieuniel a cee | 2 
AN515PB4R10 . SCREW (Att Pt) Mi Diatlrehl | 9 Latta uata a etre iawec ages o ijae iaany Weta eee 6 
N401P5C13 : WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. # narrow (ate Pt. sit) Lost et, RO ep 6 
7874555P1 . WASHER, Fibre (ate se ; Z svab esi adhe Va h.tun Uaea ea 6 
AN935B4 . WASHER "(Att Pt). Othe cg Renter CR Cie NS SBM eMedia ea ty LS Sy ve WMA Hel SLL 6 
AN340B4 . NUT CAGED) coe nes See = ee be RCT NGS Od ea ae ae 6 
-21 7030268P1 : DIVA aR LOSE DOME) ta. \b a.) esleiow Peis ve LAGER Ie ele elie) eo Se Be histhee le 5 
-22 7043183P1 COLMAR G Ghee. Sisal. sande de cent aE NRE te: os petra. 4 
-23 PL7709049G1 : BOARD, Component ERS Dns ae iter, Soe Oe ean eee 1 
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9 
1 8 
Figure 86. Power Supply PP-1423/GPA-23 (Sheet 1 of 2 sheets) 

PicuRE ee DESCRIPTION UNITS USABLE 

so can NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
86- PL7605979G1 POWER SUPPLY PP-1423/GPA-23 (See Pigure. 5565. casi wla aie ane dees eayo oiucsui sili Mee eee 

next higher assembly) 

PL7710475G1 - COVER . . Si ye. [e oitie hist teaieut > sca Mfac\ is Tete rare ears cance nT mae meee 1 
-1 2600-5 A - STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7482576P5) (CLC) 6 
-2 2600-2 ‘ - STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7482576P2) (CLC) : 2 
7182372P1 «Nel ae WASHISRCATE DEY corte) < mmc ites) see tee armen : 8 
-3 NP206804 F A DECAL, Warning. catcods at dba ahs Aiea Mien MeMMay Mest MoM ey es 70. ie. -Yor Ue ete 2 
-4 No Number : é COVER ASSEMBLY (7710475P2 thru P4 assembled). ....... 1 
-5 PL7417608G1 é PLATE; Receptacle: Gaon. Pa meee 5, Re 1 
N30P13008C . SCREW, Mach, hex hd, steel, Cd pl, No. 6-32 by 1/2 in(Att Pt) . 2 
AN936B6B A WASHER: (Att: Pt). ces So a Se cite am eee ian OE ‘ 2 
-6 7008803P20 : HANDLE ions c ‘ 2 
-7 7002869 P2 , HUB ake: ale arapRe Re ad cr evee es ; 4 
AN515PB416R8 , SCREW (Att Pt) See bate tetas Ge Banas ; p 4, 
AN935-416 : WASHER (At PO)°0" 2 st See, ac ene Pei a ee ° 4 
-8 7886228P4 : KNOB jn fide ks Saha eae 5 ; : : ; 1 
7876450 P4 ; SCRE W.; *Set:(Att Dt)y7.cp0e 50 See. eam gtd nk tie 2 
-9 7135278P101 : SPACER. : difia ll sve toe ie OkeReM ec Wel thes Ree Waene noo NW oer a Sar ieee 1 
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FIGURE 


-11 


-19 


-20 
-21 
-22 


-23 
-24 


-25 


-26 


PART 


7015815P1 
AN515PB416R8 
N401P11 
AN935-416 
7417611P1 
AN520PB10R12 
AN935-10 
N401P9 
PL7608093G1 
AN505PB8R8 
AN515PB8R10 
N401P8C13 
AN936B8B 
AN340B8 
2600-9 
7013756P1 

No Number 
7710471P1 
AN515PB6R7 
AN936B6B 
AN340B6 
7471049 P13 
7047850P1 
7047850P2 
7047850P3 
PL7710470G1 
AN520UB10R8 
AN935-10 
AN515PB6R10 
AN936B6B 
AN340B6 
7021584P1 
7022097P1 
7015826P1 
AN515PB8R7 
AN515PB8R8 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 
B10B-4 
7710473P1 
AN520UB10R8 
AN960B10 
AN935-10 
AN345B10 
7015823P1 
AN520UB10R8 
N401P9C13 
AN935-10 
NP192627A 
AN515PB4R5 
AN?36B4B 
AN340B4 
7035723P1 
7417619P1 
7135278P22 
7015834P1 
N400P8 
AN936B6B 
AN340B8 
7015836P1 
N509P1312C 
7015837P1 


DESCRIPTION 


PIN, Locating 6. Oy ob Dieta. Wane B Hora hie SG win Hume ace Uae a nS 
SCREW (AttsPt)e..e4: ten ke hie Osc re 
WASHER, Flat, brs, 1/4 i in narrow (att Pt). eta Sah earien isle sates 
WASHER ‘(Att Pt) . AiG : SRK AWS), Ge ori sao ee Ae 
PIGAT Eas ca teternt- ors « Aes irc 2 5 ee oe eet ronan eck, eee Eee a 
SCREW (Att Pt). Oh Heacaics Poe Site Cin. cee Canty ee Sih eseueey ohh oa OAR Se uu eel motets cece 
WASHER (Att Pt) . Sahn ot, Mammets tan ig i PU ACE tS Ok ee 1 Saat ae me 
WASHER, Flat, brs, No. 10 narrow (Att Pt) eee sets SVs See ery eaane 
DANEEL oe ed oa ono) ow cbr eevee ee Rote A Spee eRe: Acs ete ce cee oaks 
SCREW (AtUPB) > So 04 ateg® gate gs Sees Paes is Eo eR a se awl EAL 
SCREW (CATE MeE)s \ a lureiod ri.) eis SP amare en chan tera 2 2 ears Mee ek. ane 
WASHER, Flat, brs, Cd Bl, No. 8 MATTOW CATCEPL) 5 «vs bast sibedw as 
WASHER ‘(Att Pt) . erat ne ile Mam ecu om her CseL Wks cf) ey Aces. (Siete: etre 5) 6 
NUD (At DO or rie tic) Pek ee ie Cpe ef PL 
STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7482576PS) (CLC) Pant 
WASHER GATE Pi)! Ons reeks Uc Reno emt ae eipites , Skea sicuite 
: PANEL (7608093P1 and P5 assembled) 2 ie Gre Ce aMnane gee fe ty 
GUSSET Geer, sles ss cue, 5 USM Aenned Sahie ce Meel Diss Ore) feuielars ee 
SCREW, (AtHPH co ics % atte. oi Oh eaten. ReMi c OM our ch) fox He bnsiite 
WASHER: (A: Pt) 22 o8 3k Se See ee Le See x3 by aaa mk aa Ra eae 
INUTACATGEDU re cere oF nad.) 2s | Se eA ta) Oe bl ae Sn 
DME BONS yop Agee Rome ee RR EE Ore Dn. pln Soutieed SIE ty cole em tamer cielo tei « aesiurs 


Se 
RFPrROMmMOCORKR DOE FR He MDH DD DL 


aeons 
bo bh bd 


RETAINER, Filter Hotes Groep Ge nOo io ty oO A Ore ORAS 1 Romy noe: 6 Ge 
SCREW (Att Pt). By 5) SOMACINEGT cinke Gd: ods (Cet eeeN Seer amr Ane erms me asi Syne 
WASHER (Att Pt) . Sy -OngiaA cS Fosserds sO. peo kote Ree ore marmite s Un oer | nee 
SCREW: CACC Cries makin. et 4S ammeter PENN E'S. ee 
WASHER (Att Pt). . . eee vice it <a) CRD erace Pa Iaey arena Catt eas 
INGE CATED Yields a ne 5 he eee soe Po oko olay ale 
HISANGHO @. <3 ek. Bie: son ele MoM eee MOM rs? cc fs/ ac okt han wormiey, comic mes 
CONNECTOR, Blower. SRR M CR. eS eG Gv A! ORBADRER CED oS icc oa) are Re Poe 3 
BRACKET 4... ubemeeie ite: te ols Benet eee eects Bon AG Bay Cages eR 
SCRE W-CAtt Pt) om were. 4. Arch: aaah eRe Be ae os ren. Deel ae 
SCRE WHAUPt) ecm ieates face Torts Meuse emote bo aos eo ise Lol oukcuae 
WASHE RSCAGt Pt) med. tel. co eee ee eles ello sures “Sh eek 
WASHER (Att Pt) . Sie biel acres OC te ee) Lo. eons SUNGEs ce c alot recuien a codkoteae 
NUD GAGE Din tee ent. ta ho Madi ame cn Utd ‘oitecacu eas 
BLOWER AND MOTOR UNIT (Spec dwg 7706446P1) (AAGB) oto Nofelmeanenes 
PICA TES. ieee moet es. e one Reet co ere Ley. ce: bai Relea o> hepes 
SCREW (Att Pt)h..... a Rito cdeeeotcse teas 

WASHES CALZDL Nail e iso. Vite eee hs | gulae, sce lee usec en, 
WASHER CAtGHPtime ects, 0.) \c, 1.) Steen ee CRD UG rath. er KU CPO 
INU EACACE. DU) men icine, he, 0's 0, 0st, Reman eet ee LT MEd wane eet tk 
BRACKET iris cutems felts nt Ne eet, ae ecmreameeeoincmas Siica contvom ction eke tutlcad ess 
SCREW (Att Pt). LCR eer), Veen es 
WASHER, Fiat, brs, Cd ‘pl, No. 10 narrow (Att Pt) BB tea lik rey eowiceuis ; 
WASHER "(Att Pt) . SDRC AG. 3 CL acy ghee ones Satete hemos cm elmer ze 
TS BUT 8 SH 2 GANG bl OO MEA Gy eS Ne ER 75a ce a a SEO BOT. MEPS 
SORE WACAtC PU mimie terest ai tuis eo gmebew ns Setters, Fe ten MER eng yeeent ce 
WASHER CAH Pt). 45.4.0 sos. 2 ee ae eaten oa) aee Vel cict dee Shion otikclate 

WIAD HE EECA TERE) Ps tee ment, ao. Prete Mone gn oman et 5) sete ls od | A BRT 
SPRINGS. 2G. 6 EST ee cae TR UGE sp metiney hema e rr ela oMivey: “oglrebwinevenieues~ie 
PR Mig, Peles Yat ts ta (totes teonte teen Mien sticesirculr suits or toy reise 

SRDACH Rien ered, cite al etatel: Paine eee ye ge easel The Si rat iduurein ein eal eahscastis 
SCREW, Shoulder ‘(Att Pt) io hs ere er site ee 8 ota Bu a A OaT tee a ae 
WASHER, Flat, CRES, No. 10 narrow (Att Pt). Meee Jeet atiae 
WASHER (Att Pt) . Rieth To hiney cecann cue AE sat cant chins Rat don i eee EN CRE ee ERE OC : 
NUT CALE PO aie ee S08 SCRE Cre ree cretictode Se Vale et tisulens oliver ce 
CAV Tra erence arr Vat eh SN SUEDE Povasiuainies ravi ner marestie es mews 1 aa! ata Seog Tae GAT et 


BR RR RP Re RR RP eS PPR DYONNEFNMONNNFKF KR PKR ANONRK KK DBR DD HRP Dee 


UNITS USABLE 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
“prs NO. ; x 5 r ‘ i ASSY CODE 

86-36 PL7015838G1 BRACKET .. it 
AN505PB6R7 SCREW (Ati Pt). 3 -. Amer 2 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Ca ae No. 6n narrow (att Pt) ‘ 2 

ANS 36B6B WASHER ‘(Att Pt) . te ' 5 ‘ 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 2 

-37 7015839P1 BRAGCK Ei bicwicin sitter c) cabochon item 1 
-38 AN505PB6R7 SCRE WACATEHE ie. tne meee 2 
-39 AN936B6B WASHER (Att Pt)... 5... A Z 
-40 AN340B6 NUT (Att Pt). . 2 
PL7417499G1 STRIP Mountings. 2. 8s. ek eaten 1 
AN515PB8R10 SCREW CALEARU.)) 3. tye! shots ce CaS Ashcan ene 4 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . SALE. a led ae cele hee 4 
ANI36B8B WASHER (Att a P 4 
AN340B8 NUD ICACE Pt) oh). Ooi aes cues Pi ee ea 4 

-41 7708702P6044 RESISTOR, ' Fixed, 6. 04 meg me 12 
-42 PL7417498G1 A BOARD Pan A RUA IO SORA taco i 
-43 7015823P1 BRACK Bulk is) ceuy sce ebeleue came titey maniac! bor aaue ate 1 
AN505PB6R7 SCREW: (Att PE). iu (cae cte renecan Ocean ore irk enema 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) fag.2 sc) sc ee = lee sate 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . : Werion's 2 

-44 PL7417614G1 STRIP, Mounting (See figure 87 for breakdown) 3 1 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). : Ste Sores 4 

ANS 36B8B WASHER (Att Pt) . 4 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . ‘eae 4 

-45 NS4W0112 INSULATOR ceva trcuremeenreite ie) cue 1 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt). : 2 
N401P7C13 WASHER, Fiat, brs, Cd pl Na; 6in narrow (att Pt) s 2 
7872492P1 WASHER, Fibre (Att Pt). 2 

~-46 21582 TRANSFORMER a ave 7417002P1) (SFM) i! 
AN345C10 NUT (Att Pt) . : i 4 
AN935-10 WASHER (Att Pt). SYS Le ehbL otis 4 

-47 7015833P1 4 Nd) GN MW Olena dn Ae hat nae ee MT tL ae 1 
AN505PB8R6 : SCREWHCAttCeLy cottons ees ae oe 5 

-48 7419211P1 CHASSIS, Transformer . . a ole baht eta 1 
AN515PB8R5 SCRE WICAt Pt)e: cicekel.< (aoe. Mae ene 2 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . CUE IA | ciaick Pe rs. Bhs 2 
7015816P1 : PIN, Locating (Att PY). PERM Cg) hee ee 25 2 

-49 NS4W0116 : INSULATOR . 5 ee eee | cs Mew homes, ASA 2 
AN515PB6R7 ‘ SCREW (Att Pt). 5 TELL TS Oe BOL MN oe EH RE es 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . P i 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 nae row (ate Ps R 4 
PL7417495G1 STRIP, Mounting . DA te ae 2 ‘ A 5 1 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt) . 4 

ANS 36B8B WASHER (Att Pt) . 4 
AN960B8 WASHER CATLIDO) ot tence) peaty Miia kings Werle 4 

-50 RC32GF335J RESISTOR, Fixed, 3.3 meg +54... . 1 
-51 RC32GF475J RESISTOR, Fixed, 4.7 meg ape 5 RC 3 
-52 PL7417613G1 A BOARD... 5 si chake cement acme 1 
PL7417497G1 STRIP, Mounting. . . : 1 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt) : A 4 
AN9Y36B8B WASHER CALPE): wast 1.) uh chad aeRO ee 4 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . APT CAC DES OS MSY Fo ach oie 4 

-53  RC32GF475J RESISTOR, Fixed, 4.7 meg 5%. . 14 
-54 PL7417496G1 é. PBOARD Sic wig tly ae Maha renal eet wedge 1 
-55 7015825P1 2 BRACKET. A 1 
AN515PB8R6 A SCREW (Att Pt). , 3 

ANS 36B8B WASHER (Att Pt) . A atie 3 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 3 ;: 3 

-56 7015827P1 BRACKET... .°. . ‘. A ; 1 
AN515PB8R10 SCREW (Att Pt). . Me AMC 3 
ANS36B8B : WASHER (Att Pt) . paler he 3 
ANI60B8 = WASHER (Att Pt) . salve : 3 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). 5 b A Be Soni 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 3 Pe 
AN340B8 NUTCAtE PE) gs) es ‘ $ 2 

-57 AN515PB8R5 - SCREW. 55h) 2k 3 ah oh ch Aa ae 38 
-58 7771534P26 ‘ BOARD, Terminal . ec A 1 
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Figure 86. Power Supply PP-1423/GPA-23 (Sheet 2 of 2 sheets) 
FIGURE PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
“ea x; 1 2 3 4 5 6 i ASSY CODE 
86-59 7771534P22 BOARD MeTerm inal accept ston ete tele RE pie Mich. ete io sh ek Cot of oh eGPopwe 1 
-60 7771534P24 BOARD Lev midlet nc) ot) ene et Bee sick eieeslaairhes ote eee! uel dobiierguat de 1 
AN515PB8R12 SCREW: (ALEEE Does oe ota toca 2s ae Ie cece li aise iste” fe ahve! © ahaa 12 
AN960B8 WAS Hist ACE Uae eee ore tne et yy SA ae UMN hah ofa Lah AN. (eluted ypinrde 12 
AN936B8B WAS HESUCATL SEL) rian ce ee les pie eM tae anencallicen a) ght S> BY es 9) al eyed cis 12 
AN340B8 INUESUA TEED ce ata ae hc tg ee ee sce Rhee Miah ret pete ates on ae oat! eh a Cath uae me 12 
-61 7417606P1 ETA He Stern corre oh cee ct ice enictaict aaticchs' aah Catt ctinpae Toitachs Tok ef ei" ooo! iol gon wanes 1 
AN515PB8R5 SCREW ATECEU rie foatioet yal omiat ab coir maith ease ack oretah aha Ge bse? athhelets 9 
AN936B8B WASHETUCATEPPE) cy gucieerehce a hae chaeteeu shikai 6 oe) slat) of lee WSpse 9 
AN340B8 PRUE P ATER Per tee Pass cee ere sba filed oe oe as ain ges: ge eS af tas ei! ar ‘elem ge 9 
-62 CPO7SB3 BRA CK Ee tr arsine Cheer cae ethers oaeee mine Tempe ceo we, Sel We Wisi. 9 ysce 8) 8 2 
AN345B10 NR Ce ern eer ea Pee pu Lo Garena tie Sa 2 
AN935-10 AS CEC AEC Rok ae Sarre eee nt) hres A) cama ANE Biatanek igh gh ig ie ley. os 87 ba fae. te 2 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
ar 2 3 4 5 6 7 
86-63 CP70B1 FF405K CAPACITOR, Fixed, 4 uf +10% 1 
-64 7710873P1 REACTOR Gilet ccd ces! sco ue bee et Ghee 1 
AN960B6 NUT: (AtERE) ES tents: o-e cs caine ano. Als co ee 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . Z 4 
-65 T035771P1 BRACKET... 1 
AN505PB6R7 SCREW (Att Pt) 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 2 
-66 7015830P1 PLATE epute vets 1 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 2 
ANSY60B8 WASHER (Att Pt). ... 2 
-67 CP53B4E F504 V CAPACITOR, Fixed, 0.5 uf +20- 110% - 1 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt) i, 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B8 NU TCA Pt) it) a8 2 
-68 118930-B CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 77106771P2) (UCI . 1 
-69 PL7417616G1 STRIP, Mounting ae Bere 88 for ere Ae Be Gunt: 1 
-70 7135278P22 SPACER. es BE | Fe ROC miceedcd hoe Gee OFaeE cee 4 
AN515PB8R14 SCREW (Att Pt). G 4 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd se No. 8 1 narrow (ate Pt). 4 
ANI 36B8B WASHER (Att Pt) . shes Beek yaelne 4 
AN340B8 NUT (Att Pt) . Ae 4 
-71 RV4ATSD503A RESISTOR, Variable, 50000 hms 10% 1 
7886278P1 CLAMP, Electrical (Att Pt) . Pa. 1 
7868592P1 NUT (Att i=) 8 GOURN ee a 1 
1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, Ve in, int Heath h (SH) (ate PY) 1 
-72 7035165P1 BRACKET . sas ‘ 1 
AN515PB8R5 SCREW (Att Pt) . 2 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . 2 
-73 JAN5814A TUBE, Electron . 1 
-74 JAN6005/6AQ5W TUBE, Electron . 2 
-75 JANI2ZATTWA TUBE, Electron. 1 
-76 9713-148 SOCKET, Electron tube (Spec dwe 77110822P11) (EBY) 2 
-17 9227-140 SOCKET, Electron tube nee a ete ee 2 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt) : 8 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 4 . 8 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Cd Sh No. An narrow (Att. PY 8 
-78 CM30D102J CAPACITOR, Fixed, 1000 uuf +5% . saeaits iL 
-79 RC20GF102J RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 1 
-80 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5% 2 
-81 RC20GF4713 RESISTOR, Fixed, 470 ohms 15% .. 4 
-82 780 TERMINAL, Standoff (Spec ne 70001618) (Wid) 6 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt) shes Syiasciwcl ae 6 
AN936B6B WASHER (Att Oa : BO Scget meats, team ware 6 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt) . 6 
-83 7417607P1 BOARD, ‘Component. A, MA Pe Py), Vee 1 
-84 7135276P26 SPACER. ship csMbeduaes cys 5 
AN515PB8R7 SEREWSCATLLP LY) se: ta 0k) Ya reek igs oot oR ange en 10 
AN936B8B WASHER (Att Pt). ... et Ahi 10 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl No. 8 nero (Att Pt) F hs) 
-85 7710476P1 PLATE... . mate sikhe une e 1 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt), A AE Were rene eh Sy ic 1 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 6 narrow (Att Pt)... i 
AN936B6B WASHER. (Att Pt) . 3) Nee se chsh cgh’bt acer Ip eure 1 
AN340B6 NUT (Att Pt). . 5 ors), 0; sel nop Spiced Leg hts Mr cemican meet 1 
-86 7135118P1 PECRUMIN A Laseig)) 5.4.5: yc.os a es icelreh came ue ee 2 
AN515PB6R6 SCREW) CALPE). ies le aeie eee elena 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 2 
N401P7C13 WASHER, Fiat, brs, Cd pl No! 6 herioe (ate Pt) . 2 
7872492P1 WASHER, Fibre (ate Pt). 5 5 2 
-87 NS4W0108 INSULATOR , be PE We OS Ss OS ic 2 
AN505PB6R8 SCREW (Att Pt). Prien eer merrier eT ie eh AST é 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt). . Aer oe See ee mer, 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . vit Aa coh Leuk sel) Ssbiite Mohs EAMETS 6° 0 ve 2 
7872492P1 WASHER, Fibre (Att Pt). re Cee eC iat C5 mene 2 
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FIGURE 


-96 
-97 


-101 


-102 
-103 


~104 
-105 


-106 
-107 


-108 


-109 


-110 


PART 
NO. 


7417612P1 
AN505PB6R7 
AN936B6B 
AN340B6 
AN515PB6R4 
7771534P6 


- AN515PB6R12 


AN936B6B 
AN340B6 
7417621P1 
7135278P22 
AN515PB8R10 
AN936B8B 
36002B 

926B 
AN515PB8R7 
N401P8C13 
AN936B8B 
AN340B8 
JANIB3GT 
TS101P02 
7015832P1 
AN515PB6R7 
AN936B6B 
N401P7C13 
7872492P1 
NS5W0116 
AN505PB6R7 
AN936B6B 
7872492P1 
GC45S103 
GC45S8502 
AN340B8 
AN935-8 
AN960B8 
7015828P1 
AN515PB8R8 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 
RC20GF223J 
780 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
N401P7C13 
7417618P1 
7015829P1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN340B8 
7417609P1 
7417610P1 
AN515PB6R7 
AN936B6B 
AN520UB10R8 
AN935-8 
7710472P1 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 
7015812P1 
AN515PB6R7 
AN936B6B 
AN340B6 
PL7607997G1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


DESCRIPTION 
PER 
3 4 5 6 7 seit 


BRA CKE Tia. (ctl. ur. 

SCRE WiTATEIt eae treme! oh mies Vc eee ae au tekay 

WASHER CACORE mtr Reed nt fa Thee eraaie ey Se feete ® Sey eC Ge as 
NUT CATOP Ue edie os fo ate at aes etre" oe Senety ie Urehisl veh yale ‘ 
SCRE Wits seit ed es Ue! bs Eiht” 1G SGHReS) Bee reas Seen tai yt be 
BOARD, Terminal : 

SCREW (Att Pt). NRAS CAL Recall etet chyes is). cue aN yan 
WASHER (Att Pt). Aig OR Fn CU ee ENG, ONCE. ROPES Bae suath sak creas Rte tot The 
NOUDCAt Bt iis, ih reel Bee 8 Cal MOR ROWED CTD EC a Satie Canta on eae 

BRACK HD) (eae mace erm wis yi.) tm ota feilines vey lem iei si, cs), . 6 : 

SPACER... AU MR erst eah soa: CRM aTOMTCE eerie Liven fap ace ea’ | Pd 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 5 

CAP, Plate-grid (Spec dwe 7100510P1) (MLL) . 

CLAMP, Electrical (Spec dwg 7476737P3) (BHE) . 

SCREW (Att 5549 homemey  ) lartn m A se 

WASHER, Flat, brs, Cd ‘pl, No. Snarcor (att Py PUM er get Soot te NE Maer tee 
WASHER (Att Pt). Avie Reece rt air A SEMI SMM SEV Nii a, 'e tc otzatetia ok vetala 
NUT (Att Pt) . COMMS outs cates S45 ee 

TUBE, Electron Bie, BuciO!, SN ciucco On nawre 

SOCKET, Electron tube . 

BOARD, Tube ar a 

SCREW (Att Pt). 51 Sag Oy 0 SCPE SIRE op ot) aOan Cha Ce MORE CND 
WASHER (Att Pt) . See TMTS Mey. st lel) Lleuite the eh ofiarere velllcn ive:lcp 

WASHER, Flat, brs, Cd Pl No. 6 narrow (att PY : 

WASHER, Fibre (Att Pt). : 

INSULATOR . A ee 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt). PRD On Tee a ena aod See aol coke eh se he eee sas 
WASHER, Fibre (Att Pt). Sse a ae Pac . Scb tai cy tue Oheito a te ua 
CAPACITOR, Fixed (Spec dwg 7418107P106) (GUC) . 

CAPACITOR, Fixed. (Spec ib iam es) eiusamee igonsoutic 
INUAUACEIP U): a.) sacs. 5 iene ate Te selreened cs aelnts Wik al Me 
WASHER (Att Pt) . Sa See Rik Perch ECMMEOMMES UMC tet biel Lio iiy Seite neither) sleuitta saigvetis 
WASHER (Att Pt). . at eat MR aes A Cl ase Lae 

BRACKET Capacitors. |. sc. err 5 Capit eet 6 OCR aE RamiCe OAT RSS aC AC icy JERMES 
SCRE Witte Pb) cetera a as galls Suh chica Cus edits Be OER RSA RMR ISTE 
WASHER (Att Pt)... ... 

WASHER (Att Pt) . ists oie 

NUPCAIHPOM Ries ss 

RESISTOR, Fixed, 22000 ohms 45% : PRA Courter say ease adg 
TERMINAL, Standoff el ba oe 70001618) (WI) Rie wish led Tel aeiekahis tue ute : 
SCREW (Att Pt). ke aire Nits ts bets Ce I Deine 
WASHER (Att Pt) . svi ie ieee et tests a life etl ctu Mave het orm ekers 
WASHER, Flat, brs, Cd i No. 6rlannow. ‘(Att Pts he cue ee 
BOsRDS LIV BARS oa | Rae A Sacre aterats 
BRIACKHIT tittmemie tirsmic: lo ve Me, vee ukevare NTE es Tate Ha) lat an Lapis \ eis Manna te 
SGRESW CATEIEL) orate tel he) fen ie en! Ye cou eea anette ist ced ref Sui stmiar Ete ite 
WASHER CATEEPL outs ef SVM eae aNiite cits) ke: Pe 

ING CALE MER eereW ate trata Fh oie Me ieometitat ead wen atte! elite OR fa eet Na Fe Fels ta Me 
BARS See Mere oe ta), cihobe aieienater ate fel voller lel etre) We ies sis cet be) wetute 
BAR. . . SUPE EEA: Wiel need coh Weer Te MNCSI Rs Voi NSG ne lon. te ran ee Shi ton Pettey A eee 
SCREW (Att Pt). AY EE NeME UR. Nest latiRe raya tantrey a tients mite teteutiled teil et o.),ts Bi he AK les ae 
WASHER CAC Pt) nce caterer el Me dee heel atte SU Mere Ha Met le. <"shictehe ton te: Bowers 
SGREW (Att PES 6 nao eples sons hae ibe tore ices ete tinea Ose 
WASHER. (Ate PEG is Shieh Re es 

GUSSEiDaseiet eres i eer hee: GEE at as gee Pali br cee twerte a tel tothe Lote, Yor? Vorute save 
SORE W CAGE PUjsa te sete Ka Me. eee ees’ Motes, We’ ere Be ticetMeaMioo er Bol to sect te," at Balt 
WASHER (Att Pt) iin 2% Mera rre Los oe aan Se) Ae Clare ea cee : 
NUT (AL@ROS 2 es SUSI Rete eNSathe a xoMre Emer Re 0s. feev Je! Meh eh Meehan 
BRA GK Epes eis at fot teitie vol te net te tiret. leas PUR Der sitt) Melita, fei aeh teks 
SCRE WiCAte Pe bc tke sate Wolpe cthctr ten detenars: a tpeb Netine caer se,’ tetle. 'S ete BO At 
WASHES UALERPE) tech wal cel We ea lenk hgh Mette? Me icatclemdel Ne, Heise) 6. te ieee 4 
NUT CATHY Ei eh cies eae rains £6 Legh ihan Ea e e oie Meare 
CHASSIS suites aeixcticiite See whe ne ec eee e! te RDM Re Ghai as o>) Veh ss Vornsy be fad te 


ell sari oan! 
HKPOOONUTUM EN NNNEHE UAT EHENNNNEAAABDABABDHENAA AAR ABP RRP RPP RRP RPP RP WOWwWP PPP PPP Pe 


UNITS USABLE 


ON 
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Section I 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


0) 


Figure 87. Mounting Strip 


MGuRS ae DESCRIPTION UNITS USABLE 

INDEX no. PER tt). § 

NO. Oey bs Cay Ghee err we ASEE, | CORE 
87- PL7417614G1 STRIP, Mounting (See figure 86-44 for next Piet ney NN Salbs . Ref 

-1 7708702P4024 RESISTOR, Fixed, 4.02 meg +1% ... 2 

-2 7708702P2744 RESISTOR, Fixed, 2.ea megizl ows .ie)c. Seas if 

-3 RC32GF334J RESISTOR, Fixed, 0. 33 meg Pe Acie Sea ee 6 

-4 PL7417615G1 BOARD, Terminal ‘. ae Oe. 1 
88- PL7417616G1 STRIP, Mounting (See figure 86-69 for next higher pegs ee ; Ref 

-1 RC42GF153J - RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. ..... 4 2 

-2 RC20GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5%. ... 1 

-3 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. . 2... on 1 

-4 RC20GF331J RESISTOR, Fixed, 330 ohms +:5%. . ... 1 

-5 RC42GF333J ; RESISTOR, Fixed, 33000 ohms : ae ea 1 

-6 NE-2 : LAMP, Neon. eras : oh catoe ae 1 

-7 2R53P12 GROMMET (GE) . 1 

-8 RC32GF333J RESISTOR, Fixed, 33000 ohms : 25% iz 1 

-9 CM20C101J CAPACITOR, Fixed, 100 aruf +250 40 eee 1 

-10 RC20GF332J3 RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +£5%.. . a 

-11 CM35D472J CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5% . i 

-12 RC20GF682J ‘ RESISTOR, Fixed, 6800 ohms +5% . 1 

-13 RC20GF472J : RESISTOR, Fixed, 4700 ohms 5%. .... 1 

-14 RC20GF473J ; RESISTOR, Fixed, 47000 ohms =5% .... 5 1 

-15 CPO9AIKE473K CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf te 5 1 

-16 PL7417617G1 BOARD, Component. Sas 5 3 1 
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Figure 88. Mounting Strip 


Section II 
Group Assembly Parts List 


ita = ee DESCRIPTION UNITS USABLE 
co Ph 2 3 4 5 6 7 Assy CODE 
89- PL7607365G1 GATE, Electronic TD-130/GPA-23 (See figure 55-67 for. . ... Ref 
next higher assembly) 

-l PL7709061G1 GENERATOR, Intensifier an yee figure 90 for breakdown) 1 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). ‘ Me umere semichsn Fest od uey bey ivetGntreheih te irs, ate 6 
AN936B8B WASHER (Att Pt). Jouiyee AT By GLABRA ENS ernie ALG) i 6 
AN960B8 WAS HERPCALCR Ei eame ce oe tint, Foote aera le) ane Lieb hae A & 6 

-2 7135276P22 SRAGEH Rises maee a citecats ohh te camemeeeh tes cataentergtotii sta e'ot us tkemtedy tedbed ie hick ve 6 
AN515PB8R6 SCRE WAAL aie ee cdie scala ees ke hte 6 
AN936B8B WASELE CALPE LRU re tas Saba Aten ge CR Mu ey Ghee tase oI 4 6 
PL7026298G3 HOLD DOWN, a SY foils cone tet ed 1 
AN345B10 INU STCAR PREIS Pate inie As \euriakeaunn 1 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . RM ogucewers 1 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Cd ple No. 10 narrow (Att Dieu er 1 

-3 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, Allendr, steel, Cd pl, No. ioe 32 by yas in. 1 

-4 7026297P1 CLAMP, Relay. Boe ph Gmr rch caie eee Mu amt Mee tsb vel vent Tenge , 1 

-5 7026296P3 : POST, Relay. AARP eer eae SONS Y RUENS CE tah ee Re Cok Be Cos ke 1 

-6 141-Y TERMINAL, Feed thru (Spee dwg 7011011P2) (INS). see Gek enroute aes 12 

-7 AN515PB6R4 SCREW (Att Pt). Fain nel MOR CHR ME oe thou come ate tater had er Reweee 12 

-8 7771534P6 BOARD, Terminal Rye OS ie se se Gem Rana ae oie 2. io Mitolals this [tee eu ei aie. hecrtehs arate 1 

-9 7603825P206 STRIP, "Marker. RO Meee te ria anne toad Pour Ub Fete ene NE gic) gh Sa. Vaualias Woicer cle des 1 
AN515PB6R12 SCRE WAUALE PL serene rate LL aera AU ey iting Rett oPaM en Aas Palen OL lad sts ies Gay boy vans Pa 4 
AN936B6B WASHER CACHE E) Ieihey bo Stel lan Lolita rato ean, somes 4 
AN340B6 NUT CAL PP iyo tie ei DRA Ly cut Oo ha cae Nama rauliies | Vie lang iG heroes 4, 

-10 7135118P2 TERMINAL oa cree mee i nbs Uezum ease alethe Risen ve ie) fe ce.\t as 2 
AN515PB8R6 SCR IGWOCAt Ee bent tiviace citer ose Packet autora tees ety bi 6) | ects, vale a 2 
AN936B8B WAS HEC TU CALO DUN, terete iets ct ti tis ach pie emt Ea Mp sie GL aRiegee 2 
AN340B8 NLT ARE UES te casi UL Ac acta Dh a Sal al ena crete by NE GM ge Sica. (A wip Maul vein 2 

-11 NP192628C NAMEPLATE tae Supre HN uso a Ws PON crue tiioge GUL ema EGR MS cig crea: |rae'a! ie sa cddbatel te 1 
AN515PB4R5 BC RE WitAtreb Uinta ssdteescukeicase Ua kaceiie.ceak mire! le he acs 0G 4, 
AN936B4B WASHER CALE ee Mita cleo san 's Lelihtht rs eebee brie Vel va. ‘eis! es 4 
AN340B4 NPC ATL eee me crak iver cuba cm rsleh iy are etre stats. Mg ale <6. ve. 8 (ea eel 4 

-12 7041346P1 IGA Ete mie eee ours fod Ui erttonl sll lolicevaeiitte. e'ice) Wel Se esl oh fel) 'ati'spre.pte ti doulas 1 
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15 
2 
1 
10 
Figure 89. Electronic Gate TD-130/GPA-23 
nha PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX No. PER On 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 he ONS 
89-13 7135276P22 . SRAGH Reo mar ienuehieirs ONO Dah id vo! SA 2 
AN515PB8R6 : SCREW (Att Pt). 2... ; Ait MORAN CAE Oh 6. BB a de 4 
AN936B8B A WASHER (AUG Pt) Ho) 750522 SRE meta gl SPR ee a a 4 
-14 54A17403 . CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7411396P1) (CIN) ........ 2 
N29P13010C13 - SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd pl, No. 6-32 by 5/8 in(Att Pt)... 4 
AN960B6 A WASHER CAHSPHE, iphoto ee ona (en ek aa tae te ect oes ane a ee ae ee 4 
AN365-632C 4 NUT (Att Pt). ... 5 2 a C . 6 4 
-15 7135276P75 - SPACER. ta) one - : aus 5 6 
AN515PB416R8 ; SCREW .(Att POR14 feo 21s Ln tag ie : 6 
AN935B416 A WASHER (Att Pt) 0. 2). . Psat Soe Ft 6 
-16 7608018P1 5 PANE ECS | Pies ore te ae ee ae Leo a Oe ee il 
90- PL7709061G1 GENERATOR, Intensifier gate (See figure 89-1 for next .......... Ref 
higher assembly) 
-1 JAN5814A 5 TUBE, BlectPon)... 4) «a2. e ac: 2s ue ee eee ee 5 
-2 JAN12ZATTWA A TUBE; Blectroniy.) <n" tir 78, Pe eT ee Ciemncahs 7 
-3 CR2791G123A10 - RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE). ...... Ba eee 1 
-4 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN)... ......0. aaa 
‘5 54D17428-A . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). ...... ; 1 
-6 RC20GF105J ‘ RESISTOR). Fixed; :1°meg £59. a “2 src ee aie, co ee 7 
-7 RC42GF333J ; RESISTOR, Fixed, 33000:ohme 25% 5 82 ).G eck. ocak eka cee os a : 4 
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16 1510 771 139 2614 121427 33 1234 23 1 9 
; 9/7/1218 18819| 6126 6 


18 22. 37 2425 30 2531 28 2828 23 38 30 3519 11 32 


4 
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Figure 90. Intensifier Gate Generator 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


UD RS TE ES I LE TSS AGI 7B BA SATS TE ATS ST EP Fa SE DEE ED DE FEE ISS LT SET LE BETO DET SE 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


PART 


PER 
ASSY 


90-8 RC20GF1033 RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. 6 5 
-9 RC20GF684J RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5%. : ; 7 
-10 7708703P9093 RESISTOR, Fixed, 0.909 meg +1% . 3 1 
-11 CM20C680J3 CAPACITOR, Fixed, 68 uuf +5%... é 5 
-12 CM20C470J3 CAPACITOR, Fixed, 47 uuf +5% . 3 
-13 RC20GF222J RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . ; 4 
-14 RC42GF103J RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. A 3 
-15 RC20GF102J3 RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . é 3 PMB EP Eine ack hae il 
-16 CM20C101J3 CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5%. .. : sis 1 
-17 CM30D332G CAPACITOR, Fixed, 3300 uuf +2% . 5 sitts 1 
-18 CM20D221G CAPACITOR, Fixed, 220 uuf +2% ae : 1 
-19 RC20GF224J RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5% . é 2 
-20 RC20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. rete 1 
-21 RC32GF333J RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5%. ... 1 
-22 RC42GF102J RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . SO c 1 
-23 RC20GF104J RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . Ay ; 2 
-24 CM20C151J3 CAPACITOR, Fixed, 150 uuf +5%. 1 
-25 CM20D471J3 CAPACITOR, Fixed, 470 uuf +5%. 2 
-26 RC20GF225J RESISTOR, Fixed, 2.2 meg +5% . Ropers tts ‘ PERCE: URS | Ge oh 5 
-27 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5% . . : 4 
-28 CM30D332J CAPACITOR, Fixed, 3300 uuf +5% . 5 : 5 
-29 RC20GF153J RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. ‘ 6 1 
-30 RC20GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms £5%. OE Bae 2 
-31 RC20GF334J RESISTOR, Fixed, 0.33 meg +5%. . . : : 1 
-32 RC20GF223J RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5% . é 2 
-33 RC20GF472J RESISTOR, Fixed, 4700 ohms +5% . 1 
-34 RC32GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5% 1 
--35 7708703P1244 RESISTOR Fixed, 1.24 meg +1%. . 1 
-36 RC42GF222J RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . 1 
-37 RC42GF123J RESISTOR, Fixed, 12000 ohms +5%. 3 1 
-38 CM20D3313 CAPACITOR, Fixed, 330 uuf +5%. ane 1 
-39 7030268P1 ADAPTER Test points.) 5) cmeecicmesatoite a 2 8 
-40 7043183P1 COLLAR. ... . 6 ose 6 8 
-41 PL7709550G1 BOARD, Component . 1 

91- PL7607366G1 AMPLIFIER,Video mixer AM-1387/GPA-23 (See figure 55-68 for . Ref 

next higher assembly) 

-1 PL7709064G1 AMPLIFIER, Video Gs par 92 for on ee 1 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). é 6 é f Sho 6 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . : Beret A; é 6 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd Bl No. 8 n narrow (att Pt. : é , 6 

-2 7135276P22 SPACER Sate ara ee. - 5 bi é. so bads 139 Wels tated cle MCU sha te 6 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). Ae lH ae Cc : 6 
AN936B8B WASHER (Att Pt). 4 Z 3 6 

23 141-Y TERMINAL, Feed thru (Spee we 7o11011P2) (INS), i 12 

“4 AN515PB6R4 SCREW (Att Pt). F A 12 

-5 7771534P6 BOARD, Terminal Mera toy alte let ue 4 5 ; 1 

-6 7603825P206 STRIP, Marker. ‘ 5 1 
AN515PB6R12 SCRE WAAR DG lee) Ge ee ee ¢ : 4 
AN936B6B WASHER CAGHHP De a feria ote veo ° 4 
AN340B6 NUT (Att Pt) . Na 4 

-7 7135118P2 TERMINAL 5 . eat stens 3 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). Pe 3 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . is ¢ eupatiben is 3 
AN340B8 NUT (Att Pt) . ; 5 ee 3 

-8 54A17403 CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 7411396P1) (CIN) . F 2 
N29P13010C13 SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd ee No. 6+32 by 5/8 in (Att Pt) x 4 
AN960B6 WASHER (Att he aiere ies aa oti ectaeis¥e ),fes a nson reeremiamms 4 
AN365-632C NUT (Att Pt) . AAs Moh SMI cub semi IE Mente Tes ane hts Mare elevitas vue ieee cute 4 

-9 7135276P75 SPACERG sy sa. 5 1a Nabls Sneiutel Redaoene eae atolns : Hees 6 
AN515PB416R8 SCREW (Att Pt). Sk Ai ott ete ae oats A : ens ike 6 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . Sirs Sites Pe : . a eter routs 6 
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Figure 91. Video Mixer Amplifier AM-1387/GPA-23 


a ee TAG DESCRIPTION yas USABLE 


pes R ON 

a No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
91-10 NP192628B PRE NAMEDE ATE US G81 2) 6 Nima Po eccn Mame bed diy doe 1 
AN515PB4R5 PRR OR EW AtDU Mme hin Get) oh er SRM RLM kd alae Mle 4 
AN936B4B RU ASHE Rit Attart) sate hares cu rerim Geren cenaig ee a enya eg eu wey 4 
AN340B4 SEDAN GIT ONT Pa tas ys Nn Ae TEI PgR ea fs ye rt 0 eae a a Pm 4 
-11  2R53P13 MEEGROMMETIGE Oey win cee Ne To LM 1 
-12  7608024P1 Pee DANE Ta pene amNY cee mee ey a eg 1 
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Figure 92. Video Amplifier 
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T.O, 31P1-2GPA23-4 


Section I 


Group Assembly Parts List 


ricune kiwcell DESCRIPTION UNITS USABLE 
he NO. 2 3 4 5 ASSY CODE 
2- PL7709064G1 “AMPLIFIER, Video ey 91-1 for next higher assembly) Ref 
-1 JAN12ATTWA TUBE, Electron LO cx cee Seo Mee onic matter tea e ae Me’ ket a] Ms 2 
-2 JAN5725/6AS6W TUBE, HIGCECON Meecitsalch oe cer Oesk neces Ue 2 
-3 JAN6AH6 TUBE, HLECLLON eee suet ae melee es Crete tireiis bisiiay veld ieineies tain sc 1 
-4 JAN5686 EISEN CLL OMN pemrare at ot teehee te Mar Wee at tic re le Pat Pen te ate" re. ay cs 2 
-5 _JAN5814A PUD iy erOCclOn mr seks canes cue 8 se soe eS ame ema iy he Neher a 1 
-6 JAN5687 RUDE OCU OM mace itor hs asi oh seit ot cue Cop ene Worhar te 1 
-7 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CIN). 6 
-8 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). ........4.+.24.6. 3 
-9 CV11C450 CAPACITOR, Variable, 7 uuf min to 45 uuf max. . 1 
AN515PB4R10 SCREW (Att Pt) Cie tar REPS Mle, eR eer ot Rots wer 2 
7874555P11 WASHER, Fibre (Att Pt). Ay icte Sh ete eee 2 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No 41 narrow (Att Pt). Ree aie wee PAE, at 2 
AN935-4 WASHER "(Att Pt). ree Ch sans a etre motion elise 2 
AN340B4 OSL CAT CC) Wanee o.- 5 a reime ale atsl Wi eres Ter aleee Atari pcs.” «Refer bela te va 2 
-10 RV4ATSD503A RESISTOR, Variable ; "50000 ohms Mann ony die Bea ies CRONIES Rett Bia 1 
-11 7027144P1 TERMINAL Lebanon tc Caan Cod at Mea ta faces Mae Jeph Pees 1 
7886278P1 CLAMP, Electrical (Att Pt) . ANT ME ee . 1 
1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 | in, an teeth (se) (att PY). SPT ce Wie et tee 1 
-12 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, Pimegres out. Wie 3 : Ree ete es TRO, 4 
-13 RC20GF272J RESISTOR, Fixed 22 700th toro. ee esi meet Cie) sl aw ely ah Sle an i 
-14 CPO9A1KE103K CAPACITOR, Fixed, TOOOO wut £107 caw ttat co oe at hey es) sos tees 


-15 CM20D471J 
-16 RC42GF683J 
-17 7708703P1504 


Oy nie ve) Fe yee Le), oy ee 


CAPACITOR, Fixed, 470 uuf 45%. .... 
RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5%. 
RESISTOR, Fixed, 1.5 meg +1%. . 


&. €.5 0) © ae 78. 20) .0 @ 8 Verte 


-18 CM20C220J CAPACITOR, Fixed, 22 uuf :5%.......- seach eee wn Nae , 
-19 RC20GF470J RESISTOR, Fixed WAobms £5% . Ge es eae td ec ewerss 
-20 RC20GF102J RESISTOR. Fixed) 100efohms 1259 Po wee Pre alenal wre: 
-21 RC20GF225J RESISTOR | Fixed); 2 2imect oh oe Meese nao at eoet a 3) SUgherens 
-22 RC20GF684J RESISTOR iFixed0; 68 meg £B% Uh eee ke abe! ots 

-23 RC20GF103J RESISTOR: Fixed syt0000 chins L5G) Pome ee aecah ste es wah aye 
-24 7708703P1004 RESIOTOME Fixed. timer 61%" . arid a! uh el a> ahh ob wh watch ance us 
-25 RC42GF223J RESISTOR Fixed/22000 ohms 25% 07) |) 9) kc. f ew Skee, sel eee a 
-26 RC20GF474J RUSISTORN Fixed, (0047 mieg £5% ls fled hs) cnet oh 

-27 RC20GF1003 RESISTOR Fixed) 10;ohms't5%) seo cee this eel veh ale wo eh aes 
-28 RC42GF153J RECISTOR A Fixed, 15000 ohms 250i. 1." ke avis (3) pho olca wt lel ew als 


CAPACITOR, Fixed, 47 uf 15% 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% . 
CAPACITOR, Fixed, 33 uuf 15%. . 


-29 CM20C470J 
-30 RC42GF333J 
-31 CM20C330J 


eo) 0: ele 67 he 0-8 ye ve: ee 6" 6) 8. tel Je 


Old \w ot tae Sees Dicer Smee thm) 


-32 7708703P1003 RESISTOR, Fixed, 0.1 TG el treet” a" at on Latte rels fol Betcel! a 

-33 7708703P3013 RESISTOR, | ised 0. COMPINED) Elo, v0’ oh ese wine: fe)! ces 

-34 RC20GF222J RESISTOR, Fixed. 22000 ohms E5%. 6 oe 6 we ey ale a wid 

-35 RC20GF332J RESISTOR, Fixed: 3000 OHS 4090 6) 66 ool ol Ge eet ee le ost ee 

-36 RC20GF333J BESISTOR,. Fixed): Ss000 ONG) FOG. <6 el el ew oo ve latin el ow 

-37 RC20GF683J RESISTOR «Fixed, 65000, OMe 1r0 Hs wer Wight) Merle ere shel tie 8 5 

-38 RC42GF103J RESISTOR, Fixed, 10000 ohms i5% 6 00 6 SUS kh ae ee es 

-39 RC42GF152J RESISTOR: Fixed, 1500)ohms)£5% © i atk 6 ek ce si 

-40 RC20GF101J RESIS LOR Ge: Fixed. 5100 ONINS: £50 af Sele ented ee wie’ SMe el ss 

-41 RC20GF222J RESISTOR, wiixed, p2200 OMS 25% ye eek a eel oe ee 

-42 CP09A1KC224K CAPACITOR, Fixed, 0.22 uf +10% Se alee ret. cu tarsh naan ot Vath ature abs 

-43 CPO9A1KE473K GCAPACTION «rized, 47000 wut 2lOG uF irc fe eat fs che eit 6 

-44 7706805P24 COIL, Video compensation. .......-+-e++s+-. Cen e Milan ater eae ; 

-45 7471803P35 PPE OES EO pe IRC iy aie Niey ee guts? is Meee teuoc eel ia lel ere ie eis ute, ote 
AN515PB8R7 SCRE WihA te P tk) cevesurspeesia coord! shige iresimegnitongrine at st) rasta tienen reg: ie ree” hw 
AN936B8B WASHER CALE D cabbie a asic Gia orate ian otk wearin 8) eles le te ceo! 
AN340B8 NUT (Att Pt). . eet Sem esc ct Oh, Meme ach al sehPa teen) ola egies) oa cue 

-46 7476538P1 CLL Dra ae orp Retake es Piek aun ie, Re ee etintl Tel Mans wether ps rowaresje et sgt (asa ce 

-47 7476538P6 Chipeta eee ote a ee ee ee 
AN515PB6R7 SCRE We tiebOsreci row ae ie won eis Statens deter et ere ine lie) ied fay ie feo as ie” ew 
AN936B6B WASHER FORA CEID ES tat Otten cn Teheran atts teh eis’ we ik 6 Aa wie wees 
AN340B6 INUDCALEE DE) taueei even ot MM Meh NaC Teh gel gtber, Writs tie) \aikels Ue. a) Feiwel 6p tipi 6 

-48 7030268P1 ADAP TERT eSE POMter te. ¢s neler let usenet wee te Ja te elie 1 

-49 7043183P1 COLLAR iets fel sects te, mM Wee ere Cras t abi, NOB SG tat Rak ei neL | ia)! eta a he a 

-50 PL7709383G1 BOARD. Component jiti es eet ae see eee es Re pie elm oe 


FP OONNNHEHNNNRFP EE HEB RP RPE REPRE EWM EP EP RP REP EP NEN NP OEP EP OFPRN EP RPE ee 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 
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Figure 93, Amplifier Assembly AM-1383/GPA-23 

ripe: =e DESCRIPTION UNITS USABLE — 
a me PER =i 

NO. 1 2 3 4 5 6 7 
93- PL7709553G1 AMPLIFIER ASSEMBLY AM-1383/GPA-23 (See figure 55-69 for ...... Ref 

next higher assembly) 

-1 PL7709073G1 : STORAGE CIRCUITS (See figure 94 for breakdown). .......... 1 
AN515PB8R6 A SCREW (Att Pt)itcs. sok 3'ts 2 oe, See eS dal, 4 
AN936B8B ») WASHER (AttePt) . >.< \. /i) eu eee sl 4 
AN960B8 ° WASHER (Att Pt). ..... BPE RC Ae ce UC oe It od ery aE I 4 4 

-2 7135276P22 5 SPACER s):2- aa iste ran ods ay REO ts tamer titen ee ta ite ee Se Cairne tcc eal oe ee ern Oe 4 
AN515PB8R6 ; SCREW (Att Pt). 2 20. 4 tLe S ah urns Ge sts er belle sive tren he nto Re anemnES 4 
AN936B8B ‘ WASHER CAttiPt) ita bite 27k lov noute pret keg sle, RAM OmcmnCnmS 4 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND ae PER on 
se NO. rigs 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

93- PL7026298G3 HOLD DOWN; see : Se eae 1 

AN345B10 NUT (Att Pt) . dotcom gat een aa 1 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . . 1 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow BONG Pt) a nee A 1 
-3 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, Allendr, steel, Cd ey No. 10- 32 2 by 1/2 be 1 
-4 7026297P1 CLAMP, Relayry, see. ‘ : . i 2 fee 1 
-5 ‘1026296P3 ‘ POST, Relay. ar 1 
-6 54417403 CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 7411396P1) (CIN) . 2 
N29P13010C13 SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd pag No. 6-32 et met in (ate PY) 4 
AN960B6 WASHER (Att Pe 4 
AN365-632C NUT (Att Pt) . Be enh 5c PS Bat 4 
-7 7135118P2 TERMINAL A 1 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt) 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . eDieh i soeehletee wether 1 
-8 NP192629A INAIMUEG ISAC Bitty Wes mete, fac rod let) oy cau tgiins 1 
AN515PB4R5 SORE WCAL EO) cit Mic Wioic ci cilerme MR Con eye 4 
AN936B4B WAM RUOAE ET Cig thal rae: > dc. al ed OMOR ye CRP Te hinS ea hier aramid nt 4 
AN340B4 INUIT ACA LEME tagtas cect urs et oo hs Ween Causes oe 5 at ape eae oe ND Sh 4 
~9 PL7710563G1 BIAGIO CenOLOLage aa kosi\s-/@) ts. eh ouperiel oo det lt) ecse eeu he lve : - 
PL7709073G1 STORAGE CIRCUITS (See Bisa ahs 93-1 for next aes, eg an ay Ref 
JAN5755 y TUBE, Electron . A 2 
JANI2Z2ATTWA TUBE, Electron... 2 
CR2791G123A10 RELAY, Armature sealed (Spec dwe 7108578P 1) (Ge) oes 1 
53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). A Vehtaann stanza f Bille, 4 
54D17428-A SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). ; 1 
RV4ATSD503A RESISTOR, Variable, 50000 ohms +10%. 2 
7027144P1 TERMINAL Be tao hate Lersuh ete Meoteemeneel Renan einen) ob sare Ron eiue Metra oats 2 
7886278P1 CLAMP, Electrical (Att Pt) cea Bers b ah omateac tere 2 
1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, fat teeth (st) (att Pt) 3 2 
-8 7417588P1 CAPACITOR, Fixed RMS ae Sin ach lerRayite Be a Fratyr aides 2 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). y ? 4 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . ; Rava Gai: i0itite "1 4 
AN936B6B WAGHEMICACEMEL i sue aie ie: ce ge eithaueat tt x lea Maliroma ary Yi oe) Ccuae ne tegknges SU 4 
AN340B6 : IW SCAT UPL) eacupae suns ean clits piel CAE Hating Ne MO Luana fe Cipher Nex Mes (a Mahe. 2 4 
-9 7708704P2004 : Ol LOR (rPdxecls 2 ANOS SEL Stine) fee tee sh oom ot etiane: peta tatival “vale alba Avia Mp Ag 2 
-10 RC20GF682J RESISTOR, Fixed; 6800 ohms7£5% 20). ee). sl aunbaus Me whine Pe 2 
-11 7708702P4024 : RESISTOR, Fixed, 4.02 meg +1% ... : é 2 
-12 RC20GF102J , RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 2 
-13 RC20GF225J RESISTOR, Fixed, 2.2 meg +5% . 2 
-14 RC20GF684J RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5% Steeda, oat ieN sikivbist PUK Cer te ce 4 
-15 RC42GF102J RESISTOR) Fixed. 4000) Ohms #5 %G tel vel A cle: se sable! sade Mier ac ees Sis 1 
-16 CM20B150K CAPACITOR Pixedsrl oul LLOQ id oe rss we atcha 2a) el be Nel ben Sa eh epi 2 
-17 7030268P1 ADAPTER, Test point. . Bas ;: 4 
-18 7043183P1 COLLARATais 2 ; 3 
-19 PL7709579G1 BOARD, Component. 1 
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Figure 94. Storage Circuits 
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igure 95. Command Adjust Assembly 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


BLEED Ee LS TELE LE ES EE IE OE EN ILE LT ER ED NI OE TS YET YE DE SIE TET TE SESE TESS SE ERE. SPS ETE ETS ROL, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
pete PART PER on 
INDEX NO. ASSY CODE 
es bi BON REM Ares ek aig eta 


95- PL7615337G1 COMMAND ADJUST ASSEMBLY (See figure 55-104 for next higher assembly . Ref A 
PL7615337G2 COMMAND ADJUST ASSEMBLY (See figure 55-104 for next iad coe Ret jae 
-1 26-4402-32P-1001 CONNECTOR, ea ied ae eae Sa F wile : 2 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt) «ingen tate cnet oy Ge Umea Sr A Sia Me ee 8k 4 SS 
AN935-4 WASHER (Att Pt). Tree: yee Mah Kehoe otAratt, Te: tomilletame | nee ee aie amare Mayen. Smt 4 
N401P5C13 WASHER) (ACE! PE) §0 0), oils dele chelp tales cle oe cia WeReNeN a ANE al ct ae 4 
AN340B4 NUT CAGE Dt) i ee) 15 als a SEMAN aes yo | noe ees rt) ae 4 
-2 7416160P1 TTT goal inet le reli 6 al: aan tagereeenats, ie cal akg Saal cl laren) eer ne 1 
-3 7203949P2 BRACKET viridis aye ig rR ee FS NS a RES ra 1 A 
7203949P1 A BR AG ee a ar ae ie ual tiated ack SIRT ES ke te ca Ulcer eae Se eh nee: Nee giaaeae 1 B 
AN515PB8R7 F SCREW. (CAGE) soe st aap oc 5a lel eg Oe 4 
AN935-8 VHEWASHER (Att Pin clic a cnet ihe GW ob) ge 4 aT Re EY er baat 
AN340B8 ; NUT (Att Pt). . oe SB a Gurney irs) Chieu 4 
-4 101M054SK : RECTIFIER, Metallic (Spec avg 7709186P15) (FDR) oles eh Otel Airco <Mtieemae cern Nn 1 
AN515PB6R18 ‘ SCREW (Att Pe) res he Xs eh telco sieiely ive Veni ecqeel te trea cause anata ub 
AN935-6 A WASHER (Att Pt) . CON ORNECT Vrs is. sa Lert! ee RM Aa raTR AMY ANU A a 1 
AN960B6 WASHER AEtSPE) co 5h ee i ae ces ete srr sg) eG NON ae rr 1 
AN340B6 <7) NCEE CALEOP ty aa Bi tefe tr ptisie wi! ss". i)) or. 0 oe eee 1 
-5 RB18BE16001F - RESISTOR, Fixed, 16000 ohing “41%, ePNS Aaa lie’ be cs. 0-3. el hy Re one 
AN515PB6R10 | SCREW (Att Py SE a 
7874555P20 . WASHER (Att Pt). efit e. dette, Og he Tar Matra 6)’ al Uw Soy athe ratap ae 
AN960B6 ; WASHER (Att (Pt) oa: Len im eal yt rr 12 
AN935-6 WASHER (Att PE) cits Wags: ig yer 6, | se SRE ens as) AL hee 12 
AN340B6 NUT (Att Pt) . ie SMU ONS Ther ely elu et ies Ute te Pee alatetth eee 12 
-6 RA20A2SD502AK RESISTOR, Variable, 5000 ohms 210% BUR Ma alse ie. et! ete “ei wh pe: oe ar 
7886278P1 ‘ LOCK, Shaft (Att Pt) Bulls aie Se ive iiettatcro: v's a ice) ote eit real ae terete 12 
7870535P2 ae (Att A ree GL ‘ 3 eet ae cle | Saree 
-7 44 TELEPHONE SWITCH, Rotary (Spee ave 7708701P}) (ase). let veld ete 1 
-8 7135278P21 SPACER : é : 4 ; ARICA Ma aa ted AE 3 
AN515PB8R10 4 SCREW (AtEAPO See Oy. Silo ai ee Rennie Te OC ee 3 
AN935-8 é WASHER: (AGH BE ios Sika nines o tae CeIn EL Gai. VS) cite ae 3 
AN960B8 ‘ WASHER (Att: PB) css oo) ava tole oe eR =) ne Neate 6 
-9 7722990P1 : BRA CRB Tne iy urics av Gel eile LL inc ay Penne eit eco) Ok ge a 1 
AN520PB10R7 3 SCREW (Att Pt). Vere orgie Talli, 0) aan MCA 0) ee enna oes cc 3) 
7135276P35 5 SPACER (Att PE) Oe Coir sayy fie i 121 rae Oem be cai ore | A RG ea 1 
AN935-10 ° WASHER (AttePt) eens citele: selene ae ee oma, Jet oh al Wh oh Ce: ee AMER tire ee 3 
AN345B10 : NUT (At Pty 4 Mipteting, eee (UU Maem ent ee en cso <a elha a nee d 2 
-10 7070456P1 HINGES 20. uis ceuesueune Siar 9\(\ia',41 6 tours, oMoteynre AvokK' os Nie teet-st tea thems isn eolaP iar i 
AN515PB8R6 5 SCREW Att: PE gc i hacke oo Ce ame M A marae ics HS oh es a concn 6 
AN935-8 é WASHER (ALE: Pies bo) kiss Cit beak nse oI), as) Resco aes OO A 6 
AN960B6 ‘ WASTER CALECDE) I, 88 te liges Sis): Sauron meena TL Mr aaa a Feubreni ts 6 
AN340B8 ; NO CALE EDD G ic <go''os, cule Mol Mic eect Mant, ERs (2 a ls ae dens Ay id 6 
-11 7072405P2 * SOP Fr os. el alge se ise Shae ante MOM ae geen eere hg lta ee al Sedice 2 
AN515PB6R12 5 SCREW CAGE DEO) 0). ik a UM ie iene iene neal Fee, ne Begum! wets 4 
AN935B6 dA WASHER (Att Pt) . sie tein ethene MWe Roose | etatas fe: Mel entint r mece MN nE 4 
AN340B6 : NUE CALE RE) os uit se ol eet vaya MeN 4 
-12 4002-8 2 STUD, Turnbutton flerone (Spee ‘dwe 74051007) (CLC) Pe oer 183 ds We 2 
-13 R4G ou) RING,“ Shap) (Spec: dwei7013755P DMCLO) 0. 2 a ae ee ne des a 2 
-14 4002-0 A GROMMET (Spec dwg Paar a (Oh 6,6) Reman ME Mose AN PGI gk 2 
-15 NP220834A ; NAMEPLAT Ah. oil ieomme eae adhe! she tec teeeamae dee RON wcli'ey Dees 1 
-16 PL7724807G1 5 DOOR ASSEMBLY lie: (oC eaeire gai sch igre en ee a i 
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Figure 96. Power Supply PP-1424/GPA-23 
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Section II T.O, 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER On 
rae NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CcoDE 
CSR ELS EN A TS RE I SO a BI AN ABS ORE ROA VOT ES BEE PR RR, 
96- PL7710561G1 POWER SUPPLY PP-1424/GPA-23 (See figure 55-140 for ........ Ref 
next higher assembly) 
-1 NP206804 \) DECAL, Warning se. eemeerny yt neha ha eye iy itr a a a 1 : 
-2 PL7418712G1 we COR ore oe vate, 5! oth 5 Gira a eam amremny ie sae. RY Wee a erage oN aarearea te tiene. ey 1 = 
AN515PB8R5 > \ SCREW CATCIPEY <3) Ao. ac ee memmegee eanuien ele eg ses Sse Hee eee tarieees Racing ik’) 4 
AN936B8B » , WASHER. (CAG PEN ca" Sere eee | ele Sollee) aa aanae eee sae, A 
-3 7710561P4 + 1 WO PACER sr Je esi.s) . 6 horempeennne ret ome scat eee er eh al 4 
AN515PB8R5 +,» BOREWy(AGESPE) ps. 5 Ne eats 50S Iai te rene 4 
AN936B8B 6 WASHER (Att Pt)i.--4) 425, Saeewey peas on) (eee ve eane Bu a) aces 4 
-4 7414578P1 | | DRANSPOR MER EG. slr) Sau nal touts Cente We bc SAG Sb io.) pou ence Oat te 1 
AN340-6 3) MINOT CARES sak as u SAS RRR, es OE NA Ga 4 
AN936B6B ° WASHER (ACE (Pt) 55 -ivei'e ooueinmbeence ba. eg sta Ne a) tee 4 
-5 2R53P12 - GROMMET (GE)! 5. o\sicsues ete as A Ome ae a Big oso sh 1 
-6 AN515PB6R4 ». BORE We ooh cla tta thal cscs bolts MMC Oe Dicgy sar a? te ub Nena he re 8 
-7 7771534P2 ‘ BOARD, “Terminal :9 "(5 :.4i'a ete eee ieee ils Se at Se ee 1 
AN515PB6R12 «SCREW (ACEIBO) A Seo 5. Penge Wee OP et ik 0 1 re 4 
AN936B6B . WASHER (AGEPE) .) 5-6) cea er eee NS RO a rr e 
AN340-6 & INUSR(ATE SPE) ig) ei 6s ae ee eee ee ang Silen 4o see Stee 4 
-8 2R53P13 -/ ! (GROMMET (GE))s) GOs ae eet gee eeaeen | oath te Net lecheme Pam ar ithe 1 
PL7417333G1 ‘ BOARD,’ Component “.: <3 4s. 27-3 MR a ae "eS lie) Nb) Nita Coe nee “4 1 
AN515PB8R7 A SCREW (ATE "PEG gle ui tere Mareen ye 0 as Ue Wier Gldc 4 
AN936B8B 3 WASHER (Att PE). 7 ig) See a er he ar ne a a 4 
AN960B8 3) WASHER CATEIDU) Ne) cP) Ase pene a ols tl cae = A eee 4 
-9 36004B : CAP, Grid (Spec dwg 7003508P1) (MLL) . a eee hc ie as, 1 
-10 JAN1Z2 4 5 TUBE, EleCtrons shies sis 's Sloe) Cane onreL sign” ence) ‘so Maniait ey tame eae 1 
-11 TS102P01 on VN SOCKET, PABLO lite. (ei). Toul ha, Menon ts Sy | cik a) ‘hel, “e Ne) se eee 1 
AN515PB4R6 - f° SCREW: (AtU PE) "eo 2 re sie Nint ot Let tef Lond jsiire al ez. reitiemh stoi iio uaec Mttoy mae 2 
AN960B4 - : WASHER {AGE Pt). [Soe oo ee idiieti's!) (ok celle co: Felmell ie: hte prougienamonare 2 
AN936B4B 5 5 WASHER CALE Pt)re0-o oP ie waa, Mee ee ne oli cg oe ee ee ae 2 
AN340B4 , ‘ NUT APO) 055 oi cag) RRs a cna Se ae eee Bg 2 
-12 GC45M104 4 fs CAPACITOR, Fixed (Spec dwg 7418107P104) (GUC) ....... 2 
AN936B8B ‘ : WASHER ICALUPt).3000.). BOA ee Mio the ele Mel a ehleahs tye Ald 4 
-13 7135118P1 areas Ws A Be Ne A nS OLA! ERE ely cbt i. 4 
-14 7034236P2 oie BRACE Digit gmmenie i's: 00 eae manne ais Unie fel eof) Ti UP nae ae nile 4 
AN515PB6R6 F ; SCREW) (AtEEPte ee ec te aie i siere tro) Velslet pelltalir etn sims ins 3 4 
AN960B6 ot hd Rhyy GW ASS EL ELE (CALE: DEY TGC nce ba st) Otc Anim mer eel ofie 10) bc Wvet cornet ee 8 
AN936B6B of. dx SOA SHIR RACAL DE) ites 20) Sin) Dag of ab Mien leet a Ea 1 A ah eee 4 
AN340B6 eb al NU ECAC DE i Ra bostacL Oy LA Bee oC Aoce fal uke lat neMiets aR 4 
-15 2R53P20 of) at “PGROMMET (GE yg in gR ea ies ae RN. Gk, ire Wel Uc an ae 1 
-16 7135118P1 fo Mill Va yh AEG ECVE ens ie la iS SM Nees ie Bh fe els) 3: ewer fa: Nelle ts aera 2 
AN340B8 oP an NTO CATE DC) ee oe SN Fy ca aa a © ie) 8 Mar fo Ree eae tattle Wines 1 
AN935-8 2) a VASE ERO CACC Pt) is. PSTN ee certs Le al Uae eee 1 
-17 AN515PB8R18 62)! Na! SO RCE Lie ve od fa Se ee) Aan Name eo Te gt ete ike Lermaee ame ng 1 
-18 N401P8C13 - . WASHER, Fiat, brs, Cd pheno, semiarrow: 42h ee Se tall er ee 2 
-19 AN340B8 SF Le) INE ee aU iacala uty ytiita as Merc uaeeeaee Ue arse Dey eg re ee meer te 3 
-20 RC32GF153J : 5 RESISTOR, Fixed, 15000 ohms "45% MME A AA ck So 5 4 
-21 RC32GF334J ' 3 RESISTOR, Fixed; 0.33 mee 25% 3... ao. SS oe Aro oe 1 
-22 PL7418707G1 3 ROARD, Component Sra eee seen set ature tte, a Ae OAR tah year 1 
-23 NS5Ww0210 A INSULATOR a eile’ a). 190) ed tate pen jemtetis Coaliay te fo fou eM om teMUreitcume Lae aod 4 
ANDS15PB8R5 : SCREW (ALU PE) oc) Mee eMiapey eR 5 ko) a 4 
AN936B8B o). - WASHER (ACL 'Rt) ti Aue tele Mele ie 1h. ae ieee AU sree Aen 4 
7874555P20 oi WASHER: Fibre (Atty Pty ies eles) <4 s a. SUNS 6 Diet eae DRCAL ace lee : 4 
-24 NP192628A «, )) NAME PLAT Bae tieee ec alenes! oo ey lee g iol ge lem gan cae SPATE, 1 
AN515PB4R5 oS RE WCAC DE) Daten ign eda se ihjele pice: 6 Intent mie ae eles 4 
AN936B4B ‘ WASHERH(AEPD a Te te ul 1 ste ie es ae ca 4 
AN340B4 ° NUTMAG PU pais ay entire, oe, e)| 6 Ure! iets lel omer eg teint cM elie titel ems : 4 
-25 7418711P1 «| CHASSIS Sy coe ee cele a ilo dicert aby gh gl ite) Ne edt (0d a ao 1 
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Figure 97, Generator Assembly SG-140/GPA-23 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


CESS SRR SSNS CESSES SRDS EOS ESE PS SS I EDS ES EN EEE BI SE LE CY EE TEST TPT SII DIET: IE OILY AD EE TE EI TIE TTC 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
ASSY CODE 


97- PL7710903G1 GENERATOR ASSEMBLY SG-140/GPA-23 (See figure 55-141 . . Ref 
for next higher assembly) 

PL7709074G1 DRIVE, Command scope. . SIAC OG. 1d. v8. '0 2 
AN515PB8R6 SCREW:(ATE- PD <5 ater eae ans cht nl sete eae 8 
AN936B8B WASHERCATES Pt) sv ceccmr sere calico gh tone 4 8 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . ar, CR eh eer A ie ry te). 6G. 8 

-1 JAN5814A 4 TUBE, Electron Ba seins 5 
-2 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CIN). sales 5 
-3 CP26A1EF104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf 110% : ois 4 
-4 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%... 10 
-5 RC20GF222J RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +:5%. . 6 
-6 RC20GF333J RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5% . 4 
-7 RN75B1002F RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +1% 2 
-8 7030268P1 ADAPTER, Test point. site oie ai! oh -9i(ctoll genet ele ae em 9 
-9 RC32GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms 45%. AAS is ke 2 
-10 RC42GF103J RESISTOR, Fixed, 10000:ohms7#5% = is... c's 45 ee 1 
-11 CPO9A1KE104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10% 3 
-12  RC20GF681J RESISTOR, Fixed, 680 ohms +5% . . 1 
-13 RC32GF472J RESISTOR, Fixed, 4700 ohms +5%...... 2 
-14 RC20GF471J RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% ..... 1 
-15 CM40D682J CAPACITOR, Fixed, 6800 wutveo Gy) ace". shies ha oem 1 
-16 RC20GF683J RESISTOR; “Fixed; :68000 ‘ohms45%, 5.68 .-. . <0 dhom chee 1 
-17 RV4ATSD104A RESISTOR, Variable, 0.1 meg +10% . . ates Ms 1 
-18 RV4ATSD504A ae Uae RESISTOR, Variable, 0. ae ae on acy eee 1 
-19 7027144P1 é : TERMINAL 5 es OSM is 2 
7886278P1 F 3 CLAMP, Electrical (Att Pt) . A 2 
1920-2 - WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 | in, int teeth (sip (ate PY). 2 

-20 RC20GF224J ‘ RESISTOR, Fixed, 0. 22 MEF THQ cel es ss : 1 
-21 RC20GF103J RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. A 1 
-22 CP09A1KC104K ; CAPACITOR, Fixed, On lut£10Ga 4). 6 3 
-23 PO-05+1-200E 3 CAPACITOR, Fixed, (Spec dwg 7417584P1) (Southern Electrical Co. ) 2 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt) nae Mth eOe-G 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd ol No. Giar row. (ate Pt) . Mr 8) Sc 4 
AN935-6 . : WASHER. (Att Pt). Pars Cha ae te “hat tacute’ ™ iat mee 4 
AN340B6 : i NUT (Att Pt) . Lerten ol oh. a ery heer Gk AE Go. G 4 

-24 7043183P1 A : COLLAR. .... Per be iS citi Le CRORE he ieee units rls eer ere .'g 3 
PL7710092G1 : A BOARD, Component. ae BA odie : 1 

-25 500-625 ‘ ¢ CLIP, (Spec dwg 7004433P3) (PRCO) . ee tan 4 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt) .. at ete gc hla, date ee eee 4 
AN960B4 Bie ESSeWASHIER (Att, Pt). > domes ties? yo Amd ella at 4 
AN935B4 Re ard PU pA Oc Meee ae 4 
AN340B4 ; . NUT (Att Pt). : a> renee 4 

-26 No Number BOARD (77100022, P3, "pg and P10 assembled) . : 1 
-27 7135276P22 : SPACER, ies ES 5 2 5 oil fat sd ga) ails Seeman tes UMer its ene 4 8 
AN515PB8R5 3 SCREW (Att Pt) snide. ot a eM OMe 18 chlo! ods osteohalemmeties eithyel <o exsteeie cae 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . . Bic Gee wel Rac eee 8 

-28 54A17403 CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 7411396P1) (CIN) . sl section ates 4 
N29P13010C13 SCREW, Cap, Allen dr, steel, Cd "Ea 6-32 ce wis in (Att PY) eae Oe 1 8 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . ‘ Beet 5 Ars Be 8 
AN365-632C NUT (Att Pt) . Bes a Cae MCMC MOU fal ee Re ley ° 8 

-29 7135118P2 TERMINAL, Ground Af 0 5 , 2 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). . / ; : ; A és ‘ 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . es 4 2 
AN340B8 NUT (Att Pt). . : ; ‘ 5 5 Aare g 2 

-30 NP192627C NAMEPLATE Seed . - ‘ 1 
AN515PB4R5 SCREW (Att Pt). . tants Owais. is Sea ome ee 4a 

ANS 36B4B WASHER (Att Pt) . arene i 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . é , 4 

-31 7041346P1 PLATE . 4 , r 1 
-32 7135276P22 SPACER... A se ane , : 2 
AN515PB8R5 SCREW (Att Pt). ena Oc A 2 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). Sehetlats 3 4 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . Bie ie ke A aiite c oe ; 4 

-33 7608072P1 CHASSIS. eo Nidamel hdc Cpe ele Pile Eee ao tete si ce cua ae 1 
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Section II 


Group Assembly Parts List 
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Figure 98. Sweep Generator SG-139/GPA-23 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
ee PART PER ON 


98- PL7710902G1 GENERATOR, Sweep SG-139/GPA-23 (See figure 55-143 for 
next higher assembly) 
PL7709074G1 DRIVE, Command scope. . PM SMT el re! Gy 0 Groat 
AN515PB8R6 SCREW: (Att'Pt). oto eee alee eo Sn et et eee ee 
AN936B8B WASHER (Att Pt)’, a. sarees cas «bie sale Deke mn ~ 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . eter A NAcc, Joie ocanl o Tees imote eats 
-1 JAN5814A : TUBE, Electron Pee 
-2 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec ‘dwe 74064742) (CIN). oy ai eae 
-3 CP26A1E F104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10% ... Re isin ad) O.50.-n0: ae ee 
-4 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, i meg iy) aera PER RTI AS Soh 3 uh a ee 
-5 RC20GF222J RESISTOR, Fixed, 2200vOnmS 4595.5 fst ope eine Reo eee ene 
-6 RC20GF333J RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5% . Raine 
-7 RN75B1002F . RESISTOR, ‘Fixed, 10000ohmis 41% .°. . s\\s0)% Sethe 
-8 7030268P1 - ADAPTER, Test point. ei Re, oe is, Code stots bie ee 
-9 RC32GF683J ; RESISTOR, Fixed, 68000 Ghine 45% Se ce EC aes 
-10 RC42GF103J RESISTOR, Fixed,) 10000 ohmsito em... «' lis) a ersekneuns 
-11 CP09A1KE104K CAPACITOR, Fixed, OD UEREEO Tce bo ie (e's Shue” fon Ronee ator etiam 
-12 RC20GF681J RESISTOR, ‘Fixed, 680 ohms 45% <u...» sls seems torte 
-13 RC32GF472J RESISTOR, “Fixed, 4700 ohms.£5% . coe < «tof Roc kee 
-14 RC20GF4713 - RESISTOR, \Fixed; 470 ‘ohmsiz5 52 inks sw in eo eee 
-15 CM40D682J 4 CAPACITOR, \Fixed; ;6800.uh oe 3c 3 ek ae Eee 
-16 RC20GF683J3 RESISTOR, Fixed, 68000ohmsyt5%) 5)... 5 ok owen ol nen ee 
-17 RV4ATSD104A RESISTOR,’ Variable; 051 meerel0G). 6 << « st pe ee 
-18 RV4ATSD504A RESISTOR; Variable, 0.5 mege10%s; 5.) 3) 5) st sii he ee 
-19 7027144P1 TERMINAL Pe READ Per teee eG 6. .c SOL co es oo lo 6 A (o A 
7886278P1 CLAMP, Electrical (Att Pt) . er. 1" 55 
1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 | in, mint ‘teeth h (SH) (Att Pt) A 5 
-20 RC20GF224J RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5% ... Helgi ane sie ae saat 
-21 RC20GF103J RESISTOR, Fixed, 10000 ohms 345%. 20h) 5 bs Sice, ciel ice 
-22 CP09A1KC104K CAPACITOR, Fixed, Owl uf ETOR ie ie eee ee 
-23 PO-05-1-200E y ; CAPACITOR, Fixed, (Spec dwg 7417584P1) (Southern Electric Co.) 
AN515PB6R6 4 4 SCREW (Att Pt) HON a a cation onnte 
N401P7C13 f WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Blaarrow (att Pt). Ses Cee 
AN935-6 WASHER "(Att Pt). ones “ aie A sila tusetven v/s wrote 
AN340B6 . : NUT CAPO ©. ey Oko Cee MMI ne oD oo fs 
-24 7043183P1 5 4 COLLART 1. hve 9, eiq ROMBermes). ir idly “lo:cco'p) Ue) aed cop Glattiet ame gmts mmm 
PL7710092G1 ; . BOARD, Component : Ae Oo Soo oO 
-25 500-625 Geeciip (Spec dwg 7004433P8) (PRCO) MEE ere ay 
AN 515PB4R6 SCREW (Att Pt). . rrr. Hut oo. GS 
AN960B4 WASHER (Att Pt). ABO eG) OF Ce CME ROE hesinctice ing. 0, Oo 0 
AN935B4 5 WASHER (Att Pt). . JAS) Cece eer Os GG. Ga 5c 
AN340B4 = NUT (Att Pt) . citegeeacmeeee 
-26 No Number A BOARD (77100022,  p3 and Pg ‘and P10 assembled) Pe uid rye 
-27 7135276P22 B SPACER. sas oh 6 sipenes ouiee lh ees 5 Sar sraseuie 
AN515PB8R5 4 SCREW (Att Pt) Ao Oh PO RO CHOM COREE or oa Gia Gs co So Oe 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . cC 
-28  54A17403 CONNECTOR, Receptacle (Spec awe 74113961) (CIN) : 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt) A Bog Sie 4 sine c 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . a: ve; Doc ae Comer mromets 
AN365-632C NUT (AH Ptia4 t2 cee esate cents OC) OL 
-29 NP192627B NAMEPLATE ..... ; oo. 6 
AN515PB4R5 SCREW (Att Pt) 5 ; 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . a ap A ; c 
AN340B4 NUT (AtURD i. he oe Gore 5 : Soc 
-30 7710904P1 PANEL... site) werkieh Meus 5 9 a 
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ASSY 


BLP he HHP AEN HL HLH KE HHP KPH HK WP KP KH RN WRK RENONNRP RP RKP RKP ENF WHrFNON KH OOK UAL HL Lhe 


CODE 


FIGURE 


PART 


PL7710575G1 


AN515PB6R4 
7771534P5 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
7034298P1 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN960B6 
7135276P6 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
7417014P1 
AN340B6 
AN936B6B 
7485503P1 
AN340B6 
AN936B6B 
7485507P1 
AN345B10 
AN936B10B 
7710574P1 


PL7710065G1 


7485510P1 
AN365-420C 
20474-5 
20474-4 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
AN515PB8R4 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 99. Left Power Distribution Panel 


DESCRIPTION 


POWER DISTRIBUTION PANEL, Left (See figure 55-144 for 


next higher assembly) 
SCREW] neti xt cr G CRNEET Ver). oe Mo! lon tonenDetmeaee abel Osc ee tic 
BOARD, Terminal . . 
SCREW (Att Pt) 
WASHER CALADt) meme ts lcs) a. > ees ee ete haha he, re 
IN TECATEDP CR (em ore ges Seales. oO ain ia Seen OMme O56 5c) she 
IDIGAUT ing sa cae eee 
SCREW (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
SPACER... 
SCREW (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
TRANSFORMER . 
NUT (Att: Pt). .. 
WASHER (Att Pt) . 
TRANSFORMER . 
NUTICATL Pies emce co) ists 
WASHER (Att Pt). ... 
TRANSFORMER . 
NUTSCALE Pt)er es oe 
WASHER (Att Pt) . 
CHASSIS . 


° ° . 


Oh NOY BOF 7049 :0 Fuel, 16 JO @ 


ove el ee 


Os Oa ien, 6. 07 Ser) 18 { 610) 958) er 8 ie 


DISTRIBUTION PANEL, Cathode ray tube (See figure 55-145 


for next higher assembly) 
TRANSFORMER a0. 0.2. tte 
NUT (Att Pt) 


CTA Siam fanaa Jane ° ° ° e ° ° e e e ° e 


RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7706794P2) (PCR). ...... 
RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7706794P1) (PCR)... . 


SCREW, (AtH PO win. % 
WASHER (Att Pt). ... 
NU TRAGER SE) Fees cs). 6s 
SCREW . : 


orn fe) ve) eh) fet fuer) 6 es ee ee et ey 


6 6, 46, “er € 


@7 ie) “ese ie 


Section II 


Group Assembly Parts List 


e 0 0 e@ @® o 


Og 6 y 075.0) > .6 ete Lane 


ee, oer” te 


@. Sei 5) 6 Seiler ie) ee Ve: 


° ° ° ° 


60 .E~ Mele ey 0! 


e . ° 


° e e e 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


PPLE PhP KH He HE HPL LS Pe HL Pe OO 


ee) 
oO 
ts 


aOwownorr he 


On 
CODE 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 
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-12 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


PART 


7771534P25 
AN515PB8R12 
AN936B8B 
AN340B8 
101S2EK1 
7874555P20 
AN515PB6R18 
N401P7C13 
AN936B6B 
AN340B6 
RC42GF102J 
780 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
7408101P3 
7408101P28 
2-2-090-1117 
TS101P02 
ANS15PB6R6 
AN936B6B 
SKHG-CC-CC 
AN340B6 
AN936B6B 
7878455P1 


Figure 100. Cathode Ray Tube Distribution Panel 


DESCRIPTION 


BOARD, Terminal 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
NUT ICALEIP Ee care Mes otha erm rraed vats cht ht tnt eae IN tae 
RECTIFIER, Selenium a iRe per (FDR) . 
WASHER, Fibre tice de ; 


Cee ee ACEP e aca Weel 


Sen Oe Ves Fe, Te ee Sl. oe Ok ew ene 


SCREW (Att bg nee, aA Ae RT 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt) . 
WASHER "(Att Pt). Dicks Metis wis) oil oil "otlvs vietireletemMCn omine 
NUT (Att Pt) . Pe PCHiGle o. ice 5a 


RESISTOR, Fixed, 1000 ohms 5% . hy Ete 
TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (W1Q) i 
SCREW (Att Depo ae cubs Ais 
WASHER (Att Pt) . 
CLAMP, Tube . 
STUD, (Att } 8 NA eid so SPM) WS, PEL 
RELAY, Thermal (Spec awe 7T09868P2) (Gvcn . gee 
SOCKET, Tube. 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt). 


0 9 OPIN 6 Oe ley eae 


RELAY, Armature site sae oe isc ee 


NUT (Att Pt) . ; . 
WASHER (Att Pt) . 
TERMINAL ,. 


OO PeL) 8 he Pe Oy) Le es) ee, 


@. 0) 10 er te ie) te. eiuie 


2.19 lL) 8." 50) Sil) elle am oe 


Si ©) 10) OO Ahoy cies Near a 


Oke? ie rence! 


a ETie Fe. £104), OF ae) Cher reek ole 


° ° ° 


OF oO Tiel fe! ee. @ eo) ets 


Ose 10), 6h), 02 ue 


UNITS USABLE 


FOONNNFFrPrF FE bP KR PN RRP RP RSP PP Le 


On 
CODE 


( 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


SAS I EI STE ES SES EE TSE SLI ET BEI ESE IE LTE RLS DTG LIED LEE DELILE POSED LLL LDL DIED L BE LE ELE LIES I EEE EA LIE IEA, EVEL, LITE AES EI IIE Es 


ans oe DESCRIPTION UNITS USABLE 
it es NO. 2 3 4 5 6 7 : ASSY CODE 
SS TET ST TE PADS SS IETS EEE POE SEI EET ITE ES IR EST SEI PEGE CIENT NEES BITE RIES SPIELE CDT IE LENE ED IE AOL 

100-15 54414755 SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7010014P1) (CIN) .... 2 
AN515PB4R6 SCREW. CAtHPE Aas Seer tee Rete Behe ot ee he 4 
AN936B4B SV ASH EC Att Pt) at eich tne gee ene SIE bo ah GR eS te 4 
AN340B4 INTREM ATLA De MeeUMa ta oS sea) ee cere nmie ss Leet ess 4 

-16 CPO7SB6 BRA CK rim mremvey cose ree Sara ab iat. fou toate o> Vet lteter t Secrest's) Pie, he ee cers 4 
AN345B10 NUM CAGHP Years (od) eae, tea oer re wah tenant cea ol 3's 4 
AN936B10B WASHER AAT Ptr co) 2c Bi Reet ef eee ete 6 ten eraalls 4 

-17 CP70B1 FF605K CAPACITOR, Fixed, 6.0 uf +10% . 2 
PL7035897G1 BOARD, Component Atal 1 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt) He rudnOe iG, talkie Oe soma aON ACH a MEE 4 
AN936B6B WASHER (AU Pts 60 2 oS ert 4 
AN960B6 WASHER (Att Pt). .... Reet ears etn ot rs 4 

-18 CP09A1KE104K CAPACITOR. - Fixed 4.0, dulce l0Ge oe Pee ew co A 2 
-19  RC42GF150J RESISTOR, «Fixed, 15 ohms e5G0s Reels 2/0 wy See 2 
-20 RC42GF103J RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% ....... 1 
-21 PL7035896G1 : BOARD eae eiidh seme otc ots 1 
-22 7035840P1 POST euesin te Ware sauleMre ee cl oe te Peds ste Neots tAeared Dil corey ts 3 4 2 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt)... 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt). . 2 

-23 7710064P1 CHASSIS Sate calle ay ee tel RerMneinsa eo estar eco ies ot etnies 1 


Figure 101. Right Power Distribution Panel 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


ETE BRT BE ES TS a TS ESTE ET TEEN SE, 


FIGURE DESCRIPTION ‘UNITS USABLE 
awh PART PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
NO 1 2 3 4 5 6 rf 


101- PL7710076G1 POWER DISTRIBUTION PANEL, Right (See figure 55-146 ......... + #4x“;Ref 
for next higher assembly) 
-1 7485509 P1 ‘ TRANSFORMER Go ola elie cc Othe MMs ete pam ON gas 2 
-2 7861852P3 : TERMINADS Gs shia) tears. o> «fibers Bia, <3 dgeite 1 
AN345B10 5 NUT CATE PO 72 ee PR ey icc tek. Qe ae 8 
AN936B10B . WASHER (Att Pt) 503s Gi ce 8k ee ee ch 0 on Oe 8 
-3 CPO7SB6 s BRACKET gcc: 5) gy arse also se. lo fie fatal EM SS ar oe ee 6 
AN345B10 ; NUT (Att Pt) . eRe Ue ot ee THT LOR Ce GikCh yan Coe 6 
AN936B10B : WASHER (Att Pt) . POPE ar a Be OL 6 
-4 CP70B1FF605K ; CAPACITOR, Fixed, 6. 0 uf +10% RMS cal mes, ce wiae | eae 3 
-5 RC20GF470J . RESISTOR, Fixed, 47 ohms +5% =. Pag) Pe ee ee 1 
-6 780 ! TERMINAL, Standoff aeyik aye: 70001618) (WIQ) ene Pelle 2 
AN515PB6R5 é SCREW (Att Pt). 3 Lar UNC cS. chee ; 2 
AN936B6B : WASHER (Att Pt) . SMe Ay) OAS tre eRe oer Ere EIN SS hegre, 2 
PL7038610G1 ‘ BOARD, Component. Ae carte "hs Ib he NOR Ae eee RE Ties OO SN ey hah ac : 1 
AN515PB6R6 ‘ SCREW CAT BURR s A amma eis + oe a 4 
AN936B6B ; WASHER (Att Pt) . a ie oc ate 4 
N401P7C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Giacrey (Att Pd. r 4 . 
-7 RC42GF150J : : RESISTOR, Fixed, 15 ohms 45%. .... : 2 
-8 CP09A1KE104K F A CAPACITOR, Fixed, 0. Ges ee PRA eh ate ad) dye oe Oem ay 3 
-9 PL7038609G1 : ; BOARD ... eR pte bial eb ben he Les al Ra lisiea aeearahues 1 
-10 7035840P1 vt |LOSS Termes ect BTL. SNES IGRI UMPOIIMS “oe 7'5 Sic 16!) coli lel oe peel ae oe 2 
AN505PB6R6 , SCREW (Att Pt). CRRA Tc. A. th CUTE TS A cee 2 
AN936B6B 5 WASHER (Att Pt) . oo Ra ta 8! OMRON I ce tear 6, okey Nat Cath Rath a a gaa s 2 
-11 AN515PB8R4 i, ee SCREW f Woata SDN cise gh ta ORR ROR E g '6 U's ss, 4 © gulls Nt os ae 16 
-12 7771534P25 . BOARD, Terminal BUS ey pany 6s URS MoM@rme di slTtG., lar Jesse: wa ltell/artete Reames ne omme 1 
AN515PB8R12 ; SCREW (Att Pt). SP eh ict INEM GS 4 
AN936B8B 2 WASHER (Att Pt). . shoe tik aOR (Meet air as) )d) kai) caeaee tage an 4 
AN340B8 . NUT (Att Pt). giiavehagihs 0 solet MAIN Grane ER Lue “ae copings) reek ec 4 
-13 7710077P1 «| “CHASSIS Gy ie ie se ray sib i) os te Meteo a) eo ol eee Colne ee 1 
102- PL7710593G1 SWITCH, Electrical foot (See ak 55-170 for next eet assembly) . Ref 
-1 AN3057-8 t CLAMP . awit ‘ Bee es te, icp) val) tae) an alee ls a Se s 1 
-2 AN3106A-16S-8P - CONNECTOR, Receptacle . spy SME eM MaMsvagtS ol a 08. ca. 'o aly et ot one ton 1 
-3 7035100P970 | OUMARKER of le ipl. cos Sem. | fe eho asso) a Godlee ea ec 1 
-4 7035100P969 ot) MEARE Rs ate aS gt oa) Lark mca apes ah "2S inte (ame 1 
-5 7035100P1006 ; MARKER . . a Big! taj) 0) 4 healee Urater see area a 1 
-6 7-31269 ‘ TERMINAL (Spec dwg 7991270P1) (ARP) a1) ka eee 1 
AN515PB4R7 : SCREW (Att Pt). 3 E 1 
AN936B4B : WASHER (Att Pt) . o(Gie  MOROICT Ee det a's mond (bin nin kl arly aL ee oy eee 2 
AN340B4 SNUBS Uilcanks Mt, ttn sides. Ct aa aaa 2 
-7 7891270P5 a TERMINAL ... ah lhe hk ag! balk MANN are Gel Se ee a 4 
-8 1AF12 . SWITCH (Spec dwg 7417595P1) (MH). ID ahem eth ey IE Yb y by 1 
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Figure 102. Electrical Foot Switch 


ae PART DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX NO. PER On 

NO. Li 2 3 4 5 6 1 ASSY CODE 
103- PL7417699G1 COUPLER, 12 in. H. V. (See figure 55-175 for next higher assembly) . Ref 
-1 7135276P52 noo Sg NGA OR 5 CU Ra AR OSS CoE Ese a RN RAE fo 2 A RNG Se ee RN adel» EN 4 
-2 7135276P42 po 2028 iy 28 5 MR rn ye A Pa CR ea ea eerern rere ts fet 4 
7133855P91 SE CALM EE) eee er ee ie hrc A tae cs fe dymepbn tice iio » 0) 0p 8 #8 oe Selgin le ewe aie 4 
AN935-10 WASHER (Att Pt). ..... A et oe Sect cd, “A Panes Ugg o. oe Patt Gg, Ce care 4 
AN960B10 WAS EEE LEN DE) fat okt Mee ieee Mlew eke gh aAeas) v0; viet Fey a Sah ok oll syle Molde rons 8 
AN345B10 INUESCAC ES OUMNH ooo net ete We Mr tes Oy clece ein den’ obaravae lies ea eae w eis 1.6, SA ao RtoN es 4 
-3 JAN5814WA TUBE SGLECtron ssi nc tl om MMe MEOH <pkeVasine lint ence ayy eke litsis smttep ite lbs 1 
-4 9713-148 SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7770822P11) (EBY) ----+--+-+-+-+-> 1 
AN515PB4R6 SC EWRCAULO DLS trae) oot al ie SMaeI ec bb udc a satel toad (608 41 cts Akad io cage Sia oA Aone 2 
AN936B4B WARE ECALE Eo ti ole NedMEd eal lbw «ees eiiahe Peso lar.ve <p) L056 wp oite'en fegrre 2 
-5 7033897P1 ER lg ad ote ses Me Ras Ess Moe an Arita ve Maine Wet eine V./on G0, | 4). 40688 The 1 
AN515PB6R7 AC AEIE Us sot ha te eh a ieVe het slo \oMiceAMOSe for cas, bits, bb. slip corel ay via ques 2 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). .......... 2 
ANS936B6B WASHES CATL EL) snes ra treeetiawels«\ sept) cy were anya walls Care. te), 8. supehrir wai 4 
AN340B6 NUT CACEME Ey ck eet ate ta hatte cee CATERER Sate’ lou), a7 axe dan) 8 Weipa hangien he 2 
-6 GC45S503 CAPACITOR, Fixed, (Spec dwg 7418107P107) (GUC) ........... 1 
-7 7135118P2 SDE FUMIN Ae mete et tise. Une ctuich robe o8s oth oleic) “sll Wl sinle’ cet cen cute wy “ebveeliey voli 3 
AN935-8 WASHER CALLER E) & oo). ch ie ver at elcalves ie sheicmcbeh is) ehrasobiion ves Lol vel keahet founts 2 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). .......2..2. 2 
-8 7033896P1 BRAC Khe rue meee Merwe inoue eee CPUC Teh wel sce Mes oss outicd. eure, ii'e) vers tea vey ys 2 
AN515PB6R7 SORE WECA EL) ena terek | auat at! coulielt “cahleh iharecs- wassip ep oc. wee (8s. 0.) an egesse sed gore 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). .......... 4 
AN936B6B WASHES CALLWIES) Ti uitaire Ne oe tre Wleutstac ows Ainatecnic| v6. a ve, Jes! a) 8: vepsteniien tens 8 
AN340B6 PRUE CALE GPE) apes cee So Jot ehscell es Malet secum tty te Medes aN aidle Oa lite dV ale th esaee tale 4 
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Figure 103. 12 in. H. V. Coupler 


FIGURE ea DESCRIPTION UNITS USABLE 

seen NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
103-9 GC45S8502 CAPACITOR, Fixed (Spec dwg 7418107P105) (GUC) .......... iL 
-10 7135118P2 TERMINALS yo sa to 8s Se tisysre giejslepe sieess sh hele s aveas <i cdcws elena ve ue lasts en oan cmC Cana 2 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . eure | ice: sof Fe: copaeghleu:epaye. coll col oh toa fete aD ea cM MOTE 2 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt)! 6: 55) So eee eo 2 
-11 7033896P2 BRACKET . Reis WT cite, Sh cele oslo Weeuns  goulas Aueyais ate ‘oily sun elute gece cats Rit aac omairs 2 
AN515PB6R7 SCRE W(ACE POG 7... oc) sist e ukew CL oem blcounelane ot) cit cence one aes an ar ae 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (att Pp si. Nal) ad nagtca the) ate arames 4 
AN936B6B WASHER ‘(Att Pt). Ao) 16 oto orn Gs 3) to: ieireEetoe oe psManeee SmLCnate 8 
AN340B6 NUT (Att Pt) . Sliist] wt tence ele sy “e pists) esgee spine eto dhce mre Me cun/onn onc a uate 4 
-12 2R53P20 GROMMET (GE) . Bpecune TG hc. CONE R SeMO eM oa. Oo 6b GS GOO So ONS Ss 4 
-13 NE-2 LAMPS Neon 00 0 Dieu me rears fet ahha eee 4 
-14 RC42GF1063 RESISTOR>. Fixed, 10 mieg £5% 02.55. 30 cceuce cee ee 1 
-15 RC20GF4733 RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% . siluneteeeliea ouinveh ‘e wicpuelaseli ys 1 
-16 780 TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) a EH WSS, Coles GO Oe ee 9 
AN515PB6R6 SCREW (Att PU) ielas, Couey eae coy cutee brear ed cee eeu men arc CPEeE eu otane 9 
AN936B6B WASHER (CALC PO), oa Seohct a: News oe Cas soa eekies Len catch ae aa arate 9 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). ........ Rint 9 
-17 7710088P2 BOARD Component - 7...) o. :. nur siejem neh cal cess meennen oi vod tok <) ot eae it 
104- PL7418752G1 PANEL, Utility (See figure 55-178 for next higher assembly) ........ Ref 
=I F03G3R00B FUSE, ‘Cartridge: sense h bene dite eae Meter ice eke sac ee 3 
-2 FO03D5RO00B FUSE; Cartridge?) M5 00; "sc. anes ite ar emeset are ome ceiegi a ° 1 
-3 FO3G10ROA FUSE; Cartridge og fo Wa ai cp en sste et erete Pee oa og td ite ats ae ame 1 
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Figure 104, Utility Panel 
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FIGURE ae DESCRIPTION UNITS USABLE 
eat NO, 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

104-4 7035132P1 SHER LED se Jos Uecueemenh es vc; sos cr (te rch eceteUltl Elec let ic nip cciris? we aiWied “ocbaet Ne Liou 1 
AN340B6 INET CACEUP UL Meee: aes. oo, seer cere elie PERE OMe al a ne (sles sok Mapa bade eels 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt). sibs onl Taso MOMS Unde akg. 'c icp scl ciga opal sme Uda Ce URES Aaté ti cack 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). SAU hase carey Reale tay ite 4 

-5 141-Y TERMINAL, Feed- thru (Spec dwg 7011011P2) (JNS) 4 
-6 AN515PB6R4 SCREW (Att 522 |e RRM Or" A ST ROY a OS LE a oe MRE 14 
-7 71771534P7 BOARD) pe ri yi hic sy wiestivs cae citer hs WSS rates Pale ARIE TIE 1 
-8 7603825P207 STRIP Marke Tileaiicnis: colsiaie oie corre anieotutotewiars, Co aclostuee he qethhlea enasa D tetedes eral da ate bane 1 
AN515PB6R18 SCREW CATERER LT) Wace. oo) Gc RNa I awe (eae! eS a SRN aay ely 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). a Were tne wg 4 
AN936B6B WASHER ( Att Pt). 5 : Ahn Ab Grobe SOMES oe ODO OME ROR DROME Ac 4 
AN340B6 PTAC Ns aah aU Sa ak SB oc AF Cr a a aR a 8 

-9 AN515PB6R4 SCREW... aba: Wa DCM AM CAR MCN CREO Mrs iets th 6 Uy ooo. ch av ale! em eons 8 
-10 7771534P2 BOARD, Terminal § aceten Ge fee ie Saieuisal slhoabemnent curs 1 
AN515PB6R12 SCREW "(Att OE) RAMs ious ck REMAND ARRAS. ey MTT g. lei a ies! (os ceatemnae meee 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . LET CAG SKS estroe ciniie: resi la ie: ‘ve cen Malta tate 4 
AN340B6 NUDICAG eR eaae punk khan oi, sete hauuen te teot emantioncs 4 

-11 HKL HOLDER, Fuse (Spec dwg 7032312P1) (BUS) . BS Try Poly A A ear iicl aie ta 5 
-12 5262 CONNECTOR, eee mie fee 7418404P2) (HAW). RELL K a4 5 1 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). Ah ace We a5 SNe are aie eae 2 
AN936B8B WASHER AAUP Uist etc cme daha aaah sale aim give tal oie. val wales 2 
AN340B8 INU TALE VCLILaE, sin cite Verak eke: Mae sin cmns Combe CL orice mathe ler eu et ae sores 2 

-13 2R53P12 GROMMET CGE) dete’ ai sities maubeteip sts Reena Me MeN eects. othe) bi e.o Pea vents 1 
-14 ST52N SWITCH, Toggle. . . 1 EC eats 1 
1922-01 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32: in, ast eth (SH) (Att Pt) ode eee Ree 1 

-15 60A LAMP, 120v, 60w Gt ELC MR ERE RN. Wel teat A RWI aig! cold eee ah Ged toonttec tele 1 
-16 7034575P1 SHIELD weight sec te SUS Oy eis Atami Pio aMate hai gk eh 8h 6 1 
AN515PB6R5 SCREW ACALEMEL) wr ees deran vcr bee MeERET Satta tet ne alicgalah athe wile Meet b 2 
ANS36B6B WASHER (Att Pt). . 2 
AN960B6 INE AON EE SE Uae eciy e Ras cle) Lae UG GAOT a vik a eo anie tek tela 2 

-17 7418752P4 SPACE Re wcr ure taitarme tect: hours twins Bebra ar kN aiiry Lea au gag Bist Ua eth 2 
AN515PB6R5 SCREW (Att:Pt).). 2.9... Me eR eMC GUTs cunts ihe! c¢bieuael eaieaties demmoute 2 
AN936B6B WAS HR EDCAGE ERE es Brower ieren are Nene NAN ie Meat dS) ot. ok rhe nonne oes Rate 2 

-18 5625-3 HOLDER, Lamp (Spec is 7007505P2) (GEAM) 1 
-19 7710582P1 CHASSISK ae ih udcehoatestells Konto ec cic abe rey Sy i's. valle len celbelisatcianie: ca tee 1 


193 


Section I 


Group Assembly Parts List 


FIGURE 


PART 


PL7710556G1 
RW37G803 
25151. 13-9 

2. 6-27 
7033846P1 
AN936B10B 
AN345B10 
7033847P1 
AN520UB10R8 
N401P9C13 
AN936B10B 
AN345B10 
7418587P1 
7135276P42 
AN520UB10R6 
AN936B10B 
N401P9C13 
RC32GF334J 
780 
AN515PB6R5 
AN9S36B6B 
AN960B6 
7135276P56 
7040620P1 
AN510PB10R6 
N401P9C13 
AN936B10B 
7418589P1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 105. Expanded Display Driver Load 


DESCRIPTION 


LOAD, Expanded display driver (See figure 55-232 for next higher me? 
RESISTOR, Fixed, 80000 ohms +5% CE rite meee RES, Wc %i6) G - 
WASHER, ‘Centering (Spec dwg 7476888P7) (WAL) Pe ae es 
WASHER, Mica (Spec dwg 7476888P8) (WAL) ........-. nan nar eA 
STUD (Att POS es Sate oF ihe OP a a 
WASHER CAGE Pt) ie) co: bes niko ok Ott olalektrek "5.8 chee eae oc haere 4 ee urenys. te 
NUT CAHIR ood) ae select NS VO es as ee 
BRACKET) Resistor 0%) cis. Sek. Gee? SORA ed doe) eee ae Cen 
SCREW (Att PE elie. vo wink dic ate ALS, 6 Qi ee Sao we 3! oth len enews 
WASHER, Flat, brs, Cd Pls No. 10 narrow Soi Pt). ete eee : 
WASHER (Att Pt) . sity a SLAG ctateh pieces tote up enous Mi olmreraven bora temmre 
WASHER (Att Pt). ..... Eee we PRCA 2 rte res I Se Tbr 
COVER Plates’! © SG Seca tet ct) ae GF ee ee 
SPACER ® oe as Eo ARS PRE oes Tel Sooner ue dices fo OM MCEre NC's!) cueuteRewirs 
SORE WCAC Beet Gf Sei, eS ese eee em Te eae ee ee 
WASHERUCALE PE) ois) ¢//<: Ye. ao coeautes oie cae eee 5 LS Coe. LC 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow (Att Pt) .......... 
RESISTOR ,WiPixed)40.:33 meg:e5%) ‘eich sae ae es ay Pe 
TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ)......... pa 
SCREW: (Att Pt). ss oye co ve Oe ey eee Acti e du ooh cable ance 
WASHER (Att Pt)... 5 & 4.0.) Ge ae MEAN ets) 6 Meo eF es oie 5 
WASHER (Att Pts 5. so.) ee eee RB ctelasi:> er aiu's Hones rT 
SPACER 8 tie ee eerie bores pore hehe ates eT mer Gacgte, 6: ca. os oRcureannemn 
STRIP,  Groanding: \ 505.50). 2 | sae Se ee daak Womens: os: wo 0) es cuneee em amee 
SCREW (Att Pt) Owe 2 Re ae, . ce 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow( Att Pt) ibe eee 
WASHER (Att Pt) wfeliye. nat alte) aol Mevane Leoge eke a cael shh sr wode oye cnc tae ene he 
BOARD, “RESIStOL vive! te en iene sce wood ene uke? Welhio) oa vouasies oo oS -c 


UNITS USABLB 


PER 
ASSY 


Ref 


RBPrRwoherP PP HR HLRPWODOPRHKFMADMDADDABDAHLWO Pf 


On 
coDE 
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Figure 106. PPI Display Driver Load 


ASS TIE DS OT INSEE DI ER TELE OEE TE ECE TI IEEE EI SPY BEL STI SITET I RAED FREE EEL ST TOSI TTT SSE LE TES ITS SIT BIO SESS IST tI SOT Fo RS IIR EET, 


Reyne ane DESCRIPTION paras veAayR 
INDEX NO 
NO. 1 2 3 4 5 6 % ASSY CODE 


106- PL7710555G1 LOAD, PPI display driver (See figure 55-239 for next higher assembly) Ref 
-1 RW37G803 : RESISTOR.) Fixed: 80000 ohms. £5%. Bites ek eo ow |b mee mnetts 4 
-2 25151. 13-9 A WASHER, Centering (Spec dwg 7476888P7) (WAL) ........... 8 
-3 2. 6-27 . WASHER, Mica (Spec dwg 7476888P8) (WAL) .......-.+.2-eee-s 8 

7033846P1 , STUD CAP Us 5 sco pees oy Salar teate Beth vies. '6 Meo Fae es oa certs 4 
AN936B10B Po WASHIGIUCATE Pt) et tsn metic is. eis aite seth 8 etre Ae Maenemus cick seumieeeuas 8 
AN345B10 a NEUE CAC Pt) Sema rere eee Lig. il te resus ten Ta yi gt nal ah gna Me. U4 isi lee) hall Mek 8 
-4 7033847P1 MES UA CIC EROS IBLOL a eters ay atc! vet tek tpl si saetaic ise el eve Sas! atenced ie ute 8 
AN520UB10R8 ‘ SCRE WeCateve mre eects. c: fe tories hemes ta ls yen Ros oe. el oa) wie ee 8 
N401P9C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow (Att Pt) ......4.4.4 8 
AN936B10B 3) ARBOGT Ud a ON oy Sad Ae LAD gh 8, AMA ed a lune inf ei el ete Sau ager ce Ake ram Rea 8 
AN345B10 : INUIT eUACLHbd) ieee Uae ute tas) ite ural nti gee Gorell Sete. eS ed pie vee wy wo omings 8 
-5 RC32GF334J : RESISTOR, Fixed, 0.33 meg 15% Ane Rear veer erg Ay 3 
-6 M-3449 -5C-HT-C ‘ TERMINAL (Spec ‘dwe 7416391P7) (GAMA) ........ PERT i Rahs ite 3 
AN515PB6R6 fy SCRE WHAtE-PUP 2) cc eerre tte ret gente iene Sie phate uieute ls oa athe dt othe tenes 5 
AN936B6B .  WASHE RAmiOCK. (ATE DE). 6% Gris. to. deccle | ee bar oar is ve ote ce eee eee 5 
AN960B6 Han AWIASTIE RACALE, PU) Geis le ton tent re ne beter tees re rp: |p) we ake ar teh be 5 
-7 7135276P42 Sy NC Baler te tol Nel elite! Me ute Saline Mahe tat ot oi Celt ene eel ake 6 eye oa 4 
AN520UB10R6 Er OER WEVATE Pt) ere incite tect reife, te tater Aes Ber Nat Pe oy a) veiw oer wk ot Voronte 4 
AN936B10 SE MPRWADHE RCAC TE temic) circ, vite Sie cee LER Mg ce) ew 6 Ue tes ve Shay eattay 6 4 
N401P9C13 . “ WASHER? Fiat; bre, Gd pl; No: 10 narrow:(Att Pt) ... 20. 6. 2 ee 4 
-8 7418709P1 BOARD, Resistor, Lemar) Meriter Wet Trai Yolalis ciple te CTTIA ae! he: ca) eno) elie st-eniao lainipa 1 
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Figure 107. Blower Assembly 


FIGURB DESCRIPTION UNITS USABLE { 


PART 
AND PER on 


INDEX No. ASSY coDE 


107= PL7710036G1 BLOWER ASSEMBLY (See figure 55-240 for next higher assembly). Ref 
-1 CP0O7FB3 ; BRACKE Aer ie eters ; Bie. ah oes iy ek lvell ite dion otieonaiee ate Brig 2 
AN515PB6R12 ; SGREW (AR PU ee eas 2 a ee SRP NS) ok eel Z 
AN936B6B ; WASHER (Att Pt). .... SPE AUR rst Sia REE ED een Ay sk jG c 2 
AN340B6 A NUT CAEP eee gage pene: ge ‘all te ee lee ober ek an la Slo ashe) : 2 

-2 CP70B1FF405K ‘ CAPACITOR) “Fixed; '4"uf £10G Pi ee a ee 1 
-3 141-Y : TERMINAL, Feed- thru platy a ents ace (SNS) 2. 2.4 @ Eke 4 
a4 AN515PB6R4 : SCREW (Att Pt) ee a Sha et een eee: eae: tres Cases re ; 4 
-5 7771534P2 é BOARD rlerminal, 2 st. ¢ scsi tatenie eee reomad Si Uisschees Vesely SU en eae Ene 1 
-6 7603825P202 x STRIP, "Marker AEE RRP WRICRR AR EPR ete | Gee tinhy Pre Cae tee CU aE ANS lice : 1 
AN515PB6R12 : SCREW/-CAtE-PS) “sien! : eosbeiey tele rates Cee 2 eee PE ar ON oe it 4 
AN936B6B A WASHER (Att Pt). .... MED an el Meee TION CCH TIER 1 Ds Ie) 0) sc 4 
AN340B6 5 NUD AAG BOS 1o5 hse tale hamediese he. att SER 2 en 5 ee 4 

-7 B10B-4 - BLOWER AND MOTOR UNIT (Spec dwg 7 7106446P1) (AAGB) Ech ae oe 1 
-8 7418505P1 g BRACKET. Blower mounting7).) ayes 12) hel pees fe ieee oe Bees 1 
108- PL7710057G1 BOARD ASSEMBLY, Terminal (See figure 55-251 for .......-+-ee-s Ref 

next higher assembly) 

-1 AN515PB6R4 . SCRE War ie tag. 8) vec Vane) AS deat ec iae ba epee rane Maer cei et a cflite. Pe cbc: 2.0 ri atk) ae 368 
-2 T7T71535P6 E BOARD Terminal o's 6. 3 0 ee Ue a ee eee ocea) e) s a. ta! seb ee ame 2 
-3 7771534P8 : BOARD, sTermiisial (206) 00) uh hae ee ie aaa ear) te) eu leg a) aN a aint eae 10 
AN515PB6R12 ‘ SCREW (ATE PO)... 605 0) 2S ieee i ECC CCRT AGB CMC 8 co 48 
AN936B8B é WASHER (Att Pt) . PUAN EOE? Mok D. ok Os 5. Gt eau IC OME EO tO Idol | 48 
N401P7C13 WASHER, Fiat, brs, Cd Ph, No. 6narrow ae Ei Eo cies so, fo ee ae 3 48 

-4 PL7710056G1 . CHASSIS iri ale te oy eel Pe CE ECRON pe < $s oe 1 
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» Figure 108. Terminal Board Assembly 


salen DESCRIPTION 2 sss—s—s—si—i‘“‘“‘“‘;sS S'S AB 
Gr) rn acne kee eee EE Wee a tN ee a Se a PERSE ON: 
ca 1 3 4 
109- PL7609033G1 PANEL, Connector (See figure 55-257 for next higher assembly) ...... Ref A 

PL7617822G1 PANEL, Connector (See figure 55-257 for next higher assembly) ...... Ref B 

-1 7878455P2 MLE Laer Nets oe eee <1 5, «shee eet take eis cnn oes he h«, 3) elebeeeits 19 

-2 CW-123A/U MMP CADPEAND CHAIN ASSEMBLY? anti.nt: SENG cs) ta (se. e! Ja ce Sel anor dente 19 

-3 UG-290/U IRMECONWIGe LOR = Recepracler. jo" . 9 fo Su Weuttnde elle) s) ey atin seks betge 19 
AN520PB3R6 - SOUSA aN ated 20 Rae A ee ha RR eR 2 lee a a a ie aR re ee 19 A 
AN520-3R6 EROS VECAC USDOL) bem tt. = oi". Ue Gs Ft ewan eu ikea te aed yet Me! Vn care ie LOR 
AN936B4B A VO STE RCA CULD A) Mrmr ola! TS lint Vor PEati SN Merep oe tet wil x Valin ie yepeee! (rs ie 19 A 
AN936B4 Nee Wikcie H(A Peer. 0) Ree eR Dy OB SENS eae ek oe [oon 
AN340B3 é VSL RAL ee «2A ae arg MR i RD ge SAO Ce mA a ae) ee SR LOB eA 
AN345-3 BC GISRO ME (W024 27 0) ety Pe “ae Sein Zin oo) NAAN ete An Se, as olsen errata 19:58 
AN520PB3R5 ; SCRE WACACE DOME cmeCanh Ay. .: MHP TErDT 8S. ot ie ie si. ee epee oil oss es eh ve Sie IN 
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Figure 109. 


Connector Panel 
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eS PART eae oe 
feet NO 1 2 3 4 5 6 1 ASSY CODE 
SE a II TI IO TTS IS BE IT SEITE OO SED EE LL NY ET EDR ED EY IBN SBS LL SN SSE MEDS HEY SEE DPE SOE DES EM REE ELT OT ES ED OTE I FS DR EET TA 
109-9 AN520-3R5 SHPO RUG WALES EE) Ite, We ioe fe We eee eee sie ts ema eeS Volts retin Pesce) le eee a: 2B 
AN935-3 VA STIGE I CALEA DE Huet BaAb oN caters Woah aia nS ttatyie Wa asl fa) ia | a 8) letiw sa Leo e ae 72 
-10 9760-36 . CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P12) (AMP). ..... 2 
AN515PB8R10 She PE WATERED lle, She cere ea i leo. a Sts OS Ae i ke ee ens 2 A 
AN515-8R10 : SORE WiCAtt she) (aietlee cn bios henieitss a tale wie ls tee ee oe \e * 7 Peres | 
AN936B8B THM WASHEREUALL Pitts ts etves G ce Ve 0 61s | endo tele fa) 68 whe Bo sie oe 2 A 
AN936B8 Cts oA GHINICICALL EL care ire arts We (ter ‘or)ie ha) carte, Fete ook AY ty CO Dae ee 2B 
AN340B8 ae NMR RCALC EL) RPE. tees tees Te. ’m, ah 2M EAA Say Soo ene eh ae te ae A 7 anne 2X 
AN340-8 Caw NUT IALLSDL) i dareiermatre’ cbc: be, ee -at soph s tube e ie Melee ale” eae Oo nS 2° B 
-11 10-64236-52P ~~. CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg Lakin ae (SND) Se ateay os ts ‘ 2 
AN515PB8R8 ‘ SCREW (Att Pt) eth its tairw uel fe eee ai WAR Veins Seay eas ase 6 A 
AN515-8R8 5) USGRE Wi CAR PD Metres leks, Kaus is ROMAN tel cielo pa): ain ette Paave sls 6 et bs 
AN936B8B sthe WASHER CATES PE) Ail oie: lovt atiat aye ane Me Pala Wists 1a Pe ohare ehiel Laat ants Cr A 
AN936B8 Sih (WASHER CAGED) Wc) reste okie. ethiala'e MPa ke! te ted es tite tae. aie 6.08 
AN340B8 Fie ONE CATE PEW CMe Tse euiitiisits Gems sh Wile fell eile ta tte: ee tee fae! te, be. sale 6 A 
AN340-8 eae tut ACeME Dee Rem Set chloe geal e MeVRai tee sie vests Fe. ah wt anus igi seins Oe 
-12 9760-24 - CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P9) (AMD's. 5) sxtaate 1 
-13 9760-24 . CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P9) (AMP) ...... te A 
9760-28 . CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P10) (AMP). ..... 1B 
-14 9760-28 . CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7418414P10) (AMP). ..... 5 
AN515PB6R8 SCREW (Att Pt) ..... Seo BARS 6. 6 )O tke Ge Ot Oy Se )oeleeeon Oe ‘inne 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 110. Power Supply Subassembly MX-1942/GPA-23 
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FIGURE DESCRIPTION 

eas PART PER 
INDEX NO. 

No. oR ale tle er ae satel 


-25 
-26 


-28 
-29 


PL7607324G1 


PL7710464G1 
2600-5 
2600-2 
7013756P1 
7710464P4 
7480994P152 
NP206804 
7710464P2 
36001B 
36002B 
36004B 
JAN8020 
JAN4D21 
JAN3D21A 
CPO7SE6 
AN345B10 
AN936B10B 


CP70E1FM105K 


CPO7SB2 
AN345B10 
AN936B10B 
CPT0E1FL254K 
7033380P1 
7872443P1 
7133855P61 
AN936B8B 
AN340B8 
7106963P4 
AN515C8R7 
AN936B8B 
7872443P1 
7061069P1 
7135276P22 
AN515PB8R24 
AN936B10B 
N401P8C13 
AN515PB6R5 
7771534P26 
AND515PB8R12 
N401P8C13 
AN936B8B 
AN340B8 
PL7417475G1 
AN515PB8R5 
AN936B8B 
AN960B8 
7135276P22 
7135118P1 
AN515PB8R5 
AN936B8B 
7710462P1 
AN515C8R7 
AN936B8B 


7015818P1 
AN515PBR24 
7872443P1 
7874555P20 
AN935-8 
AN340B8 
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(See figure 55-259 for next higher assembly) 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


AND PART 
INDEX NO. 
NO. 


123-209-14 
7417478P1 
AN515PB8R20 
7874555P20 
AN936B8B 
AN340B8 
AN515PB6R14 
AN936B6B 
AN340B6 
926C-3 
AN515PB8R5 
AN936B8B 
AN340B8 
TS101P02 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
T417479P1 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
7417046P1 
AN340B8 
AN936B8B 
98G534 
AN345B10 
AN936B10B 
7015824P1 
RV4ATSD104A 
7886278P1 
7870535P2 
1920-2 
118930-B 
118930-C 
7861852P2 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
7717863P2 
7861852P2 
AN515PB6R6 
AN935-6 
7008803P20 
7002869P2 
AN515C416R8 
AN935-416 
7015815P1 
AN515-416R8 
AN935-416 
AN960B416 
7886228P4 
7876450P4 
7135278P101 
NP192626C 
AN515PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
7861852P2 
PL7607988G1 
AN515-8R7 
AN935-8 
AN340B8 
2600-9 
7013756P1 
No Number 


-32 


-33 


-53 
-54 
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DESCRIPTION 


SOCKET, Electron tube (Spec dwg HEARD) CON Retac tere ste vo. 


BOARD .. 
SCREW (Att Pt) 
WASHER) fibren(AttsPtic suite sh eee 
WASHER, (Att Pt) 
NUEA(AtE Pt) eae ec, 5 si canoe 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). 
NUT HAE Pte. 3 Lee 
CLAMP, Electrical (Spec dwg 7476737P8) (BHE). 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt). : 
NUT (Att Pt) . 
SOCKET, Electron fabeu 5 
SCREW (Att Pt) oie: “alg othene cite 
WASHER (Att Pt). ; 
BRACKET 
SCREW (Att Pt) 
WASHER; (Att. Pt) 2cie5t.4 cv cae oe ae ee 
NUT. (AttyPt)es 2: oe ohh teen 
REACTOR’ Ses clmetre’, St ct cake siMemtnre Ina 7 chive ost ae 
NUT (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 56 


TRANSFORMER, Power step- -down (Spec dwe 7417047P1) (GEPD) é 


NUT (Att Pt) . 54 
WASHER (Att Pt) . oie 6. eh oe oh eee akon aiie 
SERIP Mi Snimen ats 

RESISTOR, Variable, 0.1 meg +10% . 
CLAMP, Electrical (Att Pt) 
NUT, Ho (AGEMP ES Baars! se or es 
WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 - in, 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P2) (UCI) 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P3) (UCI) . 
TERMINAL ., 
SCREW (Att Pt) A 
WASHER (Att Pt). .... 
RESISTOR, Fixed ... 
TERMINAL .... Sc 30 
SCREW (AtE.Pt),. 4. oect ct so eee 
WASHER (AE PEs. oS a) cs eee 5 
HANDLE 5 
VSNOISY Bo 6 S 
SCREWACAtE Pt): . ly. si0c) peer eee rt ous 
WASHERS (Att Pt)i <) chart heen h. hl 
PIN, Locating 


Cie, iO) OO (OL 8. <e) SOD O27 Oe er 075.6 


int teeth (SH) (Att Pt) oe 


e ‘ee. @:,¢ ©@¢ on 06 


SCREW: (AttiPt)2 |... ssi ie aeeeanned seis) oe raniewe Seon fo: chic 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


par Pl DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART , PER on 
INDEX No. ASSY CODE 


7710460P1 9 GUSSE Ee RAGE Meat oe tah eclivssee 5 rel 6: cos. far Menace Ses oe 64,6" cask Me 1 
7710459P1 - GUSSET Lett. ter ture 0 Os So OU Seo Oe Oe, eee Sirs. lestenueiise 1 
AN515C8R7 ‘ SCRE WMAttEPC) ss .eate cit ctmew sts es ick ak Ames ree Of ace Pancake mses 2 
AN505PB8R7 0 SCREWa(Atl EL) nae Pad OMe eRe, oe ome Ue eens, (eee) 66 oa) se 2 
AN936B8B ; WASHER (Att ue sims roms Er obits. ts) nie) Lathe ncs TeoWRton el a> fel: aiitie 6D G6 Ste 4 
AN340B8 C NUT (Att Pt) . St Gt a 8G Sa Gre ometeies oo cS Ce cuatro One ies ogee 4 

-57 7015836P1 sae CAM ee fire cle chu s te omeers ey oh chien ca titers mde ce eaeoece A. at. OH RBH 1 
N509P1312C ; PIN, Dowel (Att Pt). aied fe veoh ic oko & (Oto Tor cian GAY Geo. Ge 1 

-58 7015837P1 Paes ROD oy atte. e 0 OSE TO ABE Oe Te be Gao lo. ONS 16. 16) Gy SW Gs Ane 1 
-59 PL7035721G1 : BRACKE Tai carcuermssaute, co ermen sys is ob cif sibttalen seuss, ie. ee’ eile A6 1 
-60 AN515PB6R7 ‘ SCREW; (Atte Pirie ete cue og 5 Sees. 2 WA EE bey a estes 4c 2 
-61 AN960B6 A WASHER (Att Pt). .... oho mn m6 eo EB PLO BORG ee ONG eG 2 
-62 AN936B6B ; WASHER (AthePt)icwey to 4 leone cece. 5 GA titia On VOL Badero, Ge EO 6 2 
-63 AN340B6 3 NUTA(AtG Pte. sc othe Ea miounic Peni siiet cut” Ghee Ono mice aD Avot 2 
-64 7035723P1 5 DIPRUING Bevereeche eh bl fels clmelitel, obey ote te en teeta Mele. te MimoMret oes Bictaeehs 1 
-65. 7417619P1 / AR Mitr tee. cute Keats AS ah be B. Pe ty iy eee Bumetie lire iiale? ve 1 
7015834P2 5 SCREW, Shoulder (att Pt) GO) Be Oe ee SS Gow. a6, 6.6 Peoareive. here tol 1 
AN936B8B 6 WASHER (Att Pt). > G1 HOU ORIG Biron GC SOURGE Bete or Ake ye OS 1 
AN340B8 5 NUTO(AtG PEE. Sh. cc oes ae ; Se Pos Py oe 5 0 1 

-66 7035722P1 : BHACKE ER Wei cs orton eed ol ala (+s) Gad erla gether! «ve A MESES eH CHESS. UN 1 
-67 AN505PB6R7 ; SCRE W(AttEPt):. Kot palatatents 60.30 .o 2) Ztraeiees ae hee a iotiiramelts 4 
-68 AN936B6B . WASHER (Att Pt) . Cotv ies UGs Oe barthi OO O°" Gelbin., BC eC eiice Bek G ave 4 
-69 AN340B6 5 NUT (Att Pt). .... Sco wrelt sittenus eet Meee Ben cii-oih st a) 5,7: ou ti hioBise ware 4 
-70 7015812P1 ; BRAC Kia bs. s 6) eres deelaron v0 10 ed eMedeieleut ey cstkes Toul ss bts fonts 1 
AN515PB6R7 c SCRE WA(AUELE Ey ececee) Wat occ l 3) wa totale mh ehne oS a Ree A Vol (Baw 10 
AN936B6B WASHER: (AttwPt) cate: oles Wale) caso ks yaaa eter oO Oh Sock oc 5 oO 10 
AN340B6 . IN DHCALE SPU Pc tisy er eMneers oti cie tele irsdeey ColMieiie! cl ree l.e ws cei <el Dafne 10 
PL7607996G1 : CHASSIS ASSEMBLY ..... BO. Git Icha. Ona) Sieh 10 5606 1 

-71 212-2 ; c RECEPTACLE (Spec dwg 7119716P1) (CLC) . ENS At tree 6 
AN426AD3-5 A RURVaMCATEP PL) Yost gy cayte c 5D} Oe Onna ey Oe Be eee ae 12 

-72 7607996P2 6 A GHESSIS 326) 54 'c 6. Sure laos «(car maeemmredls 5 BO oro Oo. Gla 6 1 
111- PL7417475G1 BOARD, Mounting (See figure 110-24 for next higher assembly) ...... Ref 
-1 RB18BE85502D 5 RESISTOR, phixed, 70,855 meg 40/59). eee 2 se eo ee el « 5 Onc 5 
-2 RB18BE60002D - RESISTOR, Fixed, O,G mesg 20755. 5 esas esa s1G fore eye ess 2 
-3 7874555P10 . WASHER, Fibre ..... GO OL or ke Cee ec 0 7 
AN515PB6R28 SRE WECACLIPE Von it de cc Setbebcelits | eevee ues Ga Gh Bak wokhce tor Saou 7 
AN960B6 ; WASHEIRS(ATtIPE) Nad stat. 14) tlhe ne ee chk ch al teeth ee 6) ot has eae A 7 
AN936B6B ; WASHER (AttsPt) Sucute ioe a RG rem a iattetee Me pao pS 6 4-6 U6 do Bo Aihs 7 
AN340B6 . NUT (Att Pt). . a as Remco cms) koe PRN oik cle wiohie kek cst cro teks 7 

-4 RB16BE26802D : RESISTOR, Fixed, 0. 268 meg ORGS HTe ee are SU EGY eS 1 
-5 7874555P10 i: WASHICH arr IDLC cms 2 «6 Ae eee moles is volte Sehiemelss o tor ee be, adwde te 1 
AN515PB6R18 5 SCRE WiCAteaPt) ois 2. 45,0.uratae hel Me: oll a POTN MOM ae god Beet bas a hanes 6 1 
AN960B6 : WASHER S(AUL DEI wars velgad o ataetae 5) lS SEPM o.oo ee Wis) sl raitette 1 
AN936B6B 5 WASHER (Ati Pt)-.-. «-. 2 tc +s 1s SUP Sune k cue MNCle oo diel ie’ Wer ae; (eon on so tcetareets 1 
AN340B6 c NUE CATE Piles ee ee icc lc etree it oe ile MNCL eo. other ol vebiac el yet wate 1 

-6 RC20GF684J - RESISTOR, Fixed, 0, 68 megieo% 6°94 (ah EM item eliehtemens cthen evers 1 
-7  RC20GF1045 . RESISTOR, Fixed, 0,1 meg i5%........--. at ke ee eS 1 
-8  RC20GF102J . RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5%...... OM ee Ett oi ae . 2 
-9 CM60B153M ‘; CAPACITOR, Fixed, 15000 ual 22% 7 oo yee. os is se co ete 1 
AN515PB6R8 . SCRE Wz CACUIPE) iveies: ve mekolko. we anette 6 i) te Guntind GAL Oe AAR oe . 2 
AN936B6B . WASHICRWCALURPE). akcc rer tae Ws ee Fahate etal Wik e silo iey wtslie one 2 
AN960B6 5 WASHERA(AUL Pt) sris ec ho oe see wane Bostus Ge ini a oad etre iS aK 2 
AN515PB6R5 5 SCRE WSCALL Et) ok. Weeks we haces he PomeureneMent Onin ta) sites re le u« siamese 2 
AN935-6 ; WASHER (Att Pt) . ; SUE Oe Oh O6e LOL Oh Oleg on bt 45 2 

-10 RN75B2103F : RESISTOR, Fixed, 0. 21 meg “41% Se cUW ep eteth ce Yorkies Me. et. le) ee ome 6 
-11 RN75B1403F ‘ RESISTOR, AXGC OU A Wie hy Was tlish hells mishin ote ce 6 et site ; 1 
-12 RC42GF683J . RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5% ......+..... aS yet "7 
-13 PL7417476G1 ‘ BOARDS COMPONGNE mew. ie Weis ehre aie: satis pattie a elke 0.00 )e ue hath 1 
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T.O, 31P1-2GPA23-4 


12 
12 
12 maezmer 
12 
i 12 
12 
Figure 111. Mounting Board 
steie DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER On 
apace NO. 2 3 4 5 6 ASSY CODE 
112- PL7710052G1 POWER SUPPLY PP-1425/GPA-23 (See figure 55-260 ...... 0 A Ref 
for next higher assembly 
-1 NP220834B ; NAME PLAT Hala. + cs ue delaelpeleeee es Wethercsl ys) SS hcene, AiLRene a 5 “ it 
-2 7072491P1 5 SHIELD vo use cs Me. iahte tiers eee eibae eo : aire Tonle: Tet rete te RematS 1 
-3 7015767P1 ; PEAT Bre 5 eles eke «bic wipe eee. Coen ite. ch aN eA Sa ete ca 1 
AN515PB8R7 . SCRE Wi (AEE PEs eget Sie viele Ne (emualettenstes iombom tenis aie ee 4 
AN936B8B é WASHER (Att Pt). So see are tiie hl. as USC Oe ee 4 
-4 7035753P1 ' SPACER. ... eljpahvraipleiestreliroe ney ts ao hez STURT T a eddies eye, feu reuihclite MnCnmnemES 4 
-5 7415259P1 é TRANSFORMER,’ Power tive) fe vs is /./af St boc, PRR es ee 1 
AN515PB8R5 A SCREW) (Att Pt) 2. ta7 Bile eee Ble Paks br on rte ca 1S ne 4 
AN936B8B - WASHER W(Att: Pt). hear Petts 6 cis 6 bert RS ae ree 4 
-6 PL7418534G1 A RS 9 B20 2) VRPT EE 2S oy. all Pra LoRIPSRI Es Mot tteiyttee velame mare NMmnS aie 1 
AN515PB6R6 ° SCREW, (Att Pt) ots Aint (enmate bo ig. |e acer ely a ees an 6 
AN936B6B o', OUWASHER CATE DE)O ich su atas co. 5 ott Skule, Mouteate tetas (tamer anamnt a insane 6 
N401P7C13 - > J WASHER, Flat. brs, Cd pl, No.6 narrow!(AlePt)y. athena nab eate 6 
-7 7033380P1 5 BAR, PROLING P ciete! del ts . > col teh SELL Sah eae ee ee ee 2 
-8 7872443P1 A WASHER, OP IDEG cs) ce ls .e2,8%56) +”, « ois AREle We geenaiee aie mi rein enn ap ante 4 
AN515PB8R7 A SCRE Wil Ate ae. sie oa ccs Jal le: jon lel Tel SERLRY Gt DenRA IIR a aay nO 4 
AN936B8B A WASHERAAG BD) iat calad t to dane. rg ay Bio? Sane eins - 4 
-9 A9591 - TRANSFORMER, Power (Spec dwg 7417048P1) (AUO) ........ 1 
N24P23012C13 BOLT, Mach,’ hexhd. Cres, .5/16-18: by 3/4 inw (Ate Pir... Ske 4 
AN935B16 H WASHER (AT PH 20) i) 0 vss ten aie al, wimsenebhs Meteor en vs: hal tohwohere 4 
AN960B516 3 WASHER (AGE Pt) 2 "yy .ce ah ete Be ee Pere rotee ereley Sua eiiketpec esi stare 2 
AN365-518C : NUT CAPER UDES ie Utd ey) a eh Meet: alee SAPS So ee G ROO CT ae 4 
-10 7034669P1 : EGA Fe erat? Sirens ole Meare cre, oditalnvetiMelma tte alates tne oleh silreuu edie oe < 1 
-11 7033376P2 : BOC Riis icicd 2° ooh ii hs, ON ary sae ee sarin skeitstcee temic ie. vellhes sctysahis 4 
AN505PB8R10 3 SCREW Att (PE) ey ues peek sae eee a oid unis aI Omen ee ee 8 
AN936B8B ; WASHER (Ath PE) frie ein, in tae Te eet ares Ain ecritich ee ee enone AR ks 8 
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T.O, 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


i Pat 
@® 
Figure 112. Power Supply PP-1425/GPA-23 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO. ASSY CODE 

NO. 1 2 3 4 5 6 7 
112-11 AN340B8 . INU TACAGE Pt) ior eee ee ls gor reas Ae eloaMe ene Leh eines viet. 6. one Ri fonts 8 
-12 7106963P4 A INSUIGA TOR Waele setter cae Me tisl ice ce 6 Nene ted se Germetch «fs ie) atta, lene tee 2 
-13 7872443P1 : WASHIOR inne san eneitsmomiccHensutinete Meee omer seis” ‘cl slns | si tocretr elite 4 
AN515PB8R7 . SORE Wi CAUL Pt) < fhecb rie aoe oan er detwedhin te he” Spiel ts fests Aah Se a 
AN936B8B - WASH EREUAGPEC MEL, Clclconeats lanl chicken cm pti euNs Go: a te lat ethane Lan Ww 4 
-14 PL7418533G1 ; SUPPORTS Piy etree warshts! vs Stemuee rer> obs a eUReR ts 6s, lo tie te se Mc's 1 
AN515PB6R7 : SCREW (AttaPt) soos) Conus ire terre ss Gare. ode 4) SAO ORARS WL Sie ca OES 3 
AN936B6B ; WAS ELE EACAULEDE Po etna k tae cite cha Se ete Males eh wee ete %. % Seite 3 
AN340B6 NUTM(AtE Pt) eo -ee ss FP nt Wee Ce Be Ores epee ae ia vieace eter eee 3 
-15 AN515PB6R4 - SCREW ir hte ts es Ean Sothte! as ‘outs! fei ees Jone" 'e Riga erie Wal Vell ek snl wlics : 16 
-16 7771534P4 4 BOARD, ‘Rerminal’ \..) .\sgus. Meteor dente) tie “Ne ee rehisl tetanic ia iI 
AN515PB6R12 ; SCREW:CAE: PEE. .s 404 ets Bie, Bathe tows Rated as Le, fot oslo) tetplen cacisers 4 
AN936B6B é WASHERMCALG=Pt) ce ti ha we he os Her Alan to IGane Ge Ceace Joe aie POR 4 
N401P7C13 +. WASHER, Flat; brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). 2. 2 6 2 see 8 4 
-17 7033376P1 ; BE OCK Ey wre wenicimaiteied cietne cco bieiits SORA OLE GAD rn ky eMNER I) MOREY AOR a IS 6 
AN505PB8R10 A SCRE WIUACEIPC olen es cmra tui te ea brenie ie. Ue WE LE Mets lily) gil 3’ v./gl Yelle a ip meee ete 12 
AN936B8B : WASHER AUALESPt) igiteare nett eyed a. ce bus Wiehe. cate Lid oetet Ne camer ouberttert ou) sce 12 
AN340B8 C NUT cCATES Dt Rican cou, ie enna! Jt ve EMO NOME se abusin clic. isiteuneti ot Sr alce: os 12 
-18 7710051P1 A CHASSIS Meare ciestie: creme is alek votderertel vets EN PC ROMY or oe it 
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T.O, 31P1-2GPA23-4 


Figure 113. Track Data Storer RO-34/GPA-23 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER fi). § 
peas No. 3 4 5 6 3 ASSY CODE 

113- PL7302729G1 STORER etrackedata RO34/GPA=23 tech. 4 Pog tater Siow sO. dr ee 8 ioe 4 A 
PL7302729G2 STORER a lrack data ROw~o4/GRA=20 .Nta tee eee as seb oo os Ea readin e: 
-1 7417711P1 - BRACHIAL a criswcn skis ee cre chlete teats: tote other tee oleh ete) 8 eva? 3 
-2 7417711P2 Get re ese Se Se ny 2s See Sars, Beg SABA, 3 
7033249P1 SCREW aVAtly Pt) @ cereteaten each peweteet 21) CS eeee Ae eek Sm oe ke 4 Gee we 12 
N401P9C13 WASHER, Flat, Brs, Cd pl, No. 10 narrow (Att Pt). ........ 12 
AN935-10 WROTE UM ALES DE) saiok hw emarn na saamtne ste tL RNP eN EL Ome iaiue e eg. Bae 12 
AN345B10 NUS CAT UPt iy ier hai w ales cmreh sviciks tema a MMmar ela atogth a Bog. Gale amie nts ilps 
-3 P-4A CLEANER, Air (Spec dwg 7482902P10) (AMA)... 2... 2 ws ewe 2 
-4 7135276P22 SBACER Oy cue er subeettociem sinerte: ve tele, 1s eteeietiis ile lettuce ems Vet ce 1 
-5 PL7607093G1 CONTROL, Power-supply.C-1851/GPA=23 “oe hn ne alr a ole 1 
(See figure 114 for breakdown) 

-6 PL7302246G1 A STORAGE UNIT, Position data MX-1950/GPA- 23. SARC feos Toy ar nakCinte iets 1 
(See figure 115 for breakdown) 

-7 PL7302245G1 STORAGE UNIT, Course speed data MX-1951/GPA-23 ........ 1 
(See figure 120 for breakdown) 

-8 PL7302314G1 - TIMER, Stop TD-131/GPA-23 (See figure 124 for breakdown). .... 1 

-9 PL7605933G1 . POWER SUPPLY PP-1426/GPA-23 (See figure 126 for breakdown). . . 1 

-10 PL7603954G1 . AMPLIFIER, Electronic control AM-1391/GPA-23 ........-. 1 

(See figure 127 for breakdown) 
N24P21012 . BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 3/4 in. (Att Pt) ....... 36 
AN935-416 < WASHES ICAELYEL): sviabist etioboMcal ate a7 ta POMREMR Ee! a dip etiei’is leis er e's 36 
AN340C416 : INU DAG PUN ere. a8 des eRe velee mise, 6 APR ayy yOu Sle mN A slydvoaiteli tse rents 36 

-11 7015795P1 PIN OCAUMIO NS 850, al atiauntts sole sts eral eMe Maltsire! s] 6% 6 6 6 
AN340C516 e INU CAEP Oise ms c.c ote ateehosr strat te. Namenets aiifalscitneMeumevieltxe) ss reiu.ts 6 
AN935-516 A WEASEL WAECOIU) on ce av chrowrctee ct ied 6” 08 oem terre ec! a! Si le lim ee etary 6 

-12 PL7607952G2 oe LPANEL, Power distribution-SB-513/GPA-23 o.  .et he ee 1 

(See figure 37 for breakdown) 
-13 PL7607952G1 PANEL, Power distribution SB-512/GPA-23 .......+.2.+.2--. 1 
(See figure 37 for breakdown) 
AN520UB10R6 c SGTREWVAUALL ODE) so Sane Made? «Retell ened SUMMON, Sodw ig: ws Sebati et ee 8 
AN936B10B és WEASHECECCAtL PE) Sxcteramitnis soc! aan ccm cmretet@er ee, <) be iece. sires 8 
AN935-10 WASH CACL Pt) 5+ Seamen stores arable news SAeEe a ee Mrgh siriek come) ret Me the 8 
AN345B10 PCED RUATER EE) aiect’s AS fukea ay, chek Palys SLR MWe enr sia A en etheiiell ells) Veuve 8 

-14 PL7417395G3 PISA DE act cto ss cece smlemion sia; tpn lobia: fepien etted (clic eo. eineN ters ‘6 ete 1 

-15 PL7417395G8 BRIAR Biious ten tits <3 te ; UMW eee of ote tte ret tal los sisrety efitell «cle. a 1 

-16 PL7417395G7 PIRATE ts sit at Motu baer otek oats CMeatt oh, ite elle tieaibece ne Nels er srt 6 1 

-17 PL7417395G4 PUPA Ei Whe crcl omelet set: ofc talmtom te to titet rst ae Man emre tne ; il 

-18 PL7417395G5 4 ITATIMEIME Sa oa chs Miele dieii's Micro: o Myettye) etre: yecmenmie Te lceilleiMeiliion elie) level sts 1 

-19 PL7417395G6 ' TARE ait eh teint Mee Reiceie) oils mio tbaumrent sth er Nome te) eee bath spo). 0) lem sb en |s 1 
N24P21014C13 . BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 7/8 in (Att Pt) ..... 36 
AN960C 416 ; MASHER WAC PU cis ws eso emt ute SRiars S oteeRECRE cM ch ol detrei iene Suk s 72 
AN935-416 A WHOLE RIRACL PL) tare 5 45 * oh asic ane nes de MMC R en eile hw wiles 6 uate 36 
AN340C 416 ‘ INET DAGACLE DU). picmte tis Nc Codie: hope Weuhe. feb: doe aots Mee esi iedire tails vei sis 36 

-20 7015677P1 f BRAC KEM wr stts Mc cul Mi cit tm cateM oaeert cline oR ei eM < oF eye sll ie\ins'o' & lle 1 

-21 7015677P2 A BRACKET RM Sae oa Wes ers Meera s'est io Meo Mamata Me, che ests) catdedmart outs 1 

-22 7015677P4 3 BRACKEMy i mse sb sins Sc MMe elo tstreu eM eMtenten oi re tier te tren el erent se 1 

-23 7015677P3 ~ BRAG KE ws a siete areas Scere Kiem Oe Teel Co omanhet 6 hellh'aiy eis, heres yee. 8 1 
AN520UB10R7 SCHEMI AEIVEE Eat iia cue ate oh ty ties ec tuued ore Rew eua ok «tis ete 8 
AN936B10B 4 ANAS HEL ER CALUGEL ) roh cean cin Ciel Fo ¥-catel ei et MeMtpemOnes =: shel ne" as, ba egims cess 8 

-24 PL7709513G1 Hs POWER SUPPLY Pp- 1427/GPA-23 (See figure 129 for breakdown). 1 

-25 PL7607306G1 3 POWER SUPPLY PP-1428/GPA-23 (See figure 130 for breakdown). 1 

-26 PL7709521G1 A POWER SUPPLY PP-1429/GPA-23 (See figure 131 for breakdown). . . 1 

-27 PL7709518G1 ; POWER SUPPLY PP-1430/GPA-23 (See figure 132 for breakdown). 1 

-28 PL7605936G1 A POWER SUPPLY SUBASSEMBLY MX-1943/GPA-23 . .....2.se-s 1 

(See figure 133 for breakdown) 

-29 PL7605983G1 ‘ POWER SUPPLY PP-1431/GPA-23 (See figure 134 for breakdown). . . 1 
N24P21010 . BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 5/8 in (Att Pt) ....... 36 
AN960C416 ‘ WASHER (Att Pt). ..... 4 oS! Saad Pees th aeltc: ey ott orwien ner nacte 36 
AN935-416 WAUSAU ERC UATE TUDE ec wcchig ac we aici me wit oh RAM Melivat gt gt eck) pie) ea os te : 36 
AN340C 416 A NUT HATE ADU Dc haie a blo Me cts vie Acie Mahe) otal he Wiehe si vedic ve te Mette 6 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


(CETUS DATOS Gass SEL YR BES ST SE ROR OE RL, TE AE, SEE ANTE EA aE SS LES a PE AT BE ITE ESTE ETI TALE TI EL ES ETT IEE aT TE ET PT, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
poe PART PER on 
INDEX NO ASSY CODE 

Wo 1 2B 2 §) ele ee ee 7 


-48 


-49 


-50 


-51 
-52 


-53 


-54 


-55 


-56 
-57 
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7418745P1 
AN515PB6R4 
AN936B6B 
AN515PB6R4 
7771534P6 
7771534P4 
7771534P7 
AN515PB6R10 
AN935-6 
CP53B1EF105K 
AND515PB8R5 
AN936B6B 
PL7709497G1 
PL7709496G1 
AN515PB416R8 
AN935-416 
98G457 
N24P23008 
AN935-516 
98G463 
N24P22008 
AN935-516 
7417461P1 
N24P21008 
AN935-416 
7417459P1 
7417460P1 
N24P22010 
AN935-516 
7417458P1 
7417457P1 
7417439P1 
7417439P2 
N24P21008 
AN935-416 
PL7607965G1 
PL7607965G2 
AN520UB10R6 
AN936B10B 
PL7710978G1 


AN515PB8R8 
AN935-8 
AN960B8 
7417443P1 
PL7709480G1 
AN515PB8R5 
AN935-8 
730272P99 
CPO7SB6 
AN345B10 
AN936B10B 
CP70B1FF605K 
7710454P1 
AN515PB416R10 
AN935-416 
AN340B416 
7015808P1 
AN515PB416R10 
AN935-416 
AN340B416 
7133855P161 
AN340B516 
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SHIP LD? Win) aah em ouiled tel ve ; 
SCREW. (ALPOs Sh teen oe aes 
WASHER (Att Pt). .... cp ieps er Sy eine te 
SCREW c 
BOARD, Teriminalisocy sos) che) os Lee aes 


BOARD; slerminalate icfeaeitect ells’ ye. oa 
BOARD, Terminal . . 
SCREW (Att Pt): cy ee os a ee 
WASHER (Att Pt) 
CAPACITOR, Fixed, 
SCREW (Ati PUK Agere ci, 
WASHER (Att Pt). .... OOK OS 
PLATE. ge <2 sate 
PLATE 8 orcs. : 
SCREW (Att Pt) BO 
WASHER (Att Pt) . 
TRANSFORMER, Power (Spec dwe 7415279P1) (GEPD) 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, 5/16-18 by 1/2 in (Att Pt) 
WASHER (Att Pt)» joiccc, 0 eueber atene Aislite 
TRANSFORMER, Power (Spec dwg 7415289P1) (GEPD) 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, 5/16-24 by 1/2 in (Att Pt) 
WASHER (Att Pura. 
PEATE oy. 6 ora eae cae one : 5 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4- 20 By 1/2: in (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) abe. ob. 
ANGLE 
ANGLE cf) eee te 8 elaine eee alot is) welts 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, 5/16-24 by 5/8 in (Att Pt) 
WASHER (Att Pe 
ANGLE ., 
ANGLE 
ANGLE 
ANGLE Gs cab st eu easel cee 5 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4- 20 by. 1/2; in (Att Pt) 
WASHER! (Ait Ptiicgs! i ud (MME are Siney 0 A 
PANEL, Connector (See figure 135 for breakdown)... 
PANEL, Connector (See figure 135 for breakdown). . . 
SCREW, (ACEP es - an ,, «ceo SEE) Son ian 2 
WASHER At Pt) 0) bo. bs eee ee Ooo 
AMPLIFIER ASSEMBLY AM- 1385/GPA-23 (See figure 
for breakdown) 

SCREWA(ATE Pt) sen.) 
WASHER (Att Pt). .. 
WASHER (Att Pt). . 
COVER, Access . . 
PEATE oe gece utara tg 
SCREW (Att Pt) .. 
WASHER (Att Pt). . 
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PAD, Rubber (ATI) .. MA ae Ae A Me 8 | 
BRACKET 7 3 222 eee ule uleal ok Comat, atate A 
NUT. CAEL): Se oa Pye Aare DA 7 6 
WASHER (Att Pt). ... GU cer ek xe, ve nieleleams 5 
CAPACITOR; Fixedi’6 uf'$1%:. 2% Sg ee 


PLATE, Mounting 

SCREW (Att Pt) .. 
WASHER (Att Pt). . 
NUT, (AtENDt) ay pitas 
BRACKET, Angle . 
SCREW (Att Pt) .. 
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WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt)... 
SD Piawteme, “eres 
NUT (Att Pt)... 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE ys DESCRIPTION UNITS USABLE 
erketat NO 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
113-58 AN936B516B : MACH ICHMCNT LODE ME sh MAU cai, emi SCs TaN Taha) Seg eee AU 3 

-59 N401P12C13 ; WASHER. Flat, brs,'Cd'pl, 5/16 in ‘narrow (Att Pt),..c. 4 /e%s bee 1 

-60 7010900P4 , CLE AEG ad Nae cea dciten MSc Tg hig Migr Blan RATIO ima ei dy aul hi 2 

-61 50652 : PLUG, /Batton (Specsdwe 7100948 P13)/ (UC) ee ee ee ee. 1 

-62 2R53P5 “ CEUSLO) UW AU EAS SOY ate MN a ei a NO ae PU le ° if 

-63 7419273P1 . EATER wei cWen, acetals thot ie Irae ic" atite hae ig) ah Dae eigenen € LT Lches My. athe 1 
AN520UB10R6 pete Crt WE PACLEDE) oe cimpuiew nie aaa ss GUL h 2 bees aaite Aryce! TN yee, 9d 56 8 
AN936B10B PMRW SLABS WAG GEE a tiatitar es cote) aici!’ Wa atta eS pumas Pal Golem lek ate. ne ce 2 8 

-64 70058 73P23 ‘4 COA SIG ao OOn No reams ta uae ahi. 5 MIM ag aie OMS PRLS olciey 4 

-65 7005873P23 : CRS BG OO MINS OM een Lee SUG rata, ty ly) ack Steen Ute eer dive, tee ce 4 

-66 AO-4345 A FAN, Centrifugal, Model ARFPN, Type AD-4504 CW, Series. .... 1 

280JS, FRAME LAIT (Spec dwg 7708770P2) (ROTR) 

(See figure 54 for breakdown) 
N24P24010 BOLT Mach, hex hd,)"CRES,3/8=16 by 5/8 in(Att Pt), “s-4 61k 4 
AN935-616L : WASHER (Att 12 ER ea Ie cs 9 Pee eae Gray a hy eee yd Sea a eR a te 4 
AN960C616 5 AO HIE AUALURDE) fo Mat cuenew cette ge lay igh ie NOR sy. te Nae biN egy eee 4 

-67 PL7710513G1 eee COUR MAC Be eet iol Vesict ek Oise) cra lSev bel sbralligt lis mie Veh ai cathe sale gies 1 

-68 7416596P1 : CASANEE Naereet eutnel abc ace atamathielh ao Ve tseteene Sine Cae er ebed eaaen oMieiule 1 
AN74A-3 ; 15003 Oe by (Ua 20) deat ia Sidra en tog th GARR RC RR TC aha RL COMM, ee ag 6 
AN935-416 WASH EIRGURILORE) erative anc ae imc ten aur teg is noe tephnrs hatlebne reine ree tg 6 
AN960C 416 WAS IDR SERIE arcs) ier areune alka, eis. ae, Mae eeiedly alt Mir 6 

-69 7010900P5 CUTAN Euro) seal oh ve, Fok ADU ca TNs) VOM amp ee LONE ctor ht gs. 0" vg eunehine 1 

-70 1822 : LAVEP mincancese ent: (GE) i: vam ahi oe kethce gente Gee idl gale sinter ce 2 

-71 LH60BR4 A ECOL bora Maa RNa sewn ol) aera n taitlohl Sat 4 oice Meat ral Manas cbt a cgtg 2 

-72 7763541P1 SE Pao be eM eR rece! sit as eubgamas Gurieutat,. (pi MMR ENN bch grou! ant iis a 4 
N117P13005C13 SCREW, -Laread cutting, 6-32 by 5/1Gtin (At PE). 2260 ie, ee ss ve 4 
AN936B6 : TW ASHESECALE HE) ie.) gig C8 MRO Si LG MRLs ig? UM RU dub aVMpsie ak GN 5 4 

-73 NP192608 : PU AD GEIST Bardeen. tic) sh Rete: Sus) ct fal Morne eM a mee ed yrs 1 le Reve. 
NP217115 PNR ECON LB Pade)! fo hie MIO stiiemieat is) ar! a aon Mee tone § AMgyn kete oo TS ge oy ue 1 B 

-74 NP193665 BN MIEG EMA NME age <oMEO 5.) Ne INae “abteMe Lal nel sighing tg! tetramer eee te lital UIE evans sah Med a ted 2 
7480994P103 POMEL NI ECM NCEE NU Wo!s 5 aso We ean eh 61a! ei od SOMME oe) RINE Veliws artes leah cot ce 12 

-75 PL7043167G6 A PMO ORG AOS EON ISLAY. i601 as te ca. ot lie vel os orate MAES alee le ore Oke Maile ade 1 A 
PL7043167G17 = POO RS BIDE DY) cig 1.95) o's Means ae. Siig tee er eeEe ie aalive eth as. celime me 1 B 

-76 7043166P1 PECAN RCC Lei NOL 5: ve)’ le Sl apie anise iaina dan mere oh mets sWeelbiont site tem dicteT eins 2 
N107P15006C13 SCREW, Thread cutting, 8-32 by 3/8 ANOVALE PHY es wee Ae aris ets bos 4 
PL7607024G1 CABINET, Electrical equipment CY1923/GPA-23 .......-ee-e 1 

-77 NP192602B ; 5 NAMEPLATE se senate ate at aINieinieh os olikemie? teh: ea sate ie Mls. Wiecl.eute 1 
N117P9004C 13 A : SCREW, Thread cutting, 4-40 by 1/4 in (Att Pt) . SC Hata citer ceris 4, 

-78 7607024P2 CABINET Be ey ha weidete Chua relies tal Fel Sei emeeMmehie ae tard | det Otee ke 1 

114- PL7607093G1 CONTROL, Power supply C-1851/GPA-23 (See figure 113-5 for. . Ref 
next pect assembly) 

-1 7709456P1 HINGE. . . 1 
N24P21010 BOLT, Mach, hex hd, ‘CRES, 1/4- 20 by 5/8 | in ‘(Att Pt) . 3 
AN365-420C NUT (Att Pt). 3 

-2 RT7/8-21-10G RESISTOR, Variable, 5000 ohms 5% ‘(Spec dwe 77107306P7) ‘(WAMN). : 2 

-3 RT7/8-21-10F RESISTOR, Variable, 25000 ohms aoe ieee nd tae ad Sisal : 2 
7039589P1 NUT (Att Pt) . 4 

-4 RB15BE11002D RESISTOR, Fixed, 0. 11 ‘meg £0. 5%. 1 

-5 RBI5BE16002B RESISTOR, Fixed, 0.16 meg +0. 1%. A 1 

-6 RB15BE60001B RESISTOR, Fixed, GOOOOMOn MS OAL hee as. ane a se 1 

-7 RB15BE14002B RESISTOR, Fixed, 0.14 meg+0.1%. ........... 1 

-8 RB15BE56001B RESISTOR, Fixed, 56000 ohms +0. 1%. 1 

-9 7874555P10 WASHER, Fibre . . Cote vat bonis 10 
AN515PB6R16 S@ICE Wi CATE PE) ae Mee ike aise cre 5 
AN960B6 WASHER: (Att Pt) 2 25o. 3 Sn 5 
AN935-6 WASHER (Att Pt). . 5 
AN340B6 WASHER (Att Pt) . 5 
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Figure 114, Power Supply Control C-1851/GPA-23 
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FIGURE 


-24 
=29 


-34 


-36 


-38 


PART 
No. 


7878455P1 
AND515PB6R6 
AN935-6 
AN340B6 
F03GR500B 
F03GR750B 
FO3GR3RO00B 
F03G1R00B 
HKL 
RB16BE26802D 
7874555P10 
AN515PB6R20 
AN960B6 
AN935-6 
AN340B6 
RC20GF 1023 
RB18BE37502D 
RB18BE35002D 
RB18BE37502D 
7874555P 10 
AN515PB6R28 
AN960B6 
AN935-6 
AN340B6 
RB16BE24402B 
RB16BE19602B 
7874555P10 
AND515PB6R20 
AN960B6 
AN935-6 
AN340B6 
7886574P2 
7415929P23 
68958-F4C 
7870535P2 
1920-2 
7709209P1 
ANDS15PB6R10 
AN936B6B 
AN340B6 
118930-C 
118930-B 
4002-10W 

R4G 

4002-0 

81075 

1922-01 
JANIN198 

762 
AN515PB6R24 
AN936B6B 
NP192629C 
AN515PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
PL7608031G1 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


VE RIVELINIASIGW cas aired oie out ook stole ce tee 8 (sts 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt)... . 
NUB MACE PE) 5 oe sents 
FUSE, Cartridge... 
FUSE, Cartridge... 
HUSH es Cartridectarst. 
JOOS, “(CenA ECS a Go SG oe 
HOLDER, Fuse (Spec dwg 71032312P1) (BUS) cic teeee uct cy this 
RESISTOR, Pixed,.0. 268; mecerO, O%ot anc os eee 4h es 
WASHER WEIDTE MEY at fe oe ee ee 
SORMME AUP EC uci ee os 8. 
WASHER (Att Pt). : 
WADLER Abbe Di eedem sis. 6.06: BY ae ene) os a eae res caus 
NACA ARES SMM Geol e.) lke. a! (Cage wee Reet sa ce Re 
RESISTOR, Fixed, 1000 ohms i5%......00- 
RESISTOR, Fixed, 05375 meg +0570... 2 2. 3 @ 
RESISTOR, Fixed, 0.35 meg +0.5%. . .. 
RESISTOR» Fixed) 0.975 mes +0.5%.. <2. «a -s s 
WASHER mtibre vt.) Maca ars 5. fle; eee emcee es 
SCREW (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 58 6 
ee AG aS a We ein ie ea 

NUT (Att Pt) . a eo BG a ie of, Gace Tas SP aba, ac 
RESISTOR, Fixed, 0.244 meg+0,1%.......s.... 
RESISTOR, Fixed, ,0; 196 meg 4051% . 26... se ea ss 
WASHER, Fibre .... me 
DORE WECACEPEL)E 5: vale. yet w los ust at cox falas Shem ie 
WA SIME CALE DL) feu et ose chee’ cin cubs te Eeteeenelia lacs 8 
WV ASIP CALLA D UES eluuicater ic 5 2 why See Eee ees pa vagdete 
URC EE OL cen ee eae ee Stele see Be ERS, Sale Pees 
KNOB Sed 80'S 
SCREW, Set (Att Pt)... 4 6 re iiatsespourouns 
SWITCH, Rotary (Spec dwe 77106298 P4) (OAK) eat ech oh % ss 
NGC Rpm. See el. 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt) ae 


METER, “Arbitrary Scalema -. 
SCRA DOG rn ee 
WEA STREP CATES PIG) 6k \as ts) .c, dethat ci vepaistauelgte 
NUT (Att Pt). . B66 +6 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P3) (UCI . Bis 
CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P2) (UCI) ... 
STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7405100P59) (CLC) ite 


@: 4@x -@ jer ge eo ff @ ete o e@ ee 


RING wsnap (Specidwe 7013755P1) (CLC) «wc 6 we 4s 


GROMMET (Spec dwg 7017584P2) (CLC) .......4. 
SWITCH, Push (Spec dwg 7411355P4) (AHH). ...... 

WASHER, Lock, brs, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt) 
DIODE, Germanium Siboii en rsh ociake 5 oO Gono £ 
TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P6) (WIQ)..... 
SCREW (Att Pee, ts 
WASHER (Att Pt). . 
NAMEPLATE ... 
SCREW (Att Pt) ... 
WASHER (Att Pt). .... ° 
NU CAGES Pe PRY cid URGE” sro cul seuape daphne 6 cies 
CHASSIS. 


e ° 

° ee ° 
° e 
° ° 
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UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


BPP PRP PRE RNYH KE NNNRFP RP WWW RE BP REN WWWWOrENOTUNOTOORPNNRFP RP HRP REN RP WODDH RRR 


on 
CODE 
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Figure 115, 
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Position Data Storage Unit MX-1950/GPA-23 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE Bes) DESCRIPTION UNITS USABLE 
secs NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CcoDE 
115- PL7302246G1 STORAGE UNIT, Position data MX-1950/GPA-23 (See figure 118-6 ... Ref 
for next higher assembly) 
-1 PL7709021G1 4 AMPLIFIER, Coupling (See figure 13 for breakdown). . ......e«-e 6 
PL7710931G1 A COMPUTER ‘COUPLER AS SHIMUB Ta ecgits, SUy Pee yeas opeMNs: Cok. « ewe 1 
-2 AN515PB8R7 A SCREWoHAttsPEe tae oc. 50) Oey DENIC Od 8 eon Deer eet A tive xe 6 
-3 AN515PB8R10 be SCRE Wi CAthrri imme. 0k. oe Oras, 2 AEE BAS Conte 5 oe SReSeS6: so Oe Bo 4 
N401P8C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Senarrows (AGUZPl) tN ste, voahe Poe co ee te 14 
AN936B8B of her CME AEDO TY et ne Ue, ey eee ME on Ste ceubatitnetats Me 10 
AN340B8 F INU TECAtHGPE mee ors. Lo ots é : clkelas: tote Romncotente 4 
-4 51G16095 2 A SOCKET, Adapter (Spec dwg "71013644P2) (CIN) o) 3? fo eC S ah Moere 12 
AN515PB4R4 P zs SCREW (Att PO)! xo. os 6 ates hee etn 6 sis GO sau ees See 12 
AN960B4 ‘ 5 WASH MAtAPt).. . “de. Goa..9 Serie at Motes ic. is) oer terns Ss 24 
AN935B4 2 ‘ NSE UCALEOPL) os. la cam mer ne Ae errata eon ge he ve ‘ 12 
AN340B4 F EMP CUNC CLEP Lee. c4 5 SU SL a a aera ce TIO: op hae aw ae 2 
-5 7472306P5 ‘ A CIGANED REC ADOT i a 5) see Mone ot ths aeennarMet icy. ss leiuey a s lo comes 1 
AN515PB8R8 é i SORE WACATEPE) lyr.) sees Be cael onsen! « 16 ite eteds Oi sn eee 4 1 
AN936B8B AM TCA STRECLVOUALEDPL) 5° 5) 5 Gio eee eemenhies SAR ieINe eh ett so. se ee 1 
AN340B8 Pee eR NO ICACEPDE )F20, . “clives co adap neem MAPLE eh als eo Bes) ee. a ve. whe 1 
-6 7030248P1 : : ADAPTERS Terminal... .. <i xeeuke ce ch ict kets: lteikteds eS aia velghette 12 
-7 7030358P1 Ce SAC Ramer Us | 57 ts ake iroutotie gem cRNA Reinet exe ..s0oiles la le tte Me 6 
AN515PB8R8 Z MSO RE WHALE, PE). (f° 0. VS ee eee Re gk gle eis 6 
AN935B8 3 WASHER (Att Pt). ... MNS On ecat eRe) <6. 6. a at cee: ota 12 
N401P8C13 : . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Brac ron WATEEP Ein as Seles res 12 
-8 PL7709428G1 P BOARD, ioapenent Pty ee He 5 end 8 < Se yeee eaieery eo mom bea. 1 
-9 PL7443141G1 P AMPLIFIER, Offset 'R" (See figure 116 forsbreakdown): afs.s. sas 1 
-10 7135277P22 SS RACER werk ett casel s.-ravcigd shcnh MOMS obits toes Meltiel eusia lo. ce luc.s oo sleae 4 
AN515PB8R6 ‘ SCRE WECALE PE) course a he LoiRe et oe UA RSE. ce ae BER 8 
AN936B8B PREV ASHER (Att PE)... 5 02.5. - an amet bieite deed sence er wie cute: were ta 8 
N401P8C13 MPAVWASHER, Flat. brs, Cd:pl, No. 8 narrow (AttwPi)s i Vo. 27. a ese. 4 
-11 7443142P1 P PLATE, Top..... a Sate Se sl bah etal eertie tie <6 - Be ce. 6 he 1 
7015623P1 ; SCREW, Captive (Att Pt) eights coaliee meme 55) aah ike : A Ste. vs 2 
AN515PB8R6 : SCREW (AL Pt)... de Mea eee eerieaereduea ih 2 4 
AN935-8 PMIMCASH ELE CALIPt)c. 30s. “saiebd Ys CHESTS RUG Tete ates a ethos 2 
AN936B8B PEN OSHER ACA DU). «44s noe shteemeiers Rie kadar: +. 5s + ~ whee 4 
N401P8C13 - WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). ...... 5 4 
AN340B8 PICANTO PE) \otig «6 (6g) poate eee Sie et eee ots ies a wp emis 4 
-12 7716608 P4 MMMMIELLLIN GGG ctersti>. in ce. 10k ob teal fon ey al MEO MCMG RESHT oft 1 Bettie ee. <o). o.oo; Ja. «aye 1 
AN515PB8R7 2 SGrt EWC Atte Pt) jeu ae anew ovnely tee eS Ne rs this 4 
N401P8C13 ; | WASHER, Flat, brs, Cd pl) No. *8narrow (Att, Pt)... ... are e 
AN936B8B FUE STS EE (ALE Pt) <<. ga)’. at tates ene Seta ad able v6 ba cows siete 4 
AN340B8 UENCE SPT) yao 5 vie! ania le, a Gono eee hea eae Mane oles 5) 0) oie 4 
-13 7428436P1 : BIVAGHGE TT Butte ci aries sic chen oMMeM Cc CHSL c ebhetderus ve, a ee. «.s a ne 1 
AN515PB8R8 ‘ SO re MCALLY Pt) Yas or cove.dsVuswsaela te Mie Mimi ethan WatagebS. en ecraseattae\s . 3 
AN935-8 St DEAS Hie (ALL Pt)on.o..t at uns Bee ai clows dalcconnaittouns 3 
AN340B8 ee BMC Gee) 2 ohare Se oh lo Sieh bathe CHEM AME SAE ole), ale. 0.0. ese) as, Kegie 3 
-14 7047535P1 - SIPAC IGRI a reicuwe jicitxsi lias .othjom sal AoE ROuNs Detar tee te ks) V/s Pte $ 2 
AN515PB8R7 STO Ey eA TERE) hic. oc!) cee Deere eat BMone ia 's (sc) 8 3 Vasa 60 ee) ne 2 
AN935-8 A WASHER (Att Pt). . Clete Wr aed ott. atts Ay Yh CRC 2 
-15 44 - TELEPHONE SWITCH, Rotary (Spee dwg 7708701P1) (ase). sekaites vacihs 1 
-16 7035846P1 Be 2 Oe Hee CAA errr Eat) Bee Dive lhe.) ents 3 
AN515PB8R10 : SCRE WOCACtSPE) hcl 4%. dure leu iaile Semenee. te aie arene Rae) Uavical Cel ecerral tet cei fe 3 
AN936B8B A WASHER MCACLEPE) Ie, 2). +» dasa neuen S Ld Beale ah rot\ea cl elvetae, Fa 3 
AN960B8 Loe PO ASTI EIECAC TET EL) 01 ca ace, dal cal tapeeeema toh co WT satiate ial aches! 6 eh ethe 3 
-17 2R53P13 A GROMER AGr Es) toe bedi si fn dar hed ceca culan ils ROMMNEG Re sa catalase le eth 3 
-18 101M054SK - RECTIFIER, Metallic (Spec dwg 7709188P15) (FDR) ....... Sea 1 
AN515PB6R20 3 SCRE WRG ACUEO? aia ratte ncesau: 0) “Abie eal es Wie ame eM aU Ne: 6 oes ina te 1 
AN960B6 an DUN AS EMEP BUNEEBIOE Ih setircs «sa! see eaa te Laue Mattel ed aw: ca" 6 is ooh ie! lad 1 
7874555P1 ‘ WASH Mem EsDre LAGE PL). c:...) Sh aReeeee idols Dae tiat do lee ei Veatetes 1 
7874555P5 sy | SVASHE MeOCeE(ALE Dt) oe ola catyetlets ps lie se 2 4 0 8 a pha 1 
AN936B6B Se EVA SEM HeACLEMIRC Ere ec aco Tne dab e Mente! <6) se! lero (ep we pres ce 1 
AN340B6 Sie Neat Gtk er ame coke Tetra nate ie « aye eee a) ew. oo Syneee 1 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
jisence no. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CoDE 
SLL AU IN ES ST SN OL SETTLE TR 
115-19 7135276P32 : SPACERWS So pesmeite herr et lati, ny Nails, Mea M eae Mreubet stats "tetas" at 6 
AN515PB8R7 A SCREW: (Ath Pt)! wean alt errs A Or Gil ae Ooo. Co iy co eas 6 @ 
AN936B8B . . WASHERSUAtE RE) Guay cir 37) ot att k Vat of UU ic uars Sa vee 6 \SE 
-20 26-4401-32S . CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 7605576P6) (AM DYE ests) sete 2 3 
-21 26-4401-16S . CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7606035P6) (AMP). ........ 2 
AN515PB4R7 SCREW (Att Pt) AN Ge ep OL cee are Henne Ged) st Hes Fraiche at puto ale 10 
N401P5C13 . WASHER,‘ Plat; brs, .Cd ply) No. 4hnarrow (At@Pi)is.. .. oe a ee 2 
AN960C4 ‘ WASHER CAGE PE) oie aan aes Fhe Se NCTE te)! cso iS) Ieee ane 8 
AN936B4B WASHE RACE Pt) ois.) cliente en Renee Pacts. wl oe cl noe am eee ane CCL ES MROMES) opets 10 
AN340B4 . NUT CALPE) as S = Reena i a) Te ike Slice a co co a OAM 10 
-22 7135118P2 : TER MINA Gs, 2. veses ti lle ae Or Poth ys a! cs OR Ce On Le Med Gr! blgvete 2 
AN515PB6R6 : SCREW: (Att: PE} oe. 1s sees he Oy” Ry) aimed ee 2 
AN936B6B <. (WASHER. (ALE Pt)’: okie eee Be ig a Wee ee 2 
AN340B4 : NUT (AEP EDs ec. See Le CRE RRR CECE Ee al Gh ol. 2 
-23 7710083P1 4 CHANNE Es ©, Sue oe Ae Rie ele iee tee Sere Ae utente pene 1 
N21P21010C13 2 BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 5/8 in (Att Pt) oe, cee 
AN935-416 A WASHER (Att Pt) Al Ae A oe ee ee ea: c'e) ane. Seales eee Men a pmromre iil 
AN340B416 H NUT) (Att PR) oe srin) as ae Se eet ec aN 6 BF bw 11 
PL7026298G3 4+, HOLD-DOWN, Relay... i(, Ae ee SW. 6 ae 
AN345B10 * NUT (ATE PE) oss pe te tk ee er eS SS cs i 3 
AN936B10B a WASHER) (Att.Pt) 0 5:44 al eee et reyeee oa aoa A abn 3 
-24 N29P16008C 13 a ‘ SCREW, Knurled cap, Allen io steel, Cd pl, No. 10- 32 by ‘1/2 po Pen 1 
-25 7026297P1 A é CLAMP, Relays Sia %. iets Use! oa fel stile alt sUne atte qoute 1 
-26 7026296P3 A POST, Relay. a at ld Gs SLR Hees New eh Glade oa 1 
-27 PL7709041G1 : STORAGE "ASSEMBLY (See figure 117 for breakdown) «a Lb palate oes ne 
-28 PL7717351G1 - STORAGE ASSEMBLY (See figure 118 for breakdown) .... . Aer emee 6 
-29 44 - TELEPHONE SWITCH, Rotary (Spec dwg 7708701P1) Cae i: eis eeeonae 3 
-30 7035846P1 3 SPACER od) bm, iy eos, San Se nen. cee ee af cued. 6 9 
AN515PB8R12 4 SCREW (Att VRE) Mae ok ee A) 2 a yee 7 9 
AN936B8B ‘ WASHER: (AEtGPE) sa. <5 fel tty Sisal Wie re Meant odin 9, colle rer eae 9 
AN960B8 ‘ WASHER (AttiPt)ig)ss)-g2'4 of dla Ue ee ee a etic ity te te 3 
=31 2R53P13 5 GROMMET: (GE) ss % 4% 4% yey Mesias Cem c a) hey P ae arene 9 
-32 PL7710930G1 - POSITION STORAGE, Fighter (See figure 119 for breakdown) Mises Aili He) 1 
-33 PL7710930G2 2 POSITION STORAGE, Bomber (See figure 119 for breakdown). . ... i 
-34 PL7710930G4 é POSITION STORAGE, Off-set (See figure 119 for breakdown) ..... il 
-35 AN515PB8R12 ‘ SCREW: (Att. Pt): c. 3 4.45, a) a eee Hise ie BINNS ab oc 6 
-36 AN936B8B ‘ WASHER: (Ati Pt). 25% 44 OPE Sr ol a! ati Bh ence: ACORN ice! on iets ne 6 6 
-37 N401P8C13 - », WASHER,” Flat,. brs, Cd.pl, No. ‘8 marrow (Att Pt)” “2.4.2.5... -s eee 
-38 AN340B8 oi) NUTSCATEEDE BES 200 5h 28h a od, See emerie a) caiman oho +t Leet 6 
-39 AN340B516 3 NUT ACATEPE)iay o- ah 66 Gj 0. pe neh nee el, 30 eh cece 
-40 AN936B516B : WASHER (CAGE PE) 6's land lier eet ea ta alt le le (2 
-41 N401P12C13 5 WASHER, Flat, brs, Cd pl, 5/16 in narrow (Att Pt)..... oi Coiteumre ts ive 
-42 7709456P9 : ING rae ets 8 ee BAe) srlsth coll Teron a1, Cox ote Ohatene Ueto oat yak cue eae 1 
N24P21012 .- BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20' by. 3/4 in: (Att' Pt) 2.0. eee 2 
N24P21010 é BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 5/8 in (Att Pt). ........ bs) 
AN365-420C : NUT (Att PE) F858 atten s! Uaiey aan ewe cate ye Yo Oo é 7 
-43 4002-11W - STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7405100P60) (CLC) Pe hl a 4 
-44 R4G . RING, Snap (Spec dwe TO1STSSPI)MCLC) 0. 6 2S) wae ig, ieee 4 
-45 4002-0 GROMMET (Spee dwg 1017584 P2)(CLC) 2s Sek Ue fo eM J 4 
-46 7038617P1 ‘ HANDLE s | X0a! Mab Qi NV dire eee @ 3k Selatan cae il 
-47 7002869P3 - HUBS wena ween we ae Sea Ralt ay fap 4) a” a! emer ot ot re tareu Cae reer mne : 2 
AN505PB416R10 eit SGREWICAtE PE. 5 math er ahh Eo, Lee Sia alice eee 
AN960B416 nl WASHER/(AttsPt) 2.4402 \aree ees Rare BO) OG G A Ge 2 
-48 NP192630A : NAME PLATS 6) ¢) peepee Raitt called), Serta eg aigatenawte 1 
AN515PB4R7 of SCREW }CALESRR) 0°) PUR, PUES Soo 0 SRN Saleen | Suelo og neon 4 
AN936B4B « » WASHER (AtESPE) ghia Telia jar pay £2. an /e a eaa Ie Sh ot ae, ae ne ea 4 
AN340B4 . NUT (AttiPir ds i ie aS eared ae e, od Eee 0 Sa eee 4 
-49 PL7302725G1 ° CHASSIS ASSEMBLY ...... a Nedibetile tiie iene) d Gien en tal encelitarn 1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 
4 
Sor ises is 10.67 8 / 
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Figure 116. Offset 'R'’ Amplifier 
“palo Aut DESCRIPTION uxirs Us ABLE 
ea NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY coDE 
116- PL7443141G1 AMPLIFIER, Offset 'R"' (See figure 115-9 for next higher assembly) .... Ref 
-1 JAN5751 ° TUBE, Electron e. ca: elf 6) @. Ye. ale, cob em ence) ie Ke 4: ey ee! @ ie. e, 6 Ue eo e @ 2 
-2 JAN5687 so EE OCELON Ate sii ue. 5. Ja via alps Repaiienis. pe A i SEE rN ec nee 2 
=3 53K17726 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) . 2... 2 oe eee ee eee 4 
-4 26-4501-16P-1002 5 CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606035P8) (AMP) ...-«+-+seeee- 1 
=5 CV11B200 ° CAPACITOR, Variable elie 6 eer (eipiereu se. /.el) es veriieh -«) «6 ©) 6° @. 8, :6 Seine 2 
AN515PB4R10 4 SCRE WHALE EL) oar ais aoe) fe yet amarte wid aoe Ea c ST ope 6 oe 4 
7874555P11 é WASHER, Fibre (Att Pt) . .. 2... ees RpAak Voplohwe ticle arses!) tel Menifee ie 4 
N401P5C13 . WASHER, Flat, brs, Cdpl, No. 4 narrow (Att Pt) .. 2... 02 -- 4 
AN935B4 ° WASHER (Att Pt). oo Keto! <6) e .6 (0: feuwomse:) eo) enue, Me neal '€) (0%) 0:6 @) (0) 07 |e Fey ee 4 
AN340B4 ° NUT (Att Pt) oP 6 4 6 tO ey Ore 0) 6. et CO Oey (oe etre ute) @ je) @ ‘A O10) © (ees He 4. 
-6 CM15D331J3 : CAPACITOR AH ixed, 3o0 Wut 25% |< yemeiie \susyc tes oe alee 6 laurel sie 2 
-7  RC20GF152J ) RESISTOR MEIned (1500'ohims 45% suchas wqcpeel eh ess cae te sens 2 
=§ RC20GF101J ° RESISTOR, Fixed, 100 ohms 45% oe 6) ene 6: U 6.2 oe. 2) hare a) (ee Se -O 8 ee 6 4 
-9 RC20GF472J A RESISTOR, Fixed, 4700 ohms 45% ..... Mieired’ sii s site: si.v6 o amyeukie 2 
-10 RC20GF154J ° RESISTOR, Fixed, 0. 15 meg 45% ST iOse On ey £olu 66 fase ey 6) -@) “ese 6-0 oo @ @ @ 4 
-11 CM15C330J3 ° CAPACITOR, Fixed, 33 uuf 45% Ox 10h) O48 a) 5 Oh Oy @ rcerria) @ © @ ee eo @ @ e@ 2 
=-12 RC20GF155J e RESISTOR, Fixed, aby 5 meg +5% Sere te Oi ere. 6s Fe. Oy 18° 1a & Ce ao eo © 89 e@ 4 
=-13 RC20GF684J e RESISTOR, Fixed, 0. 68 meg 45% ay Jeaie- .0 ame ep 10) a «6 ee 8 Ue <a Vay te 2 
-14 RN70B2493F ° RESISTOR, Fixed, 0. 249 meg +1% Pa SCY ae ce NL et Me ee Yee Wee es ea) 4 
-15 CC21CH050D e CAPACITOR, Fixed, 5 uuf +0. 5% @ ‘8, (0) @ Je a eo ° e ° e e c) e ° e e e 2 
-16  RC20GF105J RP HA SISTOR Witred ah thee ft 50h wpainne cicsibememey a 6.) @ fess a Th yp fe 
-17 CM35C 103K 2 CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . . 2. 2 ee ee ee eee ae oni 2 
-18  RC20GF681J . RESISTOR, Fixed, 680 ohms 45% ......-.- en tie ose leant 
=19 CM15B150K e CAPACITOR, Fixed, 15 uuf +10% Oi Seca cert Veto) (secs o & jefe (0) ce) 0 @ Pare erates 2 
-20 PL7443140G1 3 BOARD, Component, ... 2 2 « «0/6 s-i0 » ‘oe Sere toUal Ning bears ets tel aye ‘ 1 
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8 
Figure 117, Storage Assembly 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
ean PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
NO 1 2 3 4 5 6 7 


117- PL7709041G1 STORAGE ASSEMBLY (See figure 115-27 for next higher assembly) ..... Ref A 
PL7709041G2 STORAGE ASSEMBLY (See figure 120-8 for next higher assembly). ..... Ref B 
PL7709041G3 STORAGE ASSEMBLY (See Ea. 120-7 for next eis aya! wie ok ORL seeeRe Ref C 

-1 7015623P1 SCREW, Captive . , =a epcepa ecm 2 

-2 AN935B8 A WASHER hte t iG AME rent es ANS i ens 2 

-3 N401P8C13 ; WASHER, Flat, brs, Ca i No. 8 n NALTOW.! oo ce. elo te eI oars 2 

-4 7709041P19 oy DP WASELGN GS) nis 31) emecume Rae oh Ise es 2 

-5 7709029P3 Sb ROTOR oh. le AUN ene hy OO SA ONIN Rs sa 1 A 
7709029P1 : MOTOR Gigs, 2 eteaous ee ee aA AE Rn AC OU! SUL SS adalee 1 BC 
AN515PB6R7 | SCREW (Att Pt) 4 
AN936A6B . WASHER (Att Pt) . 4 
7878243P5 . NUT (Att Pt). 4 
7415929P3 . SCREW, Set (Att Pt) 2 

-6 7030287P23 ; COLLAR aaa 2 
7415929P3 . SCREW, Set (Att Pt) 4 

-7 PL7421468G1 : COUPLING Bian Seca 1 

-8 7415945P1 . RESISTOR, Variable He 1 
7870535P2 . ° NUT,! Hex (Att Pt) ea 1 
1920-2 : WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int ‘teeth h (SH) (att Pt) 1 

-9 RC 20GF682J : RESISTOR, Fixed, 6800 ohms +5% . : 1 B 
RC 20GF332J . RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5% . 1 Cc 

-10 RC 20GF302J : RESISTOR, Fixed, 3000 ohms +5%. . 1 B 
RC20GF 272J . RESISTOR, Fixed, 2700 ohms +5%. . 1 Cc 

-11 RC20GF105J . RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%... 1 BC 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
pels PART PER ON 
se No. ; ‘ g , ; ASSY CODE 

117-12 2R53P20 GROMMET (GE)... 1 

-13 7414139P2 CONNECTOR. = By Lal Gay OU ey anne 2 
-14 7416538P1 PIGAT EAT ODPM pecans es.) ities verl-ebnel ver cot SR ie Sern 1 A 
7416538P2 PLATE, Top. SEM ES eee AMR cut chats pth istC Isyae-Live 1 B 
7416538P3 PICATE Se OD emirates - oi siokatel en aye siren eAlkengle 1 C 

AND515PB6R7 SCREW (ACU PU ie >: 3 

AN936A6B WASHE RATER) Sader oo ts, a2) noet cumaghe Peckau lis ttot jw oboe 3 
-15 780 TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) .. . jb Jey te 
AN505PB6R6 SCRE WiCAtEO ERIS el Oh ag Pe areee ee ade eS ee Lee BiC 

-16 7015650P2 SPACER. A eee 2 

-17 7015624P1 SPACH Ryan csees ch aces 2 
-18 PL7416575G1 CONNECTOR, Plug. . i A 
PL7416575G2 CONNECTOR, Plug. ie Bic 

: AN505PB6R10 SCREW (Att Pt). . . 2 

-19 7015650P1 SPACE RG tiac: «a 7 1 

AN505PB6R6 SCR EWACAteiht) icei ek deus, sn 2s ce eres Soke) 1 

-20 7416536P1 PLATE, Bottom . 1 

10 
13 
g 
14 1415 = ‘ 


Figure 118, Storage Assembly 
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EL TS PT BEF RE IE SS EEE PE LIE LIS PSE SET TE EP LE IE, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 

NO 1 2 3 4 5 6 a0 


118- PL7717351G1 STORAGE ASSEMBLY hee a 115-28 for next ae ec Ref 

-1 7015623P1 SCREW . 3 ; ; : 

-2 AN935-8 WASHER. .. . 

-3 N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd Pl No. 8 narrow. 

-4 AN960B4 WASHER. ake aa Ss rede 

-5 7709029P3 MOTOR ~<a tne 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). . 
AN936A6B WASHER (Att Pt) . 
7878243P5 NUT (Att Pt) . 

-6 7030287P23 COLLAR a. 
7415929P3 SCREW, Set (Att Pt), 

-7 PL7421468G1 COUPLING. 


-8 7717816P1 RESISTOR, Variable : 


7870535P2 : NUT (Att Pt) . : 
1920-2 F WASHER, Lock, brs, Cd pl, 8 in, int teeth (SH) (Att Pt) : 
-9 2R53P20 GROMMET (GE) : bys Se Noa teh: 
-10 7414139P2 CONNECTOR. 
-11 7443143P1 PLATE, Lop. : 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). . 
AN936A6B WASHER (Att ee A 
-12 7015650P1 SPACER. . . 
AN505P B6R6 SCREW (Att Pt). 
-13 7015650P2 SPACER ane 
-14 PL7416575G1 CONNECTOR, Plug. 
-15 7015624P1 SPACER. ; 


SCREW (Att Pt). 
PLATE, Bottom . 


ANSOSPB6R10 
-16 7416536P1 


RBPNMNNRPNFP KP WWrR WYP RPP DDL Ph Lhe HD DH DO 


119- PL7710930G1 POSITION STORAGE, Fighter (See figure 115-32 for next higher assembly). . Ref A 
PL7710930G2 POSITION STORAGE, Bomber (See figure 115-33 for next higher assembly). Ref B 
PL7710930G4 POSITION STORAGE, Off-set (See figure 115-34 for next ee mae Ref C 

-1 51G16095 4 SOCKET, Adapter Coe ane ag au i ae 12 
AN515PB4R14 SCREW (Att Pt). : 12 
AN960B4 WASHER (Att Pt). 24 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 12 
AN340B4 NUEWAIPt) more 5 ee 12 

=2 101S2EK1 RECTIFIER, Metallic (spec awe 7709186P19) (FDR) . 1 
AN515PB6R20 SCREW (Att Pt). 2 yl asd in 2 1 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . : il 
7874555P1 WASHER, Fibre (Att Pt), : 1 
N401P7C13 WASHER, Flat, ae Cd pl, No. 6n narrow (att Pt) . 
AN936B6B WASHER (Att Pt). : Bare 4 ; 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . : 1 

-3 CR2791G123A10 RELAY, Armature sealed (Spec dwe 7108578P1) (GE). 1 

-4 54D17428-A SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). . 1 

-5 26-4501-32P CONNECTOR, Plug (Spec dwg eS OE) hate 1 

-6 PL7709418G1 BOARD, Component... . ; ; ul 
PL7034697G1 POSITION STORAGE, Wiring data : Ref A 
PL7034697G2 POSITION STORAGE, Wiring data . . Ref B 
PL7051313G1 POSITION STORAGE, Wiring data . Ref ¢c 


FIGURE eee DESCRIPTION UNITS USABLE 
beeage No. 3 4 P 6 ; ASSY CODE 
120- PL7302245G1 STORAGE UNIT, Course-speed data MX-1951/GPA-23 . Ref 
(See figure 113-7 for next ene poe 
-1 7705959P2 RELAY, Armature . 1 
-2 7705959P1 RELAY, Armature . 1 
AN340B8 NUT (Att Pt ) ps ciara reas 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt). . 8 
-3 CPO7SB3 IBFUAC KG Tukircm sk at cc. JO otc Weeomn tes, us verk ie hs 2 
AN345B10 NUT (Att Pt) . 2 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . 2 
-4 CP70B1FF405K CAPACITOR, Fixed, 4 uf +£10%. Ate 1 
-5 PBH12D265 RELAY, Armature sealed pe are 71014782) (ALL) . 8 
AN340B6 NUT (Att Pt). Se 32 
AN936B6B WASHER UAL PE) cos. ieee me diles ns hes 32 
-6 PL7709042G1 STORAGE ASSEMBLY ‘(See figure 121 for breakdown). ; 12 
-7 PL7709041G3 STORAGE ASSEMBLY (See figure 117 for breakdown). . 6 
-8 PL7709041G2 STORAGE ASSEMBLY (See eur 117 for ern : 6 
PL7026298G3 HOLD-DOWN, hate 3 : 14 
AN345B10 NUT (Att Pt) . 14 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . ato er ; 14 
-9 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, “Allen dr, steel, Cd Pl No. 10- 32 2 by vai ine 1 
-10 7026297P 1 CLAMP, Relay. 5 : ; : 1 
-11 7026296P3 . POST, Relay. Gane 1 
-12 26-4401-32S CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 7605576P6) (AMP) . 3 


Figure 119, 
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Figure 120. Course-speed Data Storage Unit MX-1951/GPA-23 
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FIGURE 


-14 


-16 


-17° 


-26 
-27 


PART 


26-4401-24S 
AN515PB4R6 
N401P5C13 
AN936B4B 
AN340B4 
7135118P1 
AND515PB6R5 
AN936B6B 
AN340B6 
7710078P1 
N21P21010C13 
AN935-416 
AN340B416 
8A2HS1 
500-500-1129 
AN515P B4R6 
AN936B4B 
AN340B4 

780 
ANS15PB6R4 
AN936B6B 

44 

7035846P1 
AN515PB8R12 
AN936B8B 
AN960B8 
2R53P13 
PL7710927G1 
AN515PB8R12 
N401P8C13 
AN936B8B 
AN340B8 
AN340B516 
AN936B516B 
N401P12C13 
PL7710920G2 
7135276P22 
AN515PB8R5 
AN936B8B 
N401P8C13 
7709456P5 
N24P21010 
N24P21012 
AN365-420C 
4002-11W 
R4G 

4002-0 
7038617P1 
7002869P3 


AN505PB416R10 


N401P13C6 
NP192630B 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
PL7302737G1 


DESCRIPTION 


CONNECTOR, Receptacle (Spec exe rope nser OMe): 
SCREW (Att Pt)... . 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow ‘(Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . é Moree 05 a cals 

NUT (Att Pt) . 

TERMINAL . . 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

CHANNEL... 

BOLT, Mach, hex hd, brs, Ca pl 1/42 20 by 5/8 in (att Ht). 
WASHER (Att Pt). j ‘ 
NUT (Att Pt) . a 

RECTIFIER, Metallic (Spec dwe 7109188P3) (=DR). 

CLIP, Mounting Eee oe ea ay Peek 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Peay... 

TERMINAL, Standoff t (Spec awe 70001618) (WI) 

SCREW (Att Pt). : 

WASHER (Att Pt) . : 

TELEPHONE SWITCH, , Rotary (Spec awe 7708701P1) (AaB). 
MOUNT... : : 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

GROMMET (GE) . 


STORAGE, Fighter ¢ or ‘bomber track «(See figure 122 for breakdown) 


SCREW (Att Pt). : 

WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 8 narrow (att Pt). 
WASHER (Att Pt) : ‘ : . 5 

NUT (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER, Flat, brs, Cd ‘pl, 5/16 in narrow w (Att Pt) by she 
CONTROL ASSEMBLY, ae oy or 123 for breakdown) . 
SPACER. . . A 

SCREW (Att Pt). <i Sar PAE are re 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER, Flat, brs, Ca ‘pl, No. 8 n narrow (ate Pt) . 
HINGE. . . 

BOLT, Mach, hex hd, ‘CRES, 1/4- 20 by 5/8 | in ‘(att Pt) . 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 3/4 in (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). : 

STUD, IREEBATEN GION fastener (Spec dwg 740510060) (CLO) « 
RING, Snap (Spec dwg 7013755P1) oe : 
GROMMET (Spec ae beets (CLC). 

HANDLE. ‘ Rely si he 

HUB: ess 

SCREW (Att Pt). 

WASHER, Flat, brs, Cd pl 3/8 i in narrow (ate Pt). 
NAMEPLATE aN: 3 Vee, 
SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUTWAGE Pte ts eae 

CHASSIS ASSEMBLY . 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 121. Storage Assembly 


wa J PART DESCRIPTION UNITS USABLE 

121- PL7709042G1 STORAGE ASSEMBLY (See figure 120-6 for next higher assembly). ..... Ref 
-1 7015623P1 ‘ SCREW, "Captive Fn: gees te Se ig oe 9 AEs VR Rate cele ec a cnt 2 
-2 AN935B8 WASHER \0 tis, leit lect fetus! Ja.) sbelielem ecttelbeer os ten en oes ae chants iter Satta ea Seat 2 
-3 N401P8C13 WASHER; ‘Plat, (brs). Cd-pl,, Now Sinarrowse. 1.) «sire eciisnasiteen smi neon 2 
“4 7709042P22 WASHER #05 22h ie atu 6. alee indy Coteeta iat ee Ste Se CEN es 2 
-5 7709029P3 MOTOR? el a Bee ante Sarthe. GILL hse cole a ate etelino gm eee 1 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). SOREL EA e eCUe cae eee Lomo OL GRO wo 40! po Oe un spice htc 4 
AN936A6B WASHER (Att Pt) iio) Pica) cdgp oahecte oe tht hae oe an ee 4 
AN340B6 NUT) (Att PO) accu iee ne ek Be rae ser ces 4 
7415929P3 SCREW, Set. (At@PU). «6 os.0.6° 6: lye 2a ade, A Ae eee ate 2 

-6 7030239P3 COLLAR wis x cel re hens. 6 a) 2Are ern g o> (oh pe RR Oe eee anne bis cen Carat) ome 1 
-7 PL7416517G1 HUBS Drivers vet ton te vehiee2 sso .5) Lich re ohtten y eeomne MMOMMORETO PE im “al sitet) hl. ct oan 1 
-8 PL7416516G2 HUB, Driver. 1 
-9 7030239P3 COLLAR Rial ciliegats s/o! 3: fase ele: ay tlre ammo os Ves caller eae 1 
7415929P3 SCREW »<Set: (Att Pe). eet uaines so le eee erp Ce Ghats ian acs ws 2 

-10 AY-201S-25 TRANSMITTER (Spec dwg 7709010P2) (ECP). . . 1 
-11 7015653P1 BUSHING) Oe ve ark emteues a ib ay ea RRM ae Vinee WES! Cisne, )75 8") “ec ae eee 3 
AN505PB4R10 SCREW. (Att POs. 5. 65ers 3 
AN936B4B WASHER (Att Pt) 5) 5c) Jods Rai eR es sce cet 6 63 sgn, atid see 3 
AN340B4 NUT: GAGE Bt) ais io very ray eee ag ley Pee aie eee Selo) att 2 ay aa 3 

-12 2R53P20 GROMMET (GE) ...... 1 
-13 7414139P2 CONNECTOR, ii. i05 Xa tahila ie) cb aieien tdteane: netcer ta: 11) sinc theism okey aoe 2 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section I 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION 


PART UNITS USABLE 
INDEX no. Ree) cl 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 

ALR OL EO EEN LEME IE EUS 5 EE I EI EE AS ST A DET SD ES BS SET SE ES EE LD EN SIE ESTAR EN DEE TT EBT NU CE I SEN BE EDO} 
121-14 7412290P1 ; IR ACAT Hee LOD pre daen dem cist rnomeasn ine ipilice tsk «lites so. Creauttaleiespe esl te! Saft Jax Wree Weunkas WoO) sas i 
AN515PB6R7 : SHE Wale COREE eae ieee alk ie aie etal 8 (isles PRSMMSER AUYe Ie the. oa. Ze 6k oe 3 
AN936A6B : WA SHEE eee I ays. = nite ey ste sciniel ae se oebeeM ce ieee. sel cw é btatl ne 3 
-15 7015650P4 : SPACE ares) we trek al fe aite alate bal nc: doesent 0) Ye) bor ue ed ielbgs A gt y's A 2 
-16 7015624P1 ; SPA GERM aie rstie ose eubs hist ai ve been weds isiW¥e elie, led wits rn ial ce 2 
-17 PL7416575G1 ate CONNE DOR SLUR Genial ye) i etew wuts d ob Diss tows 8 ret elle fel ko: (awe corte fe 1 
AN505PB6R10 é SCRE are C) ete. g euhey thio lot ve Whee eho bare iheshe sek te a's al Beea Cale eG dye 2 
-18 7015650P3 z : SPACER iriive sy. is Saeco) heme T MN ecm ta rie! is 60'S: Pies eh trer aotgte eal Vel be 1 
AN505PB6R6 4 SOULE Che me yo ter Cate eye wow ar raimaecpingie: 5: 6 sao Wein ubhege ieok tee tars 1 
-19 7416536P1 Me UM OTCOMI ea, Sop ie alin ed a4 ae ratee: keyis “5-0 eo Be lees ahueate ete Bs 1 


Figure 122. Fighter or Bomber Track Storage 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
xi PART PER ON 
coDE 


INDEX No. ASSY 
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-3 
-4 


PL7710927G1 


51G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 
101S2EK1 
AN515PB6R20 
AN960B6 
7874555P1 
N401P7C13 
AN936B6B 
AN340B6 
26-4501-32P 
PL7709442G1 


PL7710920G2 
CR2791G123A10 
CR2791G123A11 
JAN5814A 
RC20GF221J 
RN75B2004F 
RC20GF103J 
53K16237 
8A2HS1 
15A2HS1 
RC20GF223J 
54D17428-A 
USAF1N315 
RV4ATSD255B 
7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
7472306P7 
7472306P5 
AN515PB8R8 
AN936B8B 
AN340B8 
26-4501-24P 
26-4501-32P 
PL7709444G2 


STORAGE, Fighter or bomber track (See figure 120-22 


for next higher assembly) 
SOCKET, Adapter (Spec ee TO Cae 
SCREW (att Ph es es < 
WASHER (Att: Pttu 57S ti) teas arom cee case a ae On pe aes 
WASHER (Att-PO2a cast. “Pah ou acee oct acne se ae a ee eae 
NUT (Att Pt) . AMET. e's iss 
RECTIFIER, Metallic (spec awe 7709186P19) (FDR) 
SCREW (Att Pt) sae p Ps or inte 
WASHER (Att Pt) . ee 
WASHER, Fibre (Att Pt). Pret s Se, 5 POs 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No hiarrom (ate Pt). SSE PRE vee 
WASHER ‘(Att Pt) . 5 


NUT (Att Pt) . ce AM 
CONNECTOR, Plug (Spec awe T605576P8) (AMP). SUP ae ety ve 5 
BOARD, Component. Rage eae Ombre fo. Go kh oo: tat 


CONTROL ASSEMBLY, Relay (See figure 120-26 for next ae pear 


RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE). sane eis 
RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P2) (GE). Repent 5 
TUBE, Electron one 5 Preto i sc eto 
RESISTOR, Fixed, S20 ohms ES Baw, oi. oS 
RESISTOR, Fixed, 2 meg 21%. 0. se ev ee et eee 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. . . a by By Pal pats late eames 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P1) (CIN). ten 
RECTIFIER, Metallic (Spec dwg 7109188P3) (FDR). Css eb sean 
RECTIFIER, Metallic (Spec dwg 7709188P4) fh oa 
RESISTOR, "Fixed, 22000 ohms +5% .. ei. 3) erste a eh ae 
SOCKET, Adapter (Spec dwg Nerane (CIN). ‘ 
RECTIFIER ion 

RESISTOR, Variable, 2. 5 meg 120% ‘ gb hah ota sol Sa die ee 
TERMINAL .. . STR eS ke ets os Lea Oe “oO: 
CLAMP, Electrical (Att Pt). Pera? 
WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 | in, int ein h (SH) (ate Pt) é ‘ 
CLAMP, Cable. ... ; Aaa 
CLAMP. Cable. (Se 


@. (6; oe. 7e!  menie. 


SCREW (Att Pt). 204.0. 590% croc Sp see sc) 00 ee ge ae 
bbilanre iS SENN Se damien MY Soe? gE : 


NUT (Att Pt) . ‘ a 
CONNECTOR, Plug (Spec dwe 7606036P8) (AMP). 
CONNECTOR, Plug (Spec ae rede ee 
BOARD, Component. So sleecure 


we) 
© Po en 


FPRENNNEP EE EP EP EP WORE NOPE Pe ee 


e 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 123. Relay Control Assembly 
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aM: 


aaa 
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\ {Ss 
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Figure 124, Stop Timer TD-131/GPA-23 
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T.O. 31P1-2GPA23- 4 


Section I 
Group Assembly Parts List 


TET, PTE I TI SNE IE IT EIT TSS IES SEE EEE EEG BIS GTC LE IE SELIG PEELE IAPS SLIDELL SE LEE ELEY EL TELE EEE BILE ED EEL! DALEY PLELEE LBD DEEL EL EEL LAPT AS DINE EEE 


FIGURE 


-14 
-15 


PART 


PL7302314G1 
AN515PB6R4 
7771534P7 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
7417162P1 
7135118P2 
AN340B6 
AN936B6B 
A24398A-174 
AN515PB8R10 
AN936B8B 
26-4200-16S 
AN515PB4R7 
N401P5C13 
AN936B4B 
AN340B4 

44 

7035846P1 
AN515PB8R12 
AN936B8B 
AN960B8 
2R53P13 
101S2EK1 
AN515PB6R20 
7874555P6 
7874555P1 
AN960B6 
AN936B6B 
AN340B6 
7135276 P22 
PL7709571G1 
AN515PB8R5 
AN936B6B 
N401P8C13 
PL7026298G3 
AN345B10 
AN936B6B 
N29P16008C13 
7026297P1 
7026296P3 
7485504P1 
7135118P2 
AN340B8 
AN936B8B 
SKHG-CC-CC 
AN340B6 
AN936B6B 
54A14755 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
7709456P6 
N24P21010 
N24P21012 
AN365-420C 
4002-11W 
R4G 

4002-0 
7038617P1 


DESCRIPTION 


TIMER, Stop TD-131/GPA-23 a aba figure 113-8 for next ees erent 


SCREW ER eM 
BOARD, Terminal A re 
SCREW ‘(att POs eG 
WASHER (Att Pt). . war Ja okie. Kc Potato 
INUIT CATHIE Geo mera? ak aa aut ie en meme rate ns KS og ela eee on a 
RELAY .. See aoe 6 
TERMINAL 
NUT (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). 


| o "ese 6. 


RELAY ASSY, Time. delay (Spec awa 7709091P1) (HYAW) (See figure 185). 


SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606035P2) (AMP). 

SCREW (Att Pt). ae on Boe oad 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow ee pe 

WASHER "(Att Pt) . 5 : 

NUT (Att Pt). 36 

TELEPHONE SWITCH, , Rotary (Spec awe 7708701P1) (AAE). 

MOUNT]... 3 = 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

GROMMET (GE) . 

RECTIFIER (Spec dwg ‘7709188P15) (FDR). 

SCREW (Att Pt). ‘ 

WASHER, Fibre (Att Pt). he meee 

WASHER, Fibre (Att Pt) . 4 

WASHER ‘(Att Pt) neko 

WASHER (Att oe 5 

NUT (Att Pt) . 

SPACER... 

COUPLING, Timer output (See figure 125 for breakdown) . 

SCREW (Att Pt) : 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER, Fiat, brs, “Ca pl, No. 8 narrow w (At PD 

HOLD- DOWN, Relay : 

NUi1 (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 3 
SCREW, Knurled cap, ‘Allen dr, steel, Ca at No. 10- 32 by oe in. 
CLAMP, Relay. 5 : é es 

¢ POST, Relay . 

TRANSFORMER : 

TERMINAL 

NUT (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . stiey al Bs 

RELAY, Armature sealed 4 (Spec dwg 7103869P1) (ALL) . 

NUT (Att Pt). c é 

WASHER (Att Pt). 

SOCKET, Electron fabs (Spee dwe 7010014P1) (CIN) 

SCREW (att Pt). 

WASHER (Att Sh 

NUT (Att Pt) . A. Foe tedster sO 

FUNG Tae ee sen st te ahd ey ie: fel ie Vises fates Gs 

BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 5/8 in (Att Pt) 

BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 3/4 in (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . es 

STUD, Tutpbutton! fastener (Spec dwe '7405100P60) (CLC) er 

RING, Snap (Spec dwg 7013755P1) (CLC) 

GROMMET tenes oe Uae seat (CLC). 

HANDLE. ‘ 


eRe ne, ¥e:-*e 


ot Tey “er te” eee. 


e 6. Vie Fie Ye: “0 


@ 7-6: en ce “ger 8: Fie: 

©, 0) Vere (uemtey 6: (6 fie. Ve *e Se ‘eo Fejuce. © el F's 
oe Ne 9 Vat) "6 

oo 6 $6 Aa 6 eels: 

@ Sen) tele tel ver “e7 7esP co. es 6) ve- lei .o> Pex ten Fe, Se ie Ve 


© en 10s 0.) he 


OF She: @ hie 0) Sel oie: 


WOE 8} Oo Oe Le” phe, en om at ae) Vie 0: “ie, este Ve ee 


OM 610.05! o> 0) 0 ie 


ayers ¢, ~e: Me; Fe)?! Ce: 40; "0! Vier 9.67 Se. 


en Serie) 10h) Ve) 6" ie) Feo 0! Fe ee en ye 


©) f,e.7 tee: aio, 


o> ‘te Die Vie eee: 


PER 


ASSY 


a 


HDODOROKYNNNF WWF KB BRP RKP KR ROU TO DOoKHoOhKHK LH HL LP HL 


UNITS USABLE 
ON 
CODE 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
Eee No. ; A = 4 é 5 ¥ ASSY CODE 
124-30 7002869P3 é HUBy 3. sued PMLA AS CN ESC cee MRI Se cele 3! Cok cadens Sab eats 2 MA 
AN505PB416R10 ; SCREW (Att Pt). RUC TLC SPCR ONE it OF 15),5G) iy.) Ga iC UGS Pe ai rih eh 2 
N401P13C6 . WASHER, Flat, brs, Cd Pl, 3/8 in narrow CATED en ca ws) TRAD 2 @ 
-31 NP192631C 4 NAMEPLATE iC ae OTTO Wea PP eh AA cys Ch ae Scary Bt ehad 1 ne 
AN515PB4R6 : SCREW (Att Pt). w eljos ei! tet aneD Aish Od ehaco hfe MRO ROMER sale) oder pire tte 4 
AN936B4B : WASHER (Att Pt). Bel so.) a eh aclee eS, Wiech ahr ieey Noni ame MNT oan tO MMe MERU Tage T Irs ari aurer ba) 4 
AN340B A NUT (Att BOs) ous ao le ce Be fe uate oa ea eit onaet tet ne 4 
-32 PL7302735G1 é CHASSIS 3 veo ore se oi ieey epee st) eo an Oe Aa is es 1 


Figure 125, Timer Output Coupling 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


SE AE SEED Se EE STIL ALDEN ISLET IE SEED I ST LIT TIS FOOT AD TCE EEE SEBEL DEBE TILT 5 LIE GET CIEE GEE RTE ELL ATP EAT AEST EES PET BIE, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


PART 


PER 
ASSY 


125- PL7709571G1 COUPLING, Timer output (See figure 124-15 for next higher or iad Ref 
-1 CR2791G123A10 3 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE) ‘ 5 
ey) 8A2HS1 RECTIFIER (Spec dwg 7709188P3)(FDR)............... 2 
-3 54D17428-A SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). .........e42.. 5 
-4 7030358P1 SPACER. gi NR whe anc he Se at ahs A ag AN AN eat Rai ialhhe aaa 2 
-5 PL7709021G1 AMPLIFIER, Coupling (See ea 13 for r breakdown) . 2 

AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). SMe) ‘a Pemothe’ ote) rtmsige ei curem ets 2 
AN935B8 WASHER (Att Pt). MMe Monia ec Wea se: ai!) Gey | opeseeeaneee oes 4 
AN960B8 WASHMEZCAl Vet <e ..) , Semmee ee a, |, Hr 2 ee a 

-6 51G16095 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644P2) (CIN). 4 
AN515PB4R14 SCREW (att POMS fas See ee 4 
N401P5C13 WASHER, Fiat, brs, Cd ‘pl, No. 4narrow ... 8 
AN935B4 WASHER "(Att Pt) . ; en ON 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 4 

-7 PL7709440G1 BOARD, Component 1 
126- PL7605933G1 POWER SUPPLY PP-1426/GPA-23 (See figure 113-9 for next. ....... Ref 

higher assembly) 

-1 JAN6336 TUBE ACEICCIrOUT. (fs s oct a eu eee 2 
-2 7717762P4 CRAMP. Tihlectrical yt: (... 3... 0) s | Raeaeme a enn meni ey NN. 2 
-3 AN515PB8R6 SCREW (Att Pt) ee, e poe RCO MOMENT Pe foo) fa en ten al ts let oo) ee. 2 
-4 AN9I36B8B WASHICRMAtt Pt). 24 ‘co euch eee eco, 2 
-5 AN340B8 NUT (Att Pt) . 7 RAMS Be 0S area aa tence reamed rene a: ar aria Oe a 2 
-6 TS101P02 SOCKET, Electron tube . 2 
AN505PB6R6 SORE Ce nee cae hs 506 CEO cee. Ye Ne ea he te, ee a aes 4 

-7 7414139P2 CONNECT ORCI aes a Ge al ic Bier Sac Ue ed on! pues us.” sl epee ics 4 
-8 7485507P1 PELCOCINS OER VIER aati Ho 45) 4's lee WE COE SE Mee cua cs Gs Ng, ald ads Pees 1 
AN365-1032C ING TCA Peet es Bore te ira Sem eee ee oye pluie uCteACiek O00 8 4 

-9 CP55B1E F105K CAPACITOR, Fixed, 1 uf 110%, itr, Sie si ate ees BPs Meh iota te Wat esate) yoy canes I! 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). snare ioe OW ce UCE Ge Re HCE ONO NACTRC ERIC RMN A Ween eta F5 ter 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt). Perm: cee cb. 8 oath ioe Abbe pee Row aa Ie oe 2 
AN340B8 NUT (Att Pt) . SAS ee See. ~B uch. ap Sip. he Ot Wales ee Aemeereni Oo. C. peacueatet 2 

-10 SKHG-CC-CC RELAY, My patie Sealed ear ene oe aa (ALL) eS Po ee. cee 4 
AN340B6 NUT (Att tye. cs 12 
AN936B6B WeCHEICCALt DU lcs )c 1s. ME MmmEmeC Tc. PoP tank ho hg a lhe ge hak g 12 

-11 PBH12D265 RELAY, Armature sealed 4 (Spec awe 7107478P2) (ALL) . 4, 
AN340B6 NUT (Att Pt). SE cst sh eet Rees OMMORE Mice ater su Ust “ol leh c'lue tis) ce, tants 16 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . itl a) cisphel | CER mE COR aeMSe pA hei 16 

-12 98G455 REACTOR (Spec dwg 7415264P1) ay b. dR. Gx Sebi an Feeds mero. OG i 
-13 7135118P2 TERMINAL, Ground .. . MR cla MET Re os. fekt es on 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . OO ou 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt). Shc feo se ROME ec POR Ter es brads. cee. tele 4 

-14 98G481 TRANSFORMER, Power A awe 7417004P1) (GEPD) Pe eet, 1 
AN365-832C NUT (Att Pt) . : 5 4 

-15 FO3GR375B FUSE, Cartridge . Tale Scalise Sos ees MEME acu sss 3 
-16 HKL HOLDER, Fuse (Spec dwe 7032312P1) ee 3 
-17 CP55B1E F504K CAPACITOR, Axed 0 20 hte meme ar tots. a! oe eee 2 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). ai, erecta as ltcetlve 4 
AN936B8B WASHER (Att Pt). 2 GG ute o Go -0be oo Oe toe lO cao ae oho 4 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 4 Meo. O) a (bes POORER DER Oo one ean 4 

-18 7135278P22 SPACER. site STAs sal oc GME eMCEENC EE coe ce.” ¢ Byisuke: Musab stunt sens) kre, ee lonile i 
PL7417417G1 BOARD, Resistor. Free iC | eh huge a aN Bier ie cla cer a8 1 

-19 AN515PB6R14 SCREW ‘(att 210) cal CORRE Rea EAs oy). 5 Oc 4 
-20 N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6n narrow (Att Pt). Nee lisa sake 4 
-21 AN936B6B WASHER (Att Pt). Satire MY MMCEECME St Rs Btcvaile, 6,-0.5 ot welinen Nah, vets 4 
-22 AN340B6 EMBERS, B18 a0 sacle iain Yr ane dh aR A ten RO eRe aa 4 
-23 RC20GF474J3 RESISTOR, Fixed, 0.47 meg 5% 4 
-24 RC20GF1053 ECOSUN PAKEGs IMINC OREO Ore ec. this) e's) ete rete» pence cag Gs ews 2 
-25 RC42GF104J RESISTOn ohixed “Oultmem ea re sg ee 2 


ON 
CODE 
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23°\-26--26. 23 
251 30uh 204 28 
o) P Pp Ol 
lo 
24 | 29 | 28{ 23 
28 27 «24 
54 57 56 54 
oe 
hee 
58 55 55 
32 
45 
40 
65 
39 | 
60 
Figure 126. Power Supply PP-1426/GPA-23 
Ce fig seh at DESCRIPTION UNITS USABLE 
RS wieie NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
126-26 RC42GF2223 us 4 RESISTOR,  Fixed;' 2200, ohms. £5%ic)dmnuey s,s ok ce ae 2 
-27 RC20GF101J F : RESISTOR, ' Fixed, 100 ohms, 25%) Gouge Gees. sali 1 
-28 CM35C103K ‘ .| ‘CAPACITOR, Fixed, 10000 uufiedOi iy. fees ss s+ 2 
-29 RC20GF333J 5 ‘ RESISTOR, .Fixed,,,33000.0ohmsytagnwee cis... . e+ os Ae 1 
-30 RC20GF473J p . RESISTOR,, Fixed, 47000iohms chalga esos «3 ss eco eee a 
-31 PL7417416G1 ; : BOARD, .Component. |<, .000 SiMeeneey oo 7) ss 6 se ee 1 
-32 7135118P2 , TERMINAL, ‘ Ground je) sank) eMac ee a. 000. So oss os. 3 1 
AN515PB8R6 = SCREW. CAttt Pt) 3g: cas ib Gare a betes | ot ne 1 
AN936B8B : WASHER (AGP Ht) 50) 28 ce Seen ee elie Ror eat cy <a (a 1 
AN340B8 £8 INBOARD OU Al aie oo ra es errr erm en wae eee 0) te, | 1 
-33 JAN5726/6AL5W 3 TUBE, . Blectron yyy oil ave nei ec eee. Tah) (kee Ar 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE 


-60 


PART 


JANIL2ZATTWA 
9227-140 
9713-148 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B6 
RC20GF101J 
RC20GF474J 
8A2HS1 
RC42GF471J 
780 
AN515PB6R4 
AN936B6B 
54A14755 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
AN515PB6R4 
77171534P6 
AN515PB6R12 
AN936B6 
AN340B6 
6RS22PD4AEH1 
RV4ATSD253A 
RV4ATSD502A 
RV4ATSD503A 
7886278P1 
7870535P1 
1920-2 
7135278P22 
PL7417419G1 
AN515PB6R14 
N401P7C13 
AN936B6B 
AN340B6 
RC20GF104J 
RC20GF473J 
7707158P1213 
RC20GF683J 
RC20GF474J 
PL7417418G1 
7709456P3 
N24P21012 
N24P21010 
AN365-420C 
4002-11W 
R4G 

4002-0 
NP192631B 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
PL7302734G1 


DESCRIPTION 


TUBE APELECtROM). sa. «ie cevnsinbem as atomic) ser <6: oes: 56 

SOCKET, Electron foe (Spec dwg 7482666P5) (EBY). 
SOCKET, Electron tube (Spec dwg 7770822P11) (EBY) 
SCREW (att Pt). 


NUT CAtE2U so. 6 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms “45% 
RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5% 


RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% 


SCREW (Att Pt)... ... 
WASHER (Att Pt) . 


Ovyr6 fe) (eee Mien, pumietp 6-8? 6. “ey ie. ie: the 


SOCKET, Electron tube ee dwe 7010014P1) (CIN) bist! bats 


SCREw (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . Bovey Ale 
NUTRUATES EE) yo4 < uStie oso 
SCRE Wass eue: p ‘ 
BOARD, Términal : 
SCREW "(Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
RECTIFIER, Selenium (Spec dwe 7709239P4) (GE) . 
RESISTOR, Variable, 25000 ohms +10%. 


RESISTOR, Variable, 50000 ohms es Rey, eae 
CLAMP, Electrical (Att Pt) . | eS 
NUT, Hex (Att Pt) 


Ss  Kexlivewmte> 7 ef Diewmery ‘s 0 6 © <0 6 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth pei: (Att Pt) : 


SPACER. MoU ietine: a cakie” el eeaacmommrs 
BOARD, Resistor. 
SCREW ‘(Att Pt). 
WASHER, Fiat, brs, Cd ipl, No. 6 narrow (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . ; AS oy ibe SOS 
NUUORTEAPT) Aires estes 4's ola su RMNORNSMCe TD, pon) ia ae Te 

. RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . 


RESISTOR, Fixed, 47000 ohms =5% .........- 


RESISTOR, Fixed, 0.121 meg +1%.. . 


RESISTOR, Fixed, 68000 ohms =5% ......... 
RESISTOR, Fixed, 0.47 meg Hee 5 ee ee 


BOARD, Terminal 
HINGE. nea 
BOLT, Mach, Rex hd, ‘CRES, 1/4- 20 by! 3/4. in (Att Pt). 


BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 5/8 in (Att Pt)... 


NUT (Att Pt)istepie «> 


RING, Snap (Spec dwg 7013755P1) (CLC). 


GROMMET (Spec dwg GME (CLC). a NE is i 


NAMEPLATE . . - 
SCRUMACATE LE U)ert wiuan. sc: sl Um Eats, hestss 6 (0 
WASHER (Att Pt). . 
INGEMAT PO. Bie e -+ 2+ 
CHASSIS. ee 


Neate) (US a Ot a wea a I 
RECTIFIER, (Spec dwg 7709188P3) (FDR). ........ 


TERMINAL, Standoff (Spec ee (tare RVI) hes loo? 5! Be 


Ch) te ae a Su ey a ee Se 


° ° ° e 
e;) je) <0) ‘@ ‘o) (@%.40:) © © -of-—0 


i es es a a ee ee OR Se 
° e ° e 
©. 0) ‘02 Velie} sem rome! 2 67 O. eit 6 "es «e'! ce ° te 


RESISTOR, Variable, 5000cohmseeLOA ewe. a) jane) +) dele sso se 


o 8 ye (60s 20 
ele, (0 el aie 


015.0) Pein POO eer Oue 6 0 8, 18) Ce) Oper - 6 ..6 0 eles 
Oe fet corseva-e (ie 6) Lex ie © ©» @ | .¢ “el le@ je) | ie’ se; Ve) 6 


© © <—e «  e 0 @¢ Vw Lar 6 


el 0 we 
10: je" cere ks 

CH FAN omit Tau yo i) 
O08 ie (ve teh ven as: be! ve) se 
eo) le: Fe! Ve Lie 


Og Pes peed e101. -e prot 0) tion i fe 


STUD, Turnbutton fastener (Spec dwe 7405100P60) ae Ne 


Oe) on ere! ie 


@, fies 50% et) se: v0. 


@o tele) ‘er 2 
eo © 5e@ “ewe eo fe! «ee iene «@ 
@,) On BON. O. cel1 Owe: VO; | lor fe! 
bl “eo. ‘Oa Ree em Melee Nie 8) 108) 8 | ce: > we Pe) ie Keg nes Fete (ey) cen ef es te 
al entie Ose” 0. - 0. le) 0 62 Petes Te. oe 


egies meee 6 £00 0). 16) 2:0 Oy OO 6 Reh eres (OP Ge ie. (SY 0 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


oe e e e ee @ 


wane es Vex) eo. 0 


Cele ey. te) Ne) fe 
@” Ye) =e: “te - 0) Le 
€ Tee Are. 6 
@; 8 eSibi te) re 


sed aa a 18 


o> "oe! Fay, oy, oe 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 127. Electronic Control Amplifier AM-1391/GPA-23 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 
SSS SS SSS SSS 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


PART 
lala NO haey ao 
>», B ASSY CODE 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 


127- PL7603954G1 AMPLIFIER, Electronic control AM-1391/GPA-23 (See figure 113-10 . ... Ref 
for next higher assembly) 

-1 PL7709372G1 DRIVER, Power pana a feu 128 for each 1 
-2 7135276P22 SPACER. sat : i : 6 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). 12 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 12 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . : 5 6 

-3 54A17403 CONNECTOR, Receptacle (spec awe 74113961) (cay) Ayia 1 
AN5SO00B6 -10 SCREW (Att Pt). ; 2 
AN960B6 WASHER (Att Pt). 2 
AN365-632C INC MeCATL ADE) a Was oh, 4 Mie 2 

ar RC20GF154J RESISTOR, Fixed, 0.15 meg +5%. 4 
-5 RC20GF4713 RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5%. . 8 
-6. RC20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. 4 
-7 RC20GF101J3 RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. ......2.. 8 
-8 780 TERMINAL, Standoff giseee ae 70001618) Rey 18 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). ; ; 18 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 18 

-9 780 TERMINAL, Standoff t (Spec awe 70001618) (WIQ) 6 
AN505PB6R5 SCREW (Att Pt). 6 
AN935-6 WASHER (Att Pt) . 6 

-10 780 TERMINAL, Standoff (Spec awe 70001618) (wia) 4 
ANDS15PB6R7 SCREW (Att Pt). : 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . ie 4 

-11 36002B CAP, Plate-grid (Spec awe 71 100510P1) (MLL) « 8 
-12 JAN5933 TUBE, Electron... ‘ 8 
-13 7T717762P4 CLAMP, Electrical . 8 
AN515P B8R6 SCREW (Att Pt). 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 8 
AN340B8 NUT (Att Pt) . ‘ 8 

-14 MIP5TM SOCKET, Electron tube (spec awe 710448122) (AMP) ; 8 
AN505P B6R6 SCREW (att Pt). ; 16 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 16 
AN340B6 NUT CAttHIPt)s. .. 2. 16 

-15 7135118P2 TERMINAL, Ground 2 
AN515P B8R6 SCREW (Att Pt). . 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 2 

-16 7033874P1 SHIELD . 1 
-17 7135276P26 SPACER... . 4 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). . 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 8 
AN960B8 WASHER (Att Pt) . 4 

-18 AN515PB6R5 SCREW ... ; 22 
-19 7771534P8 BOARD, Terminal ; 1 
-20 7771534P3 BOARD, Terminal . 1 
AN515PB6R12 SCREW "(att Pi) 8 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 8 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 8 

-21 CPO06SA6 BRACKET . 4 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 8 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 8 

-22 CP61B1EF105K CAPACITOR, Fixed, 1 uf f £10%, 4 
-23 7034576P1 STRIP: a3 4 
-24 7417006P1 TRANSFORMER A 2 
AN365-420C NUT CAE PES. 8 

-25 7485507P1 TRANSFORMER . 1 
AN365-1032C NUT (Att Pt) . 4 

-26 7472306P3 CLIP, Cable. . 2 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 2 

-27 2R53P 22 GROMMET. 4 
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Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


e 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PIER On 
“akleg's NO. 3 4 5 6 7 ASSY coDr 

127-28 7709456P4 HINGE ae. 1 
N24P21012 BOLT, Mach, hex. hd, ‘CRES, 1/4- 20 by 3/4 in (Att. Pt) . 2 
N24P21010 BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 5/8 in (Att Pt). 3 
AN365-420C NUT (Att Pt)ente 4. 5 

-29 4002-11W STUD, Turnbutton fastener (Spec dwe 7405100P60) (CLO) . eal eR, 2 
-30 R4G RING, Snap (Spec dwg 7013755P1) (CLC). 2 
-31 4002-0 GROMMET (Spec dwg ead, pene 2 
-32 NP192631A NAMEPLATE . 0 ; 1 
AN515PB4R6 SOR EWSCALU PU) S 2 tau. + eh x. te ee 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 4 
-33 PL7302732G1 CHASSIS. 1 
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Figure 128. Power Amplifier Driver 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
Se he Wer Ore See Cc, 

PL7709372G1 DRIVER, Power amplifier ee ibe 127-1 for next bey ete Ref 
JANI2ZATTWA : TUBE, Electron . : aus belay vate 2 
JAN5814A TUBE, Electron . ; 2 

-3 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CaN). 4 
-4 RC20GF162J RESISTOR, Fixed, 1600 ohms +5% . : 2 
-5 CM30D332J CAPACITOR, Fixed, 3300 uuf +5% . 2 
-6 RC20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. Z 
-7 RC20GF154J RESISTOR, Fixed, 0.15 meg +5%. 2 
-8 RC20GF684J RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5%. 4 
-9 RC20GF4713 RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5%, 4 
-10 RC20GF104J RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5%. . 4 
-11 RN75B3012F RESISTOR, Fixed, 30100 ohms +1%. 4 
-12 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. 2 
-13 CM35C103K CAPACITOR, Fixed, 0.01 uf +10% . 4 
-14 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%... 2 
-15 RN70B4223F RESISTOR, Fixed, 0.422 meg +1% . 2 
-16 7707158P2213 RESISTOR, Fixed, 0.221 meg +1% . 1 
-17 7707158P1583 RESISTOR, Fixed, 0.158 meg 41%. . 2 
-18 CM35D362G CAPACITOR, Fixed, 3600 uuf fae Be, ih 
-19 7030248P1 TERMINAL, "Adapter : : 4 
-20 7030268P1 ADAPTER, Test point. 2 
-21 PL7709432G1 BOARD, Component 1 
129- PL7709513G1 POWER SUPPLY PP-1427/GPA-23 (See figure 113-24 for next Ref 

higher assembly) 

-1 AN515PB4R4 SCREW ... BP, 40 
-2 7771534P7 BOARD, Terminal ‘ 1 
-3 7771534P3 BOARD, Terminal . 1 
AN515PB6R12 SCREW "(Att Pt). 8 
AN936B6 WASHER (Att Pt) . 8 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 8 

-4 RC42GF104J RESISTOR, Fixed, 0. 1 meg 15% . ; 1 
-5 RU4BR82J RESISTOR, Fixed, 0.82 ohm +5% x 1 
-6 780 TERMINAL, Standoff ag ae 70001618) (wie) 3 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). i 3 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . a 3 

-7 PL7416539G1 AMPLIFIER, nae aie (see figure 42 for breakdown) 1 
-8 7135276P22 SPACER... : ; Ata 4 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . : 8 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow ‘(Att Pt) . : 8 

-9 54A17403 CONNECTOR, Receptacle (Spec aye pear AOGEy) iN) . 1 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt). 2 
AN960B6 WASHER (Att Be 2 
AN365-632C NUT (Att Pt) . 2 

-10 JAN6336 TUBE, Electron ee 1 
-11 RC20GF102J RESISTOR, Fixed, 1000 ohms 15% . Pe A 2 
-12 780 TERMINAL, Standoff a 3 70001618) (WiQ) 1 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). S 1 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . ; 1 

-13 TS101P02 SOCKET, Electron tube . i 
AN505PB6R6 SCREW (Att Pt). 2 

-14 TT1i7762P4 CLAMP, Electrical. 1 
-15 AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). . 1 
-16 AN936B8B WASHER (Att Pt) . 1 
-17 AN340B8 NUT (Att Pt) . 1 
-18 RW31G101 RESISTOR, Fixed, 100 ohms 29% 2 
AN515PB6R32 SCREW (Att Pt). ; 2 
7874555P10 WASHER, Fibre (at Pt). 4 
AN960B6 WASHER ‘(Att Pt) . 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 2 
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Figure 129. Power Supply PP-1427/GPA-23 
FIGURE saad DESCRIPTION UNITS UsAmLE 
ea No. 2 3 4 5 Fe 4 ASSY CODE 
129-19 6RS21PD8AEH1 RECTIFIER, Selenium (Spec dwg 7709274P8) (GE). ...... 3 
AN960B10 WAS EISRCAEE PE)? bt (ata och Oa Ae te EROS oon i5, yOu oreo 6 
-20 7015780P2 BRACKET, Rectifier: 40). 4 «40 (38.4. ee 1 
-21 7015780P1 DRACKET 7 Rectifier) 34). :0 i 5 acne ania hn 5 
AN515PB8R7 SCREW (AttiPt). 0 sik ie, ¢ lla ea Be 6 
AN960B8 WASHER (Att Pt) ooo) Lan cir sce een af 3 
AN936B8B WASHER CAL Pt) oo.) a ehinalstaptics. “amt ale salh cual ama MERAY ale. os er git 6 
AN340B8 NUD CAR SPt) ie i. soldi cde taal bes ee aia 6 
-22 7135118P2 PERMINAL,. Ground). 7 206 5) 6 os os ee 1 
-23  98G472 REACTOR, Swinging (Spec dwg 7417001P1) (GEPD)....... 1 
AN340B6 NUS CAGIP ti, ai eat keke 6.44 Sy ae 4 
AN936B6B WASHER (AHP?) 0, say te gue en eee yo eae ee 4 
-24 98G468 TRANSFORMER, Power (Spec dwg 7415295P1) (GEPD). . 1 
AN365-1032C NUT (AG PES a «Sy ol RameR ate give nmre norte me tied 15. 1s 4 
-25 CP07SB3 BRACKET sits ic x) ke us cag Uy Soho, ate Dor ac fo ge! ae 2 
AN345B10 NUT CALPE) iit Na el oo oe ae eG ee Cs 6 2 
AN936B10B WASHER (Att Bt) 55 et Gee a eee CRORES remit teuwad Ran okie area! (5c Ruan 2 
-26 CPT70B1FF405K= CAPACITOR, (Fixed)i.4 ut: 00M eiiira Us nay lance io ae 1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
ae NO. 1 2 3 4 5 6 i ASSY CODE 

129-27 118930-B - CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P2) (UCI) ...... 3 
-28 3G1022 : TRANSFORMER, Power step-down (Spec dwg 7415292P1) (GEPD) . 1 
AN340B8 : NUD GCATELD LC Meer renw C1, hoa eT Atay Loe! 3) A ERE hen ° Cp ee 4 
AN936B8B : WASHER (Att Pt)... 4 

-29 CPO7SC4 3 BRACKET a aie ma 2 
AN345B10 : NUT {ASP 22 2 
AN936B10B ‘ WASHER WAGEGE ED) ice techno! oe vane 72 

-30 CP70B1 FF106K ae CAPACITOR, Fixed, 10 uf +10%. . 1 
-31 NP192632A , NAMEPLATE ieend bole 1 
AN515PB4R6 ; SCREW (Att Pt). 4 
AN936B4B : WASHER (Att Pt)... 4 

AN340B4 i NUT (Att Pt)... 4 

-32 7607002P1 : CHASSIS. 1 


Figure 130. Power Supply PP-1428/GPA-23 
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Group Assembly Parts List 


SEE TR TE Pa SD, ST SI TS DE TE BLED RE PE IT EIT RIN NTR SA LS TE LE TR, 


DESCRIPTION UNITS USABLE 


FIGURE 
PART PER ON 
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-11 
-12 


PL7607306G1 


ANS1SPB6R4 
7771534P5 
7771534P4 
ANS1SPB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
7417050P1 
AN365-1032C 
7135118P2 
ANS15PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 


6RS21PD6AEH1 


AN960B10 
7015780P1 
AN515PB8R8 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 
7485507P1 
AN365-1032C 
98G472 
AN340B6 
AN936B6B 
CPOT7SF1 
AN345B10 
AN936B10B 


CP70B1FG156K 


NP192632B 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
7607022P1 


PL7709521G1 


AN515PB6R4 
7771534P7 
7771534P3 
ANS15PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
RC42GF223J 
780 
ANS15SPB6R5 
AN936B6B 
118930-B 
RW31G101 
7874555P10 
AN515PB6R32 
AN960B6 
AN935-6 
AN340B6 
JAN6336 
RC20GF102J 
780 
AN515PB6R5 
AN936B6B 


POWER SUPPLY PP-1428/GPA-23 (See figure 113-25 for. 


next higher ree 
SCRE Wie J ‘ 
BOARD, Terminal 

BOARD, Terminal . 

SCREW ‘(Att Pty. 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt). . 

TRANSFORMER . 

NUT (Att Pt) . 4 

TERMINAL, Ground 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . alee 
RECTIFIER, Selenium (Spec dwg 7709274P6) (GE) . 
WASHER (Att Pt). 

BRACKET... 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

NUEWAtE PE one. 
TRANSFORMER . 

NUT (Att Pt) . 

REACTOR, Swinging (Spec ave ‘741 7001P1) (GEPD). 
NUT (Att Pt) . sae 

WASHER (Att Pt) . 

BRACKET. . 

NUT (Att Pt)... 

WASHER (Att Pt)... 
CAPACITOR, Fixed, 15 uf HO% : 
NAMEPLATE : ahs ° 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

CHASSIS. 


POWER SUPPLY PP-1429/GPA-23 (See figure 113-26 for. 


next higher ee 
SCREW... : A 

BOARD, Terminal : 

BOARD, Terminal 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

RESISTOR, Fixed, 22000 ohms 45% BS 
TERMINAL, Standoff aoc Sg) 70001618) (wig) 
SCREW (Att Pt). : 

WASHER (Att Pt) . 


CONNECTOR, Se (Spec dwg 7708771P2) (vey 


RESISTOR, Fixed, 100 ohms ae 
WASHER, Fibre . ; 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 4 

WASHER (Att vial 5 

NUT (Att Pt) . 

TUBE, Electron ante iies 

RESISTOR, Fixed, 1000 chine £5% . sae 
TERMINAL, Standoff RBS ia 70001618) (wig) 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . oil hSee ve OO jal, Howekogenea ates 


Ref 


iw) 
BPP PKK HP HY HHL KHK LHF DAWAA|D We KH HS & Be C CO OHH 6 


Ref 


> 


NONONMPENE HP HPPRORUNNNH DODWAHHO 


CODE 
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Figure 131. Power Supply PP-1429/GPA-23 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE a DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND E PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 


131-12 TS101P02 SOCKET, Electron tube . ot fine pues. ae 2 
AN505PB6R6 SCREW iCAUE ED) no. shuts pte ck ey ipo sttne chee oe ae ae 4 
-13 7717762P4 CLAMP, “Electrical... 2 3; <4. sbitich ee, ra a ee ete 2 
AN515PB8R6 ‘ SCREW GAGEIPE)ig... see “ase Foc tiak Gacs sae ee nae 2 . 
AN936B8B : WASHER (ATE Pt)k.. fn. Aci eden ence ee ee 2 
AN340B8 f NUT (Att Pt)... . inceaetmonte ae ; 2 
-14 RC42GF103J : RESISTOR, Fixed, 10000 ohms “45%. A % 1 
-15 780 ; TERMINAL, Standoff aaeres ane 70001618) (WIQ) 2 
AN515PB6R5 F SCREW (Att Pt). ‘ ctkieatees 2 
AN936B6B ‘ WASHER (Att Pt) . te ath | oi fees, 3 Doe, Gig eo eee au ae oe ees 2 
-16 7706805P1 : CHOKE-2R. FE. 2 )- : 1 
-17 780 ; TERMINAL, Standoff (Spec awe 70001618) (wig) 2 
AN515PB6R5 : SCREW (Att Pt) mae Ro So nO ee. Sone ae 2 
AN936B6B P WASHER (Att Pt) . Se ee ann tee Ce arent! 6) S'S Gg. By sone 2 
-18 7135118P2 TERMINAL, Ground shale dties us "ae Mot & ewie, ole} touuee ps ayn eae ORR , 1 
-19 98G470 REACTOR, eters (Spec avg 74152991) (GERD). 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . ies 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . : 4 
6RS21PD5AEH1 RECTIFIER, Selenium (Spec dwe 7709274P5) (GE) . 3 
PL7417655G1 AMPLIFIER, paar oh aera’ 44 for breakdown) 1 
7132576P22 SPACER. . . 4 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). 8 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . : 8 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8n narrow “(Att Pt) . 4 
54417403 CONNECTOR, Receptacle igpee ‘ve cine (CN) ? 1 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt). 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B6 NUT (Att Pt) . : REA es 2 
98G458 TRANSFORMER, Power (spec aw 741 15280P1) (GEPD) Boe VE 1 
AN365-420C NUT (Att Pt) . 6 AG 4, 
CP07SB3 BRACKET . vie streute ; : 2 
AN345B10 NUTAAHPL) a O30ay cae eee 2 
AN936B10B WASHER (Att Pt). ... ANS Goats 2 
CP70B1FF405K CAPACITOR, Fixed, 4 uf £10%. ~ ee 5 1 
98G28 TRANSFORMER, Power eeye ee 7406903P1) (GEPD) : 1 
AN365-1032C NUT (Att Pt). F : 4 
CPO7SF1 BRACKET. 2 
AN345B10 NUT (Att Pt). . 4 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . Bien) casdoeetd Peat 4 
CP70B1FG156K CAPACITOR, Fixed, 15 nt HO dob Cetra ee Bale 1 
NP192632C NAMEPLATE a P Site oh keh 1 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt). 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . ah Gre eh SuPer Io ec 4 
AN340B4 NUT CARC PE) ae be eae ee ke Shei 4 
7607013P1 CHASSIS. - aie 1 
PL7709518G1 POWER SUPPLY PP-1430/GPA-23 (See figure 113-27 for next 
higher assembly) 
AN515PB6R4 SCREW acer. SCRE OR MER M TIRE Gece no oo cola 6 ue 40 
7771534P7 BOARD, Terminal 5 1 
7771534P3 BOARD, Terminal . 1 
AN515PB6R12 SCREW (Att Pt). 8 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 8 
AN340B6 NUTMAU Pt a? oo 8 
RC42GF223J RESISTOR, Fixed, 22000 ohms 5%, BAZ 1 
780 TERMINAL, Standoff aa eas oe 70001618) (WiQ) 2 
AND515PB6R5 SCREW (Att Pt). 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . pees 2 
118930-B CONNECTOR, Receptacle (Spec dee 7106771P2) (UCI) A 5 
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Figure 132. Power Supply PP-1430/GPA-23 


mere ee DESCRIPTION UNITS USABLE 

eal thy PONE 6 UR Sean Oe EMCEE nO 5a te 
; 132-7 RW31G101 ; RESISTOR: -Pixed.) 100 ohms £2907. 42 5. ete as a : 4 
-8 7874555P10 : WASHER DDT Oumins Gistcct. fo ' 9. (eMlct mara cpu lh 6 8 
‘S y AN515PB6R32 ‘ SCREW CATE EL) Martti tig eel sl ine Minute aban Mena ya's 1! 4 
AN960B6 : WASHICR ALU Ct te Vet ine oo acne ane OeMS a ava hs 4 
AN935-6 : WOR SEP AUALOM UDA rmy erlee he oe US Mit hte, aA obi 4 
AN340B6 ; IWAISEIIS RAUATOPE IE) err itacs bo he. Rae)? acy gu meat eva 4 
-9 7706805P1 : COIL EVIGCORCOMpPENSAtlONs aia» arc per mim se Week ombauriatticet {or fel. haiti wile eves 1 
-10 780 , TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) ........... 2 
AN515PB6R5 : SCRE WICALC OU) ner ni Ls the Remnant Monae ge Al SIRES Seo eS 2 
AN936B6B ‘ WA SEVER D ESD Dh tn matermere em EI ia Pele N OM Calle a ota ye oi he aah 2 
-11 JAN6336 ; TUBE ME LeCtLOnse tie cur sit cme tcc awicmeasio ss eee tor cous Liat benno da eatin 2 
-12 RC20GF102J i RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 4 
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DESCRIPTION UNITS USABLE 


FIGURE 


PART 


PER 
ASSY 


132-13 780 TERMINAL, Standoff ae. sis eae kedic ae wee 2 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). Oo ht oa ar ape 2 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . LL OR ee ce Atari tt. Goo a Foase S * 2 

-14 TS101P02 SOCKET, “Electron tube; . 4. «<2 4s us eee Sie Re 2 
AN505PB6R6 SCREW (Att Pt). . Sliven ce vee Guo cat lehk ah teers va Stan ean rom Pe 4 

-15 7135276P22 SPACER. . a ae ee 4 
-16 PL7417650G1 AMPLIFIER, Regulator (See figure 46 for breakdown), ph Re er : 1 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). So 8 ee fe eeepc diealg tate oP ies 8 
AN936B8B Sen (Att Pt) . Mie A er eene & AP ate his a a 8 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Ca ‘pl, No. 8 n narrow (Att Pt) . PS eae eas Aven “ors 4 

-17 54A17403 CONNECTOR, Receptacle bon ave ease ae a ee 1 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt). Ee oboe As. sn Aan 2 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . vibes | Sire, <6 sae aie Lie a peentay colkaen keneee hte i aaa Ree a 2 
AN365-632C NUT (Att Pt) . : any Wie) Raptre ACen eaLOa lie ke 2 

-18 6RS21PD5AEH1 RECTIFIER, Seleqiun (Spec dwe 77092745) (GE) . rise: Pat ober tie sae Ns 3 
-19 7135118P2 TERMINAL, Ground . . bs 9... Wi gto telethon suet te 1 
-20 98G470 REACTOR, oe (Spec awe 741 415299P1) (GEPD). Pas Sites teen eee 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . a ender eee h renter eles 5 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . Silscakre Aer E Orie Aor acti eetinan s Weel ree BP RN BE tp ag as 4 

-21 98G458 TRANSFORMER, Power (Spee awe 741 15280P1) conte! sine Lis Enea ate 1 
AN365-420C NUT (Att Pt) . Pere es <6) Ge 4, 

-22 CP07SB3 BRACKET. atic. 5c is line eae eet ate PCR LR a. Gatos 2 
AN345B10 NUT (Att Pt) . Sn) Veagre MOLAR Weel aRinai al a -terticey \rbeis, tec G ay eR Rae ee le ma 2 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . Sonoda hCM ites sh og. Fa let Sibeerestee tee giana 2 

-23 CP70B1FF405K CAPACITOR, Fixed, 4 uf 10%. eels: engley mreumistvala 3, ¢ouhecW sil es et raat REE cdukouee 1 
-24 7717762P4 CLAMP, Electrical - ates eC 5. OO PREC CEIEEA TAS Sts! Oo Gy 2 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). Peet See DENS nc hcl Re eA cry So cae 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . Pe a er ery i acy RE WER Fue ss Ov! Bo 2 
AN340B8 NUT (Att Pt). 3p foo fe: Pak Neate ie ep Mamet eae ccs. 6 lam Sopa ae er 2 

-25 98G28 TRANSFORMER, Power (Spec ay 7406903P1) a Pa PME ta ea Ap 1 
AN365-1032C NUTMAtE PUSS as Ries, osc eee ee a 4 

-26 CPO7SF1 BRACKETixpid cane cok nies couesan ok fell Wre) Pureketes ata, 0 3). 6, a) cee lobed Cale aes aa a 2 
AN345C10 NUT (Att Pt) . See gembreh wuceWe ie: Lstmec atest tetes cs ihc, cvs) Utcanh Gee mene ann stone 4. 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . Cor OR Eee Dh haere MPs he Sle a a. a ; 4 

-27 CP70B1FG156K CAPACITOR, Fixed, 15 uf +10% PEE Ces Ark a. aha eeeteaite amarante 1 
-28 NP192633A NAMEPLATE big sch hy Rap ames | ech aca a UA ae ee 6 le: lds rol See fone cmmee ee ae tamrn 1 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt)... . Arar ares Pr ae ary GR unc 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt). . Oh ics) opus) tonite eel nes ois 8:8) 3) See 4 
AN340B6 NUTCAUSP Un on Ngo tt eee eke eee th el ca ot a eae, 4 

-29 7607001P1 CHASSIS woies ists vast yal Ge ierauunen ca Us nsce) gf 0 Cane ee 1 
133- PL7605936G1 POWER SUPPLY SUBASSEMBLY MX-1943/GPA-23 (See figure 113-28. . Ref 

for next higher aun 

-1 JAN6336 TUBE, Electron... . Fennel st. or reshe bes AE er Pt Sart ws, eer 3 
-2 RC20GF102J RESISTOR, PAXCC sd ccteiiign eu eit se ce eR eer er 6h eh! oe oy Ree 6 
-3 TS101P02 SOCKET, Electron 1351 0 ie Re, eee re eee PEN Cotas hates ies 3 
AN505PB6R6 SCREW (Att Pt). Be cee 6 

-4 7717762P4 CLAMP, Electrical . ae et Ee Ye 3 
-5 AN515PB8R7 SCREW AAG PE) ei). oe. vc, gum eee cine Reh aghet MOM Mm Os Remriep a ej cae 3 
-6 AN936B8B WASHERMAtUPt) eis oe ey ee See ee ee 3 
-7 AN340B8 NUT (Att Pt) . Rea en ea eR Er Kae Ae ea og Go alg gee Ge 3 
-8 AN515PB6R4 SCREW >=. OOM Mar eer ota ei aM A PSR EAMES BP ig. LS LG GG. wah ae Siew 28 
-9 7771534P7 BOARD, Terminal af) cei fobk sates den ott pstaareie os tow cre eae o a ame iy og) ge ee 1 
AN515PB6R12 SCREW HAIL Pts.) 60. 2al atin ta ee ee aes 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B6 NUT (Att Pt). . ; OMe oN gs CA elena 4 

-10 6RS22PD8AEH1 RECTIFIER, Selenium (Spee dwg 17092998) (GE) . Soaks sik ooo Neke kee 3 
AN960B10 WASHER (Att Pt). aMeMer ey 'e. bated pot Slee Meee. 6 
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ON 
CODE 
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20 
Figure 133, Power Supply Subassembly MX-1943/GPA-23 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
D PART e PER on 
or. NO. 1 2 3 A 5 6 7 ASSY CoDE 
7015780P1 é PRAC KER eCUILCIa ee... % - Se Mebeamei teen hod comic iie ic. ae sesteitiods s careycon cule 6 
AN515PB8R8 F SGEE Wa atcel pm tees syn ee re oar godt Ne ee a pela 6 
AN960B8 ‘ WASSER FU CALCHEE irene chat) RCA a rere ca ty Mee Mee a de Bae 3 
AN936B8B ; WAIST RCA ENE rabbi oR Rie ite PE Metter a tN Na ae a ae ea 6 
AN340B8 3 INGLE CR UARL RE Oi CeeE are Cle Ws) Cele ORME Mace Cadets el ahve nits” hae Vgc sapeien ee 6 
-12 RW31G101 Ne SRE SIS. OR ph ixedss UO ;OnIMN SiO tole turn sed svete. 6a) aah ocd deerme veiens 6 
-13 7874555P10 é WA SEE ed Ou. wise hese, Lo" baa pe we ereianiaiien Mg he ay, che hk nod aug naan. 12 
AN515PB6R32 ‘ SC RD NVICAtL NEL) mente hota rama iter oo Ge lac ee) ea UP a a ee 6 
AN960B6 : WA SHENCCACIRICL) Paar mites Way Sreumsare tie SAC ie ers A OP ee 6 
AN936B6B ‘ WV AS Eide TREO Opiate ce fear a WM ee dee ar Ace! iN Liss a ie Ne 6 
AN340B6 Bo ERAGE WANRS apo? A Wa ake Tay set See ie on eae ce 6 
-14 118930-B : CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P2) (UCI) ......... 7 


243 


Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND UL PER on 
INDEX NO. ASSY CODE 
ea. Ge at ee te es tg, 

SDSS EE LE EE SE EE SE EE PG SE BIEL ETT eT IAS AEA SRT EAT AILEY ST I I TO TT TET TIEN LTT TE RES OE DIES GCE 

133-15 7706805P1 CHOKES Re bore 1 

-16 RC42GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms "45%. athe 1 

-17 780 TERMINAL, Standoff eters ve 70001618) (WIQ) . Sh oie drones 7 
ANS515PB6R5 SCREW (Att Pt). siete alia ay Captian oh \ shy loser Coane aimee mene ans a % 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 7 

-18 PL7417643G1 AMPLIFIER, Regulator (See figure | 51 for breakdown) 1 

-19 7135276P22 SPACER. . . , silts SOKO mo! ces aa ea ae 4 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). o ‘lert'se daly Reid re St sop Recent Iam nS Oa 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . aed 8 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow ‘(Att Pt) . 4 

-20 54A17403 CONNECTOR, Rimes epee — ee (CIN) . 1 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt). GE YES UH os, ee RCO igh EN 4 SOF eso oe ic Sees tre ce 2 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . Be Ta ehel ath a)! verte leey | A aN saeia a tee a aie ae 2 
AN365-632C NUT (Att Pt) . STAT METAR te seyli'g ele ye tds fo Ue Veto mae PAR Te Peary 8 te 2 

-21 CP07SC4 BRACKET) 3): dete 4 
AN345B10 NUT Att Pt). cater eerie me Oy ca a a a 0) Renee 4 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . am) ape cits 4 

-22 CP70B1FF106K CAPACITOR, Fixed, 10 uf 410% . LAN Sel Breccia. at knee) eer orate 2 

-23 98G469 REACTOR, Swinging iSpec Be 741 #15298P1) (GEPD). ine nha 1 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 4 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 4 

-24 7135118P2 TERMINAL, Ground 1 
AN515PB6R7 SGREW (AttiPt). on 1 
AN936B6B WASHER. (ATE Pt) i o55) Ree en els paid LS a er 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . M 

-25 7485509P1 TRANSFORMER? 15.00% ei te sO Ls Ne 1 
AN365-1032C NUT CAtE: Bt) oii ey) a eee. oe) Cs fp 4 

-26 7485502P1 TRANSFORMER, (hii. is sa: eee Re oe ae as gd ORG ee 1 
AN340B6 NUTCAGE PE) ie. 25, 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 4 

-27 CP07SB3 BRACKET |. Riess: Ve teale al eh) Caeser et Meuse a + 0) ie Ler cel ly UCT pane ean a 2 
AN345B10 NUT (Att Pt) . wares! Le} aUMisML bes {ave stiBeMOnS’, Koh ich ej) ves Mo) | hel) CalueeVeeYe RAs ens iar 2 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . j 2 

-28 CP70B1FF405K CAPACITOR, Fixed, 4 uf f £10% 1 

-29 NP192633B NAMEPLATE cab ont ie 1 
AN515PB4R6 SCREW (AGE Pt) bil oi car Sottero a! Wis, os day acd 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) inte co tg il yee eumen hla. sa’ co! ah an ear 4 
AN340B4 NUTICAR PE) eer: deh ah ie mentee es): 4 

-30 7607009P1 CHASSIS: sear ic! ovals es val SO ARERGS S) ce je) aa. hy 1 

134- PL7605983G1 POWER SUPPLY PP-1431/GPA-23 (See figure 113-29 for next Ref 

higher assembly) 

-1 7607042P1 PATE Guard taemucuetuctalsy, eect. 1 
AN515PB8R6 SCREW (Ath BO) easels cola! eel ca! all! eh fed sel teee. ieg dR a ee 6 
AN936B8B WASHER NALD Ee pects tie Ca 0. abe: al aire une arene 6 

-2 AN515PB8R5 SCREW... site @yl)so) versal). st sted te tite lesa ge Mleblee cette oar Sane me amano mme 40 

-3 7771534P26 BOARD, Terminal Cae nar earmark eR leith lira Ke. 6G: may) vied? SY Gu ae 2 
AN515PB8R12 SCREW ‘(Att Lee Te ow ks co Penk ohn en nme 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . $k ee aed Sate 8 
AN340B8 INC CALCU E) ees ag g's no a gud ule pul eg rr 8 

-4 98G167 TRANSFORMER, Power (Spec awe 7415294P1) (GEPD) . 1 
AN365-420C UT ALE eT eae Su ak) acacia lacey Leehcas aoe de enna a en 4 

-5 CPO7SF1 Lo] ow 6: 2d WSs aan ea ROAR Ar AMER Rhee Tope 2 
AN340B10 NUT CARERS) i gt eg? GO, ee re rer 4 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . Suse o's’ AiohibveUbNs alk ue sche set open t's th 4 

-6 CP70B1FG156K CAPACITOR, Fixed, 15 iif 410% . SP ANIG hE o> SO Lee Berga 1 

-7 98G472 REACTOR, Swinging an sie, eben C4 OF EAD) aot a We RD a a en gait 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . Seem WT hse cae econ. i au evens 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt). FERIA Rill Bi 4 
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Figure 134. Power Supply PP-1431/GPA-23 


Section I T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


AND PART PER ON 


ASSY 


CODE 


134-8 AN515PB8R5 SCREW, “3.0% CU EPR Ser Ah acy aN Polo! ig eke 12 
-9 7771534P24 BOARD, Terminal eh Leia. il 
AN515PB8R12 SCREW (Att Pt)... .. 4 
AN936B8B WASHER (Att es ; 4 
AN340B8 NUTHCAU DR eee) okt gy" ok 2 eaeaeian 4 
-10 2R53P22 GROMMET (GE) . ; uf 
-11 6RS31GF1ACH1 RECTIFIER, Selenium (Spec dwg 7709207P1) (GE) . 1 
AN960B616 WASHER (Att Pt). ee eRe lM. th ORG | lon A oo aut G 2 
-12 7015782P1 BRACKET, Rectifier . f 1 
AN515PB416R10 SCREW (Att Pt) Gctpeges vice iti. 2 ze Sere 2 
AN935-416 WASHER: (Att: Btjiceeae Gilson fe 8 SR ee ed a oe 2 
AN340B416 NUT (Att Pt) ari ee ek os le Se eet et 2 
-13 7015782P1 BRACKET, Rectifier . 1 
AN515PB416R10 SCREW (Att Pt). ... 2 
AN960B416 WASHER (Att Pt) 20.) tee eae ck pe ae 2 
AN935-416 WASHER (Att'Pt) oie cn eh ke a ee 2 
AN340B416 NUT (Att Pt) . alks 2 
-14 CE41C500G CAPACITOR, Dry electrolytic Breer Be 1 
N414P87C13 WASHER, Lock, bronze, Cd pl, 7/8 in, tne teeth ‘(Att Pt). Uae it 
-15 6RS21PD12AEH1 RECTIFIER, Seleuiua (Spec aes ie eal ee a: jase @ eeaneeee 3 
AN960B10 WASHER (Att Pt). Bb APIs 3 | 1; 6 
-16 7015780P1 BRACKET, i Rectifier ar) eee wee Gee ik te ee 6 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). 6 
AN960B8 WASHER (Att Pt). . 3 
AN936B8B WASHER’ (Att Pt) eee tO ee 6 
AN340B8 NUT (Att Pt) . : 6 
-17 RN75B4993F RESISTOR, Fixed, 0. 499 meg 41% . : 1 
-18 RN75B3013F RESISTOR, Fixed, 0.301 meg +1%. . 1 
-19 780 TERMINAL, Standoff (Goee ane 70001618) (WIQ) . 3 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). 3 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 3 
-20 7135118P2 TERMINAL, Ground ANP ips in’ 1 
AN515PB8R5 SCREW) (AtE Pt) rticsteytiee fetecante Os. 4, ice anol 1 
AN936B8B WASHER (Att Pt). . 1 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 1 
-21 7135276P34 SPACER... Mtemeots 6 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). 6 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . ce 6 
-22 NP192633C NAMEPLATE 1 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt). 4 
AN936B4B WASHER: (Att Pt) 200 acme cs ss ak hee eee 4 
AN340B4 NUT AACR Ls Soe Pag dm nme etirm at 01 0B Ce 4 
-23 7607011P1 CHASSIS eho e Winn oie CM ards le! lel ved gh at ae 1 
135- PL7607965G1 PANEL, Connector (See figure 113-47 for next higher assembly), ...... Ref A 
PL7607965G2 PANEL, Connector (See ee 113-47 for next Pasi) assembly). . Pe ee en te Ref B 
-1 AN515PB6R4 SCREW , 3 Utell “Yate let” (le: owas) Bil bo theds cell eta oe eae ee CRE re rte 240 
-2 7771534P10 BOARD, Terminal A ae ae eS Seon 6 Sic! tag! God 6 
AN515PB6R18 SCREW (Att Pt). Auer rere Ia IPE Ey a 4'G. G )c 12 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 6n narrow (ate hes 12 
AN935-6 WASHER (Att Pt) Aye ; ; : 12 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 12 
-3 7135118P1 ERERUMSINA is) a) PRR EO ie 2 
-4 20474-5 RELAY, Armature sealed (Spec dwe 7706794P2) (PCR)... . 1 
-5 20474-4 RELAY, Armature sealed oak ao borne e ie eee 1 
AN515PB8R8 SCREWACATIPE) c)6.t ac al a a eee ; 12 
AN935-8 WASHER (Att ae 12 
AN340B8 NUT MATE PE) eS eS a a eee 12 
-6 AN515PB8R4 SCREW wo) 2 Beery, SOP EE aT GN Gees! Gap 48 
-7 7771534P28 BOARD, Terminal OSORIO ee 2 
AN515PB8R20 SCREW (At /Pt):) 400 oes ce 4 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Ca ‘pl, No. 8 narrow raise Pt). 4 
AN935-8 WASHER (Att Pt). aie pion Wapane i 5 4 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 4 
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Figure 135. Connector Panel 


DESCRIPTION elon 


idea SAC dala pert 

oh NO. 2 3 4 5 6 7 ASSY CcCoDE 
135-8 7883542P1 HANNE, QRUDDET 25/0 Btw 1S fis eee) inte) pla es we Bye se ee tells ele 8 Se 2 
-9 7875267P1 UES FUMILINA Teen up ere inci city ets efits Kets erie). Notast melas) motye. yeryxe\- wah pe jes) ove! er te 1 
-10 7607991P1 VANE Tipe Same ieich ect tart mcr tr er soul ver wot Nenerel vsti’ ys) Mae UheristiMle tes tye les Jovy ek ei fe! isi Leite if 
AN515PB416R8 DOH EWIVALLIPL) reich ake come Meera s DP eetee os ee, ee Bel we Ege as 4 
AN935-416 VV SENECA ELUM tO) red Mongo) 25) bc TUM eeu uer wine! as Mad) ues ae. asl ses sl i #uas> gets ue ale ate 4 
-11 AN520PB10R4 SORE Witwer ree anne boas kc ricck Laure ak Sebefe be gavel’ ual! hei, coh ier a letras gel) ep ast ae 16 
-12 7771534P47 SOAR re Lie era Per fethon weave uss Get ied Bae ceyeives apes He.SWis I yeieabas se Phen, do atlanta tone: oe 1 
AN515PB8R16 SOR BEAL PES hie a cdae Wire RU ed Wee (4 orice Vigsh'ne: ghiser? esate was kaSpeay ion) ha) 46 4 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). .. 1... 1 2 es ees 4 
AN935-8 WASHER ATEREL). Fontaine eats oe teh ee det io (Re! iyo ouimi vel sees tiye Soekies daha aae belie 4 
AN340B8 INU REECE) eee et sera MA ayy (Key AMAT gga iatets pall ebth oh’ gos cvey Nini abi inl Ce cages diye) 4 
-13 9760-24 CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7417414P9) (AMP) ....... 3 
-14 9760-28 CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg 7417414P10) (AMP). ...... 4 
-15 AN3102A-24-11S CONNECTOR 1 Receptacle foie) cyte! tel coi ehh; eye, te acs Sey whe ey 2 
-16 AN3102A-24-11P GONNECTOR, Receptacle ang. kev cas echt) «oe oe gy et 8 al es 1 
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FIGURE : DESCRIPTION UNITS USABLE 
poe PART PER ON 
INDEX No ASSY CODE 


135-17 AN3102A-28-12P CONNECTOR, Receptacle . 2 
-18 AN3102A-28-12S CONNECTOR, Receptacle . 2 
-19 7135118P2 TERMINAL, Ground 16 
AN515PB6R8 SCREW (Att Pt). .. 9 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). .. 12 
AN515PB6R10 SCREW (Att Pt), ... i 
AN935-6 WASHER (Att Pt)... 28 
AN340B6 NU ESCA Pt). 9 see es 28 
-20 CW-123/U CAP AND CHAIN ASSEMBLY. 8 
-21 UG-290/U CONNECTOR, Receptacle . 8 
AN520UB3R6 SCREW (Att Pt)... . ‘ 8 
AN520UB3R5 SCREW (Att Pt). . 24 
AN935-3L WASHER (Att Pt) . 32 
-22 7135276P74 SPACER So 2)..3 4 
AN515PB416R8 SCREW (Att Pt). . 4 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . 4 

-23 7607041P1 PANEL . iG eh 

7607041P2 PANEL 1 B 


248 


Figure 136, Amplifier Assembly AM-1385/GPA-23 
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LS LEE SE OLE PE ee DR ES OTD DED EA EY LOT OE DS I TASS PGT [LE I LOE LT SIE ELE AIT LE NEG EE YET TEE 


FIGURE 


-4 
-5 


-11 


PART 


PL7710978G1 


PL7709021G1 
51G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
7030358 P1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
N401P8C13 
PL7420527G1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
N401P8C13 
CL832-2 
NP192634A 
AN515PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
7420529P1 


PL7302326G4 
PL7302326G5 
P-4A 

PL7607952G2 


PL7607952G1 


AN520UB10R10 


N401P9C13 
AN935-10 
AN345B10 
7015677P1 
7015677P2 
AN520UB10R6 
AN935-10 
7417711P1 
7033249P1 
7875 717P9 
AN960C 10 
68TM02 
7035028 P1 
7028019P1 
PL7607368G4 
PL7607368G5 
PL7607089G1 
AN520UB10R8 
AN935~-10 
PL7418549G1 
AND15PB8R8 
AN936B8B 
N401P8C13 
7033252P1 
AN340C 416 
AN935-416 
7033391P1 
AN510C10-10 
AN960-10 
AN935~-10 
An345C 10 


DESCRIPTION 


AMPLIFIER ASSEMBLY AM-1385/GPA~23 (See figure 113-48. . ...... 
for next higher assembly) 
AMPLIFIER, Coupling (See figure 13 for breakdown). ......... 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644P2) (CIN) ........4.2e6-e 
SCRE WACATELEOIN solo etal eile «6 ee Bie tale he s-\forpts Wis wher sieve: Letietits 
WASHER UALMOU Ne cys ale tac cis ea vediabe be eeairay tat etme) vet Meleieliret tse? ice 
WIACH ERA ALLEL ieee coi Melee wiser go Pg culty! Sl aia at Val matte mr otaiadre sis 
NUT (Att sty aus oc esc PG A On RE ATRROE at/ratevap al fet) cere | oltta foment sin alka 
SPAN EE yieeseetmamse to. ae tese el 6. aie. tie! vat tes oh A Eee PRC OL. Ct ng 
SOEUR IVA CASLMIDD) IRON g) Soha We SMTA Et AL SE oie te) cokes alia’ at Mamaia 's 
WASHER (Att Pt). . iia MaMEcroy tae lo Mall ist setaats. aad ie) Heilce: 6) saleillen ion tele 
WASHER, Flat, brs, Ca plesNowme narrow (AtPe)s isle 6 ve velererane me 
BOARD COMMONEHE «5. sic) is beibas otha icles. pt RNAS SAE DEES obec 
SCREW (AtEseE) tae olla) cower SOG esth iat ot) hurd th ete ee pe ace 
WASHER Ath t) oeetecis score Peete end: «kes a Gittiorceadateevc 6 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). oot cll Nk, Hane eR i geste 
NUT, Clinch (Spec awe 7483709P9) (PEN) (Att Pt) ...... galt lems 
NAME PICA Bra eri eid 02) au catia rannenie. ie sittalh chroNitalyeMabiiaYe ie en 60 ellehs 
SCR EWeCAte tia Cate at scolar e 40606 Sth al el fade mba teh Var ite Ba aga 
WASHICRI(ALEERE) 2007 Ca td el 2.256 ean ae Wes! ce atin, Voter Ron ciaiiaiiitel eis ot lotkhe 
NU ACALCECE spire, eles sok Dy Ro Pea a ABEL Sod ay Ah ORE oa 


BRAC KE T e e e e e ° e e e e e 


COMPUTER=TRACKER-C P=285/GPA=23 valerie ave. eae eee S) al eee 
COMPULER~TRACKER CP=285/GPA=23 Maurice olerha 6: se 0 laeliel ecelealce 


e e e e e e e e ° e e e e e e e e ° e e e e e ° e ° ° e ° e ° e 


CLEANER, Air (Spec dwg 7482902P10) (AMA). . . . 2... see eee e 
PANEL, Power distribution SB-513/GPA-23 (See figure 
37 for breakdown) 
PANEL, Power distribution SB-512/GPA-23 (See figure . .. 2... . 
37 for breakdown) 
SCOR BAWECACEL DL) Aish st Hal cid’c, a) Sette Memete Biwliel os esate alice ten ious Hudeamenetens 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). 
NUT (Att Pt) . 
BRAC KEE Mac anemic homtcn, che sis Sukie Pe Rao aie cine Bee hee Mele si tie! Cermon ee ence maul 
IBIUAG KET). tebien «sete. o) 6) (hl aioe Siisivemaliclicivew eh c+) core suis telteriscss 
SORUMIVIVATLI PL) GU ac, sca a slalermere teas rae Goby oe ory Rabe Oo none Be 
Wie raerteCAtLEPEy Ly... s,s “Ry See ee se le have Bh BaP SB ald . 
BST OEM SNe eis. i.) 0. io. a/..cts co eae Surslikel wows folie. isitet oslo) sienhereeuce 
BOLT, Pivot (Att Pt) . 
Weis me opring (ALE PL) \cncc REE Pests’ te rie a OR a8 e. al eves Sees 
WAGHRPUCATEVEE) Pie) 5... ene SUCRE MI clacinpeinic meet evuotes ei ciianne 
NUT (Spec dwg 7879622P5) (EN) (Att Pt) CCE Mike Or cla cd oO. ora aL mew air eeirenine 
SHIMispaire mete coder rotten sic" Saiew totale ue ikswUetbotet tetitshetie tie tiotve tye efits 
SEINE ARreMMCe ner cM citretivcius. ca: obo emetic fyaltan tate Gir aikoancl, wk lone euey Velereiire 
CONVERTER-MONITOR CV-399/GPA-23 (See figure 138 for breakdown) . 
CONVERTER-MONITOR CV-~399/GPA-23 (See figure 138 for breakdown) . 
MULTIPLEXER TD-132/GPA-23 (See figure 149 for breakdown). .... 
SCREW (Att Pt) 


@, 08 6 «a se) 


aye £8 e e@ et 4 SO) Fe 0%) Ci @ (e (6) §6 Ja) oe 6. 6 ee) «6: erste 


e OPS) OE 8. er @ 6 eo. is' 6 6 Vey ef oe: <f6) 6 ye Ke) @ © Oe) 8 6.) ee: oe 


WASHE RaGAbteD bey ret sk cos oie MEM, oe oo ca) Vs aleatueW leMtatetiie; Levis iste iis 
LOCATING PIN AND BRACKET ASSEMBLY aisttede) Mellie veltelics ilet Melts 
SCREW (AttIRt)gg tha ages» \ sitet aire RUN okvei ei cstuetts iP eicius. a) cores hie 
VAS ECAR GDL) SUR Muti ts) ote ieee bits Cs vos esis. 0 10. 8s ooo) 9 a eae 
WASHER, vblatyebre,. Cd pl, Nova marrow (Att Pt) ~ 6/6 ..\0 un 0s 
5 PIN, Locating SENSED ST SIA CMMsIRPeeMe tie Teil eis ei oie. vey etisk sushi : 
5 INU MRVATG PL) I resis! oars Sin Geacig ode tite ala iG Gerdes 
C WASHER CALE PE) ls Salita. fol-Seiig Heltie sie ce 20 ole nie ciel t eat ais Ae Be 
: Ro Pe AEE cea atiercet un whieh «Mate lieassasie. 80 ale ayaa even atte ac 
4 SOI WEGALT IE eur as cabal Lge aly Ng Gk gil gohan ° ° 

. WASHERMAER PE) oh iclrates <i retislial b Vice cases a hye lier ete Vahey e\jlei\s 
° WASHER WATE DU) ey saviteaiauiad Siteie: sue acia ba Solna neni enuer re shire hioline 
° NUTR CAT IPE ira alte is Cadtad wie Ge ete Piet eHeal tetvei si trallis hel elle Vs 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


BP PPP WDDONDHEY KFPHLNM LLCO” S DO 
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Section I 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 137, Computer-Tracker CP-285/GPA-23 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND TART PER ON 
dileiatst NO. 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

137-13 212-12 RECEPTACLE oe ae Eaeaunaiss ee 4 
AN426AD3-5 RIVET (Att Pt). ; 8 

-14 PL7418543G1 : ANGLE, Top. . . 1 
PL7418549G2 LOCATING PIN AND BRACKET ASSEMBLY . 1 
AN515-8R8 SCREW (Att Pt). 10 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . : 10 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (att Pt) 10 

-15 7033252P1 : PIN, Locating . A 1 
AN340C416 NUT (Att Pt) . 1 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . ‘ 1 

-16 7033391P1 PLAT Biever oes: 1 
AN510C10-10 SCREW (Att Pt). . 2 
AN960-10 WASHER (Att Pt) . 2 
AN935-10 WASHER (Att Pt) . 2 
AN345C10 NUT (Att Pt) . : 2 

-17° 212-12 RECEPTACLE (Spec awe m119716P1) (cx¢). 4 
AN426AD3-5 RIVET (Att Pt). 8 

-18 PL7417705G1 ANGLE, Bottom . 1 
-19 7015936P1 ARM it 1 
-20 7034581P1 BUSHING ... 2 
AN520C10-14 SCREW (Att Pt). 2 
AN960C10 WASHER (Att Pt). . . 2 

787571 7P9 WASHER, oe ne Pt) 2 
AN364-1032C NUT (Att Pt) . ; 2 

-21 7015938P1 BRACKET. . il 
AN520UB10R6 SCREW (Att Pt). . 2 
AN935-10 WASHER (Att Pt) . 2 

-22 7015936P1 ARME 3) 65. 2% 1 
-23 7034581P1 BUSHING 2 
-24 7135278P61 SPACER. ... 1 
AN520C10-14 SCREW (Att Pt). . 1 
AN520C10-18 SCREW (Att Pt). if 
AN960C10 WASHER (Att Pt) . 3 
T875717P9 WASHER, Spring (ate Pt) 2 
AN364-1032C NUT (Att Pt). 2 

-25 7015937P1 BRACKET. . 1 
AN520UB10R6 SCREW (Att Pt). ia 
AN936B10B WASHER (Att Pt) 2 

-26 7421364P1 BLOCK . . 1 
-27 7421364P2 BEOCKi# = 2° 2 1 
AN510C10-8 SCREW (Att Pt). 2 
AN520C10-8 SCREW (Att Pt). 8 
AN935-10 WASHER (Att Pt)... j 8 

-28 PL7302708G4 COMPUTER, Analog data CP- 286/GPA- 23 (See figure 156 1 

for breakdown) 

AN510C10-10 SCREW (Att Pt). . 12 
AN960C10 WASHER (Att Pt) . 12 
AN935-10 WASHER (Att Pt) . 12 
AN345C10 NUT (Att Pt) . 12 

-29 7418744P1 SHIM . 1 
-30 7418744P2 SHIM . 1 
-31 7418564P1 HINGE. 1 
-32 7418564P2 HINGE. . . i 
AN520C10-10 SCREW (Att Pt). 12 
AN935-10 WASHER (Att Pt) . 12 

-33 4002-7 STUD, Turnbutton fastener (Spec dwe 7405100P7) (CLe) 4 
-34 4002-0 GROMMET (Spec dwg 7017584P2) (CLC) .. . a ytd haaee 4 
-35 R4G RING, Snap ae ve AeA: bat. RUC ekititch ais Mcp ar meres : 4 
-36 7418743P1 SHIM . : i - ay ican es AT LE 1 
-37 7418565P1 HINGE A enc 1 
N21P21010C13 BOLT, Mach, hex hd, ‘brs, Cd pl 1/4-2 20 by 5/8 in (att Pt). 5 
AN935-416 WASHER (Att Pt). ‘: 5 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


PART 


PER 
ASSY 


137-38 PL7418503G1 HOLDER, Receptacle): juss ss) ee ree Mey veieey eur el te 4 
N21P21008C13 BOLT, Mach, hex hd, brs, Ca al, 1/4- 20 by 1/2 in oe Pt). rt es 8 
AN935-416 WASHER (Att Pt). ar” at UPL init gfe © eg SO EMER CMmaI ro Ma. g) lage bhee wy 8 

-39 7040758P1 PIN; “LOCating es eats: decd 5 fee oa she Ue TR MSN Sue rests) 6) atlas 3 
AN340B416 NUT (ATH BE ee 3 ca ii cee se ee eek ore, 3 
AN935-416 WASHER (Att Pt)in oo ce 5 04.5 Ua ate he een a rem te C08 2. ee ng 3 

-40 7015673P1 PAT yenkan i sokce: a oomles aut elas Rearegreyt ce asSairg ee eae RU ND. arity 3 
N21P21012C13 BOLT, Mach, fe hd, brs, Ca mt 1/4-2 20 by 3/4 in (Att Pt). 9 
AN960C416 WASHER (Att :°) 9 ee meee et es Po 9 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . 9 
AN340B416 NUT (Att Pt) . 9 

-41 7710075P1 STOP eM Ge ap Och ie, Pra Me oie) es o,f ielt  obpieh t Oas See TOL cae an ees 1 
N21P21010C13 BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4- 20 by 5/8 in (Att Pt). 10 
AN960C416 WASHER (Att PE) ace ea ee LCs es ar ey ey FOS Ue ea 5 
N400P11 WASHER, Flat, CRES, 1/ 4- 20 narrow r (ate Pt). 5 
AN935-416 WASHER. (Att Pt). ; 10 

-42 AN3102A-28-258S CONNECTOR, Receptacle . 3 taitastws ge nMeey aes 1 
AN515PB6R8 SCREW (Att Pt). aie -_ Res 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . ae 4 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 4 

-43 7035862P1 BRACKET . «© Jb. hble ter dis yels ag haltlehevebinar ie else ca Gh 1's cet ahs aes aetna eer mare gees 1 
AN515PB8R6 SCREW (Att Pt). . . BONG SOI ty Aue A Alay 8) 
AN935-8 WASHER (Att' PE) fit. reer ne oe ne, eed es SCL ne Mae na 3 

-44 7713113P1 TRANSEOR MER iar ans ate cdige tee aaa SNP Tae cull rea a 1 
AN365-832C NUT (Att Pt) . 4 

-45 7421496P1 BRACKET. . 1 
AN520C10-8 SCREW (Att Pt). bebiie sah) Gl wea due 4 
AN936B10 WASHER (Att. Pt). 23 ee aita igh 3. ee eee ie ee 4 
AN345C10 NUT (Att Pt). . 4 

-46 7421497P1 ANGIE re ieee eb ato ET en GA Pa aS cotton CU Re VL on 1 

-47 7421497P2 ANGE Be see ria oe le ey ote Sika aU) Greallbs Weal Nien 92 Dr. ata Na aaa 1 
AN520C10-6 SCREW. (Att. Pt)}s oo FS Sg OY eames oe teecipens SOUL ee nr 4 
AN936B10 WASHER (Att Pts 067 SE fake ea isaase tea a 4 

-48 7015948P2 PLATE .. f 1 

-49 7015948P1 PUVA T Be os ate Ske GELS Bey You Fe Sedu tes ee ER ee a ee 1 
AN515PB8R12 SCREW (Att Pt). 5, Sa Rape 4 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . ath rb ae a 4 
AN515PB6R8 SCREW (Att Pt)... 4 
AN936B6B WASHER: (Att, Pt)wonc) ate. ool ie a aie co este tc 4 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 4 

-50 AN515PB8R5 SCREW... a ee ee A et SREY Me: Me be en Gots: g 612 

-51 7771534P 28 BOARD, Terminal et ve! tei ly all Yat Ye. "MNFCGEW Vo Bee Sh ah Cometic our cantare en 20 

-52 71771534P26 BOARD; Terminal (fo... oy SAU 8k fos a ee 5 

-53 7771534P30 BOARD, Terminal . 1 
AN515PB8R10 SCREW (Att Pt). 96 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . heute 96 

-54 PBH12D265 RELAY (Spec e. 1074782) (ALL) 6 Bists. 5 SPOR hes 1 
AN340B6 NUT (AGC PE) i 5 le eek a oS es, eee 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . ee al SUES 4 

-55 7608034P1 PLATES sc i fe eat Me etal secc el eh a ee be Sc eae ee ne ae 1 
N21P21008C13 BOLT, Mach, hea hd, ‘brs, Ca al, 1/4- 20 by 2 in (Att Pt). 4 
AN935-416 WASHER (Att PE) eis) Te ee ah sath bode ee ge 4 
AN960B416 WASHER (Att Pt) . 4 

-56 7421398P1 BRACKET 5 si Mae, co 28) ck ES AAI ati i 
2600-5 STUD, Turnbutton fastener (Spec dwe 7482576P5) tor, oe Pt) ida 2 
2600-Sw2 WASHER (Spec dwg EEESEES (CLC) (Att Pt) . ; 2 

-57 7886574P2 KNOB... Md it Re Fier a p 1 
7415929P3 SCREW, Set (Att Pt) teesralhals 2 

-58 73537-F6C SWITCH, Rotary (Spec ave 7706298P7) (OAK) . ’ 1 
7870535P2 NUT (Att POW Pea Cees ae MTP Gl ou : 1 
1920-2 } WASHER, Lock, bronze, Cd pl, 3/ 8 in, int teeth (SH) (Att Pt). wih eae 1 

-59 PL7712546G1 a BRACKET 3) Siteiie, 6 tev. ok eine lis an tae cornet EEReENEGERS Ve” o> < 6) Sebel eee 1 
AN515PB8R7 a SCREW (Att: PE) as hc) Seiya cilia anf gps og co 4 
AN936B8B c WASHER (Att, Pt) ti. Ui oe - <i) thes Meer ps ORS.) oc 8s oe en 4 
AN340B8 oS ANUD AR Pt). ets oh. 4a cele ie eter meteaites als ver 5) a. acy hy Ue Renee 4 


ON 
CODE 
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-67 
-68 


-74 
-76 
-78 


-80 


-88 


PART 


PL7710085G1 
PL7710085G2 
N28P16012 
N401P9C13 
AN935-10 
AN345B10 
7418797P1 
7418797P2 
N21P21008C13 
AN935-416 
PL7710035G1 
7027852P1 
7027852P2 
N21P21036C13 
AN960B416 
AN935-416 
AN340B416 
PL7710923G1 
N24P21012 
AN960C416 
AN935-416 
AN340C416 
7419212P1 
7419212P2 
N21P21010C13 
AN935-416 
PL7608033G1 
N21P21008C13 
AN960B416 
AN935-416 


PL7608002G3 
PL7617820G1 


AN520PB10R8 
AN936B10B 
7133855P161 
AN340B516 
AN936B516B 
N401P12C13 
7010900P4 
7010900P5 


2R53P5 
50652 


RC42GF 2245 
CPO7SB6 
AN345B10 
AN935-10 
CP70B1FF605K 
7712632P1 
AN515PB8R10 
AN936B8B 
AN960B8 
7039685P1 
AND505PB8R24 
AN936B8B 
AN340B8 
7426528P1 
N21P21008C13 
AN935-416 
PBH12D265 
AN340B6 
AN936B6B 
PL7070455G1 
AN340B8 
AN935-8 
N401P8C13 
7417442P1 
7417442P2 
PL7709481G1 
PL7709481G2 


VO Glere. © @ © © (0. O° ©2286 [0 (0 (© 9he, "0 0: ©. © © ee © © © S70. 6-62 eo 8 © 6 wr © e-Ce Gee 0 <6 6: 2 "e “8 eve 'e © 8 be Op ee a er er 6 (6) Ké 0, %e ser (er Ve) eae) 16 


DESCRIPTION 


CONVERTER, Signal data CV-400/GPA-23 (See figure 175 for breakdown) 
CONVERTER, Signal data CV-400/GPA-23 (See figure 175 for breakdown) 
SCREW, Socket hd, CRES, No. 10-32 by 3/4 in (Att Pt) 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow (Att Pt) 
WASHE RACAL PE) Ati. a teh eee ere ho on A ie Bouts eh dpe bi Br 
INO MUATCED ED taper hit ca tere oie Gt Co Aenea ey ee Boe a ts 
ANGLE... 
NGA tae eg ei a Tue a es alee te. 
BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by e2rin (AGE PE)... Sante ter 
WASHER (Att 1S Vctact heey ain, Puggdeaheh Paereae lade Re ais te eae 

AMPLIFIER ASSEMBLY AM-1384/GPA-23 (See figure 176 for peeekdoan) 
Se BRS ARE Ay het! hls pean AD ogacihe Sas rece ah en Pat ee ye a ee oa a a 
SP AGI Mramee eeweraccs ch ctralitsMe. facies wet re: cca ie) (Giles fhe 6. 6) s 
BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 2-1/4 in (Att Pt)h. .... 
WASHER At PE. se 6 es 56 
WASHER (Att Pt) so .06 « ¢ 
NUT (Att Pt) . oa 
POWER SUPPLY PP-1432/GPA-23 (See figure 179 for preakdowall eAbA 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4-20 by 3/4 in (Att Pt) 
WASHER (Att Pty ie vce eM. 5 
WASHER (Att Pt). . .. 
NUE SCASEAP ED Gace Korte a rel c+ 6 ot aha errs . 
ANGLE 
ING LED. Mca s Meni ote os Sin hu Mat ames lel cto folie” ee vey br alse tiers) ae 
BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 5/8 in (Att Pt) 


WASHER (Att Pt)ien 3 
PLATE e 2 e e e e e e af OY 0 6F Been, o.)"' s J e e e e e e 


BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 1/2 in (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). .... 
WASHISR (ALENPL) Weer) ce) shan totes 


PANEL, Connector (See figure 181 for breakdown). 
PANEL, Connector (See figure 181 for breakdown 


SCREW ‘(Att Pt) 
WASHETUCATESPL EO. c, Soc, vel? ob ol wen CURRAN in, ca) Se Meatw eld ae etree 
SUMUID) Ge awe. Go Alias Rreereec ar Aen 75) Ua) a. Pk airman ers silo) Were. wale cea ceiralate 
NUVESCALECD Eig eds. Coates 5. co. oh anes 
WASHER (AEH oPE) ir s..c, (2 con ncw cei Be a 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, 5/16 arrow (Att Pt) 
CLEANER, ‘Air 
GIBANERs Aird. sh ibou meet. Sees 
GROMMET (GE) . 2.05 4 2... 

PLUG, Button (Spec. dwg 7100948P13) (UC) 
RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5% 
IBEUACIGE a atie| foie an tote mate 
NUTS Pt) es ess : 
NV TEINSYS (PL G2 ON aa 0 Le NESS. BR Recies MOP eho a 5 ¢ 
CAPACITOR, Fixed, 
CHASSIS 


eo) 6) 6 50. ei. 8) ee: 


Gs OR Oy 65 OS. ke CO ey Ve 


0 Skee ie OO rem Oe. OO), OF C1 OL eel O26 10) 6! 16) 6. 10.90 0y Le Delle 


of 0. © -'e) ei “@8528) o) 6. 85 6. ©: 


@-@: 8 (ee: -e" Lem e sel e a. 2 C'S os oo @ ¢ .¢ |e 8 2 2s e 


a8 ‘se ee 6 @: @ 
eo ee e@ e@ e@ @ 
oee e& © @ @ @© @ 


On 6 <0. 6) 0% Vet tem Kexvie™ Ve 


ef @ 8 ‘© 10 Ter ‘oe "a! “ers 
2, Oy 0, 6% (Os 0) OPER Ce eA esas oe 66 ae) U6) a 8 Oe re vee “Se” *@ 


e © © \* © © © © @ © ‘e -0 ‘e ie 


ee e ee e e@ @ 


e100, (0. 6: <4, sey 6 Sel seme pe cel,6é- ie 6) © ¢ .© ® 6, © 6 e-@ 8 6. @).¢ 


SCREW (Att Pt) .. 
WASHER (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt). . 
BLOC Key, ae melee care 
SCREW (Att Pt) .. 
WA SHUR ee CAL DL ued ouesy omnes wre ihariatead «oe sletieh oh ca ale is a scot eltealle 
INCA ALLE): care Eee be do tfe ite shoo) - 
BRACKEV cet.) alts ke sis) see Sika “ee Ae 
BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 1/2 in (Att Pt) 
WASHER (Att 1218 SA RIN rs 

RELAY (Spec dwg 7707478P2) (ALL) 
INU UATE sPt) i: cat arte 
WASHER (Att Pt). 
BRACKET ASSEMBLY . 
INU USUEEPT) teu vale ec ci ee Ade wah e oe Ris 
WASHER (Att Pt). .... 
WASHER (Att Pt). . 
COVER, Access . 

COVER, Access . 

PLATE . 
PLATE 


@) AGN Oy) Sole C1067 ee Ol ie o 6) (ey eo, O18 6 Le? ee Ce 8 (0) ere 


©. 6, MO" Jesh ene 


ee Le lecven @° @ @ (6 6 (6 6 ~ 2 @:) 6. Je” 76 


e 

OPO. O ee. (65 8 KO)! Ooh O Sele (Otel @ 6 'O. (610 8 Cy Oe ee leL De 
e oa) 4 @Y 16 6) 6) e. 

e 
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RPrRee PEPE Ph WWE RP RLAEN KE PPK ONNDN DORR KE NH WWOr 


> 


lool 


Dror nwunuwwnww 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


(ES aL EP RE ET TS SSSA IL TD ES I TIE TEE TT IN SE EE ES OT STE DEE OO TE I DIE LN DOTTED, 
DESCRIPTION 


FIGURE UNITS USABLE 
AND PART PER on 
ape heg No. 1 2 3 4 5 6 1 ASSY coDE 

BSD RSME Sg ea 2 TAA AY as ERE eA DE EI SE PERE AIG ES TNT EBT COIN MEO SINS NEP APRESS TEE SOR DTI III EE TR IES IS LN EP ST TE 
137-88 AN515PB8R6 A SCREW (Att PUMA cee yas ecpeuled % ee Ra ea! SS 3) 5 9/50 cea 20 
AN935-8 c WASHER::(Att Pt) 3 o9's\ ea) Sesuleh « Dee Va eee! cha Ss ote Oh he: 20 

-89 7419273P1 5 PLLA TEs cane tei bre \itel\is ed Sere Sabie oth ok een RRM Marios ligt ie iene el Monee 1 
AN520PB10R6 - SCREW. (ASERREY che. n0 he): ogee ctl es DeRose: ese See 8 
AN935-10 “ WASHER CASO Pt). ae cn) & onlelle Wiel dette eamRDRIEET nrg geacc ic) Seana 8 

-90 7302326P7 . GABSRE DP sere veltien ail oihlis'hs Siete of fotbedisrel ein sm eM cic ties ost leita 4 

-91 7302326P8 a GASKET eerie ts irate ys eile Si ci? a) Holt eleven cl MeicM ete oe) cell eis 4 

-92 7302326P155 5 PAD, Rubber ... Sid che : sais ence . Bie ie pelted oils 2 

-93 AO-4345 : FAN, Centrifugal, Model ARFPN Type AD- 4504 Cw, Series BUR ieee ws 5 

280JS FRAME LAIT (Spec dwg 7708770P2 (ROTR) (See figure 54 

for breakdown) 
N24P24010 é BOLT, Mach, hex hd, CRES, 3/8-24 by 5/8 in ak Pty Oe Sb uss ee 2 4 
AN935-616 - WASHER (Att PEPE LiFe bo GAN ge ck ee ea +) ol Valls ertodtsWele olte 4 
AN960C616 “ WASHER WALE :Pt)/s/me'd 0 veite | Servet lo Lokeiie sie Yio Ma ee woreiea eo nreane ah cine “ 

-94 7416596P1 4 CEA Mis Nei et ale ette tie” 'e, Velo: Cal te iat eld cee a! oie etc erate aun Ime 1 

-95 PL7710513G1 A SUPPORT MWS coe & of Mebane bate altho wants Miami ies Aare eC rey Oe co ae 1 
ANT4A-3 A BORTCAtE: Pt) oe oss (a) or lege delve tattoo Nish Vetus omen enemramna 6 
AN935-416 C WASHER (Att Pt). <i Saebenae a! iy) ey aoe aaNet eal cee ee 6 
AN960C416 a WASHER (Att Pt). .. 2... Sih over wei fla lel te tied a2 of velaletee Mt omen emmtnna 6 

-96 1822 p LAMP, Incandescent (GE). ......e. Peruri ut ey | 2 

-97  LH60BR4 oh, CHOLDER' Lamm. Ja a Wamu melee lata: rif aw suo Sy Lar 2 

-98 7472306P1 s CLEAT Wire sievet ai sansa saiieh lai teniio diel evel en ellisy, aiebleilelta eimai 4 
N117P13006C13 - SCREW, Thread cutting, Phillips dr, rdhd, steel, Cdpl, ...... 4 

No. 6-32 by 3/8 in (Att Pt) 
AN936B6B A WASHER:-(AtEt (Pt)r0 he's) coves!’ Subesetl obeebinice so: lee’ ol ap o4 aia cae ene é 

-100 NP217117 . NAMEPLATE ss 0,5 6: 0.5) os a, ceeltte AAD SOIR aipie\ "ell oss ul oti aie Te eae 2° A 
NP223322 e NAMEPLATE) | ... op:0.\ 0 av 0: cai)op elbtel ov sh ello tree @ 0 tiell nti ea yo Ree 2 B 

-101 NP193665 6 NAMEPLATE 42 Poy eee i ut ots a EC Oo Oar 0 1 

-102 NP192609 A NAME PLATE se ante 6 i eran e ol Mieiiiotue tr omediet ols Veet oil oh «ii cuncmt clas 1 

-103 NP193792 5 NAME PLATE © 2.) aules a. veiver <iuan erteaeins vie 2) elie otis Mepitsitcunemae 1 
N117P9004C13 A SCREW, Thread cutting, Phillips dr, rd hd, steel, Caples Werrcure mts 20 

No. 4-40 by 1/4 in (Att Pt) 

-104 PL7043167G15 3 BOOK ASSEMBLY ter: o5 -o: 6° a? cov Up a all al ca leat a Nistite tet einer nanan Le eA 

-105 7043166P1 5 BRACKET: .c' 00 seiv.ct oliied cf ot 'a! lot a arenes Bae AAO 2 
N107P15006C13 - SCREW, Thread cutting, rd hd, steel, Cd pl, No. 8-32 by 3/8 in (Att Pt) 4 

-106 NP193665 . NAMEPLATE Hh eh lobe vel iol oh ves ol, of rok Uo cathe Nell sli otro c Mtetwa mc mwemr 1 
7480994P103 és RIV ET CALPE) Ca aac Sul adi or an eee eee Helis aah tet tome 4 
PL7607327G1 - CABINET, Electrical equipment CY-1905/GPA-23 _ oo lng cenvelene ottoman 1 

-~107 NP192602C A A NAMEPLATE hE SS BO 8 aitotistiie) “cit a") of (elt of (elite mola ottenite 1 
N117P9004C13 ‘ : SCREW, Thread cutting, Phillips dr, rdhd, steel, ......-. 4 

Cd pl, No. 4-40 by 1/4 in (Att Pt) 
-108 ‘'7607327P2 5 CABINE PV .\757 9 sho let crit otis AS CW OME. ete. 6 a8) 1 
138- PL7607368G4 CONVERTER-MONITOR CV-399/GPA~23 (See figure 137-9 for ...... Ref A 
next higher assembly) 
PL7607368G5 CONVERTER-MONITOR CV-399/GPA-23 (See figure137=9 fore ca stesso a) 6 Ref B 
next higher assembly) 

-1 7053992P1 ; COVERS “Warning nose a9) Or ar Sig etn tone A aie 1 
2600-6 «| . STUD, Tarnbutton fastener (Spec dwg no. 7428576P6) (CLC) (att Pt) Pays 2 
7013756P1 A WASHER, Bock (Att Pt) 68 eh hel sa eigen soiey elt 2 
2600-SWw2 ; WASHER, Retaining (Spec dwg no. 7128372P1) (CLC) (Att Pt) . Boh eat 1 

~2 PL7613272G1 . MONITOR SCOPE (See figure 139 for breakdown) ......+-+-se-. 1 
7135276P42 : SPACER (ACE Pt) el. 7/58 EG eS yey. gine 3 
7126808P3 A SCRE WHALE PE) (st. 2b GE OR ORE St Smee ce ie ot St serena 4 
7126808P9 : SCREW CATERPE) © oh oi a) Stee eo Mics, 0 ae en Rote asad ng uaa 3 
AN935-10 ; WASHER(AG PE) oN ec) o le ete | a eee atta) gC ae 7 

-3 7053993P1 A POSTE Fe ot al al all et Mishel ich io tke eet h tl emnnuaR anette’. 5.) al'g\\ ce ae 4 

-4 7053993P2 s POSTE Suey st) <i Se al ata, sie ahi aee ee diatsietoyie™ ‘<'ye: e's) 1a| joutstomie 3 
AN345B10 c NUT (Att Pt). aie! 16. ot boi tellcen -otLotmetioMonietuel’ s/s" sls! 0’ elie tetentre 14 
AN935-10 5 WASHER (Att Pt). é sue BOR GO 67 14 
26-4401-16S - CONNECTOR, Receptacle (Spec dwe 7606035P6) (AMP). «3. ohnce ceieate 3 
AN515PB4R6 ; SCREW (Att Pt) ah jotilel ot ie Vel cue tet eure aie stouictl so) 01 1c to) Vet Form enmseue 6 
AN936B4B ° WASHER (Att PE) 5100 ee eer toc ab ree Cees tr ks ern 6 
AN340B4 s NUT (Att (Pty Civiet ow ot cheer oe eines eee Si si laiveyie) of ot cilettellettelteums 6 
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31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


Figure 138. Converter-Monitor CV-399/GPA-23 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AWD PART PER on 
INDEX No. ASSY CODE 

NO. 2 3 4 5 6 7 
138-6 7452578P1 BIRLA GRE iiabea sr ome peaon Toil os aii etren makina mite CU syiig so" 6) 6 vel ve! a fe) weliek fepts 1 
AN515PB8R8 SCRE Wa CAttaP-t) macau saeco cs Mote nurmtel eyo) tates tires, cok) co dic ul ot wh voce wasgehbterttouns 2 
AN936B8B WASHERS CACHE L) Rom she sche Mire lo meee tits c. fa lh sie sel fvel ae ioe oles 2 
AN960B8 WASHIRIRACALL PDC) mentee tie ee ter rennet La Vote te ecei gd Ors a a We cel Helis Me eae 2 
-7 7613271P1 5) Civ NC9 SHAS He ES? IS Ss en Ree ae 2 Geet’ cola ee Oe a ae my NS OHS Oke i 
AN515P B8R6 SE REV AGATE Un teist he Peek ain Domne yt eNAU Dh Oily. hoes les ar sd e/a Cah Erk 6 
AN936B8B WEAGEDEUEU ELUNE) ad eft ete ee ker Ne R edi amare big gl: %* 6. haleit vont iol celia tet 6 
AN340B6 TRA DAR (Wangs gion fy nym ee a ROME ECAR Ao a sen: eel aan es Ce an Ee 4 
AN936B6B Wise Scee CCUM TE) pee Wak OL Midi bslaniagn as win eyes weiss. lah acre glee at s\.% 4 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


UNITS USABLE 


FIGURE 


-32 


-33 
-34 


-35 
-36 
-37 
-38 
-39 
-40 


PART 


7053994P2 
AN340B6 
AN936B6B 
7710070P1 
7710071P1 
7710071 P2 
ANS15PB6R6 
AN935-8 
PL7414938G1 
AN515PB6R6 
AN935-6 
N401P7C13 
7033301P1 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
7103657P1 
7607368P91 
80803-89 PART 2 
AND15PB6R6 
AN935-6 
3ACP1 
7034295P1 
7034296P1 
7034574P1 
7038606P1 
7135118P2 
AN515PB8R8 
AN936B8B 
AN515PB8R8 
AN936B8B 
AN340B8 
AN515PB6R8 
N401P7C13 
AN936B6B 
AN340B6 
7034297P1 
7034297P2 
7034297P3 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
7135118P2 
AN515PB6R4 
AN936B6B 
7035852P1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN960B8 
7771534P5 
AND515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
7705282P 58 
AN515PB4R10 
AN936B4B 
AN340B4 
7034211P1 
7135276P23 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
21685 
7428308P1 
7033843P1 
AN935-6 
N401P7C13 
7033842P1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


STUD. wx & 
NUT (Att Bhi. 
WASHER (Att Pt) . 
PLATE 

PLATE . 
PLAT Eas). 3: 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 


NETWORK, Phase shift ft (See figure | 140 for r breakdown) . 7 


SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER, Flat, brs, ¢ Cd BL No. 6 narrow (att Pt) 
POS Tisweciecane : ; A 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

CAP, Tube. 

CUSHION. Si Bees : 
SHIELD, Electron tube (Spec awe 14187592) (MLL) : 
SCREW (Att Pt). ‘ 
WASHER (Att Pt) . 

AMOS So 5 We sino 

BRACKET . 

BRACKET . 

BRACKET . 

BRACKET . 
TRERMINATGis5 3... cere tombe ies le ais uae ae a 
SCREWILCAtESPt) ar sete) Ge eh oc teers thas 

WASHER (Att Pt) . ee 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

SCREW (Att Pt). 

WASHER, Flat, brs, ( Cd pl No. 6 narrow (att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . s A 6 
NUT (Att Pt) . oo Mee etc careers Pan ; 
SPACER. 

SPACER. 

SPACER... . 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

TERMINAL . . 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

SPACER iene 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt). . 

BOARD, Terminal . 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt). . 4 

BOARD, Terminal . 

SCRE WCAG PL) cian cms decease, oa sccewean seale cane enn 
WASHER (Atte Pt) te gener gegen eagertneten agrees 
NUT (Att Pt) . A ‘Sune 
BRACKET, Transformer ; 

SPACERE Cc . . Bere tas pres Clot 4 

SCREW (Att Pt). pe Penson PANE NT 36 

WASHER (Att Pt) . 


TRANSFORMER, Power ‘(Spec awe 7406908P1) (SFM). 


COVE RUE Soe, 

SCREW, Captive (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . : 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, Now 6n narrow (att Pt) . 
WASHER, Tapped (Att Pt) . P , 


PER 
ASSY 


a 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section I 
Group Assembly Parts List 


SES LT LE NE aE EE TAN EIS 2S EE ITS ED ERSTE IST ED TE ETE | EBL IES SRO ERS LEE LETTE LET IE ELE I NEEDS LE VR LE GINA ELLIS PELE, 


-65 
-66 


-67 
-68 
-69 


-70 
-71 


-72 
-73 
-74 
-75 
-76 


-77 


PART 


PLL7418576G1 
AN515PB6R4 
AN936B6B 
7415929 P1 
7886228P3 
7702903P11 
7702903 P10 
7415929 P3 
7015771 P1 
7124546 P2 
7015758P1 
7719638P1 
7870535 P2 
1920-2 
7415929 P3 
PL7608053G2 
P1L7608053G3 
AN515PB8R7 
AN935-8 
7030239 P3 
PL7416592G5 
7030239P2 
7415929 P3 
7015653 P1 
AN505PB4R10 
AN936B4B 
AN340B4 

AY -201S-25 
2R53 P16 
2R53P15 
CM20C101J3 
RC20GF222J 
RT7/8-21-10D 
RB19BE500ROF 
AN515PB8R44 
AN960B6 
7872492 P1 
AN935-6 
AN340B6 
RC20GF105J 
780 
AN515PB6R4 
AN936B4B 
CP53B4EF254V 
CP53B1EF105K 
7135118P2 
AN505PB8R7 
AN515PB8R 
AN935-8 
AN340B8 
AN515PB6R4 
7771534 P6 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
PL7417768G1 
PL7417767G1 
PL7710017G1 
PL7603960G1 
PL7709487G1 


PL7603962G2 


DESCRIPTION 


BOARD, High voltage gels for Sire aN 
SCREW (Att Pt). .... Me é 

WASHER (Att Pt) . MN AGAR RAIN i 

SCREW, Set (Att Pt). PEND sty hs 

TINO Bytes tay a3 hak Cat ots ee Det allie Me Mid tol bere SRR Eco 
KNOB ee 3 Ee ae a.) ee ee 
SCREW (Att Pt). PR li! Soot he ese nee) oe ee 
COUPLING, PTA LO < ci re et ilas A), tell seo galt gl 
COU PASUNG Pomenr ets vic ies a! SRRee Beene cd.2) con a ERED « 
OW DANS reset tary eg re si "5, Mae peal vo! Relais er Leb E ee 
NUT (Att Pt) . 


WASHER, Lock, brs, ‘Cd “a 3/83 in, tat teeth (SH) (Att Pt) . 


SCREW, Set SPs het is ate fs 

PANEL, Front (See figure 142 for breakdown) Pak Ok ae 
PANEL, Front (See figure 142 for breakdown) ..... 
SCREW (Att PO)... . Sie hsha she BU siikel Aetc totale 


WASHER (Att Pt) . CURE eye, GL ce ited ty eI ne 


COLTGAR Pieirasee geitc? cc as eRe Sordi fc ab be 
COUPLING Rai. sakes tet tence) Nell, cs, «MRE Rec eit au ec rehite 
COLLAR Rs 1. Ss. tatelahe sol manera brat tlt treet cei ar io bral as 
SCREW, Set (Att Pt) . 5 Ak ee as Sealine fowtete et tg Hea Og 
BUSHING. RU pioM tees ict. else. eRe eMeMMenEn en Mole tn os Mic encom etre 
SG A ae Ty a 
WASHER (Att Pt) . Shs: ot elms eRe ome e dis Met ca sl ents 
INDE CAGLtPE) eee fe aie Shee LaMS Nee ef gt aS 
TRANSMITTER apnet dwg 770901082) (ECP) Rae ve i nae 
GROMMET (GE). aca Pies a A ay ale id ee 
GROMMET (GE) ... cei ate, Tet ee 
CAPACITOR, Fixed, 100 set £5% . BD SA SN ere sn ee 
RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% .. ae 
RESISTOR, Variable (Spec dwg 77073064) (WAMN) wills 
RESISTOR, Fixed, 500 ohms + Las) ae tiie Are 
SCREW (Att Pt) Wee die e's. Ish Al cy ol ee 
WASHER (Att Pt) . Pes! ob aie Spe ee 
WASHER, Fibre (Att PO Spat UMMM RIM Rea lisiclse.’ coc Ok aed Gertie 
WASHER "(Att Pt) . bh Stl AO ieh te) ae ce. alae eee ot ie 
NUT (Att Pt) . A EWE aide gc EPP au! de: Ue 
RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%. iss . 


TERMINAL, Standoff (Spec dwg 70001618) (W719). St 


SCREW (Att Psi. 2). ¢ ce UNAS fore ied 
WASHER (Att Pt) . a enbates ree 
GAPACITOR, Fited'0.25 uf s20/110% 1.1m anes 0 ale 


CAPACTTOR, Fixed. ul 210% Aa ad eiivc) Cac’ ws i fiealt «ae : 


TERMINAL. ..... eee 
SO RE WHCATE RE hints) Vote. we SOM AEREMRD 4 Ain) Cee Eaten eg 


SORE WINALLUDt Pas tise sis) Gener ac aye cwmaergt ly Sy bo 


WASH BRsGAt DE) i cilosc.l' 5... ac aM aspen be : 
INCA Chae) meena tonls yA RAMEN tanh SRE ADEA eh ie tot 
SCREW ti cre py A A Mig rs a ek ie) RM Or oi oe ol at ee ee 
BOARD, Terminar. Be sd 5 PR, VA Vet NIST Sra Boy ae 


SCREW (Att Pt) . BU apne eG, SE ies oe pee 


WAGER CALE DERI Ts | NORMS he be dce Van. 
NUT (Att Pt) . . ; 


SWEEP GENERATOR, Slope control (See ‘figure 143 for breakdown) . 


GENERATOR, Sweep (See figure 144 for breakdown). 


SWEEP GENERATOR, Zero control (See figure 145 jor Brealdownie, 


METER, Phase (See figure 146 for breakdown)... . 

AMPLITUDE CONVERTER, Direct current (See figure 147. 
for breakdown) 

AMPLITUDE CONVERTER, Type I alternating current . 
(See figure 148 for breakdown) 


° @ eo «¢ 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


eee 
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Group Assembly Parts List 


CS SS A NSC FREY Si STEMS ETI RW A A STE A AE ATT EAL IG LIE RENNES OE LIE TREE TE EE DT A LE a a EE, 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
ae, ens bat ay Meee ay 
5g SPs ST RE RETO a ea PP aL SIENNA FSS OD AS EET SESS AE Ai OR IO AE TE IO TI TEE OE EE MISES NS SGOT SEE LT LL 
138-78 PL7605997G1 AMPLITUDE CONVERTER, Type Il alternating current. ........ 1 
(See figure 148 for breakdown) 
AN515PB8R5 SCREW (Att Pt). Be iris Bin bares tS Bo Ld: Se Rene Rae rt ye 40 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . : se Sogek Boe CRT eS 40 N 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd vl No. on narrow (at PH). i, Vee Ber grey 40 
-79 7135276P22 SPAGE RG. 7 : : nD Cy OS 30 
-80 7035898P1 SPIACEIR Sri teiicl. sake BY, ahve alate et orien otk oc ices tS Os RE OT eco e 10 
-81 7135118P2 TERMINATOR eres Ce eg oh ce el Pi recente Mr emma Meee slr 10 
AN515PB8R5 SCREW IAT EMSs 8.0 A me Simei an cee: ae? lace AMER eRe eRe bite 40 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . rhe Aue GRrEra ullrhine tt women asc, hi Bk Gl as MEE 40 
-82 7417564P2 SHIELD, Electron tube Boe ee Maro) ce 
-83 54417403 CONNECTOR, neere cS (spec awe 7411390P1) (CIN) 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt). Ay ieee 
AN960B6 WASHER, Flat (Att Pt) . 
AN365-632C NUT (Att Pt) . : 
PL7026298G3 HOLD-DOWN, Relay : 2 
AN345B10 NUT (Att Pt) . 2 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . ; are, 2 
-84 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, ‘Allen dr, steel, Ca pl No. 10- 32 2 by Vai in. 1 
-85 7026297P1 CLAMP, Relay. i ; 1 
-86 7026296P3 ; POST, Relay. 1 
-87 7418675P1 HINGE. . . if 
AN520UB10R8 SCREW (Att Pt). 10 
AN960B10 WASHER (Att Pt) . 8 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . SAP Ae RR ET Ake) coe RS PCIE SO |G Ce 510 10 
AN345B10 NUT CAE PE) ose oy G5 has ee Sts Bee eee a. Nermeret pe eee 10 
-88 7013756P1 WASHER. . . ay nated ges. ete ated tame 4 
-89 2600-7 STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7492576P7) (CLC). 4 
-90 2R53P19 GROMMET. ; oa Cae te ele 1 
-91 NP192634B NAMEPLATE . 1 
AN515PB4R5 SCREW (Att Pt). . 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . uence Seng nsas ates 4 
AN340B4 NUD AACE Pt Sek a ree are ee ree ees pear 4 
-92 PL7302332G1 CHASSIS. ie. hE Su lee austere i 
139- PL7613272G1 MONITOR SCOPE (See a 138-2 for next Deis bye Ref 
-1 JANI2Z2ATTWA : TUBE, Electron . : te ; ; 4 
-2 JAN5814A TUBE, Electron . 3 
-3 JAN5726/6AL5W TUBE, Electron . 4 
-4 JAN5725/6AS6W TUBE, Electron . 1 
-5 JAN6AU6WA TUBE, Electron 4 
-6 26-4501-24P-1005 CONNECTOR, Plug, electrical ‘(Spec dwe 7606036P8) (AMBP). 3 
-7 9453-14 SOCKET, Adapter Ed re eb aes ca ea Net e Ne 1 
-8 7034598P1 RING, Nut . yi PT CIES Oar TPN 1 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt). . 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 4 
-9 7034599P1 BRACKET... 1 
AN520UB10R10 SCREW (Att Pt). 2 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, “Cd a pl, No. 10 narrow (att Pt). 2 
AN935-10 WASHER (Att Pt) . 5 ee Sacral 2 
AN345B10 NUT (Att Pt) . 2 
-10 7883542P2 CHANNEL, Rubber 2. 25. in. igs 2 
-11 54417403 ADAPTOR, Se mace pea an (Spec awe 7411396P1) (CaM. 4 
AN500B6-10 SCREW (Att Pt). c 8 
AN960B6 WASHER (Att Pt) . 8 
AN365-632 NUT: (AtG PE) eye is 8 
-12 PL7718880G1 SHIELD ASSEMBLY. . 1 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt). . 5 
AN935-6 WASHER (Att Pt). . 5 
-13 PL7718878G1 PLATE ASSEMBLY. 1 
-14 7135276P22 SPACER. 5 
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Section I T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


SR PR DN SINE SPS SRE LSS I SE EE A LL ERE I EDT LY OY SIS LD EE DED RRL BNE SEE A 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
NO 1 2 3 4 A 6 7 


139-15 AN515PB8R6 é SCREW .CAGtEPE) Pete. no cjiuncy.'s aera cach tne ae EMR oe eKits lo, Velrsn Mamie 10 
-16 AN936B8B ‘: WASHER (Att Pt)... . : 6 BL EOC OMIGUR Tht hc 10 1 
N401P8C13 . WASHER, Flat, brs, Cd sip Ne 8 marrow (Att Pt) MMe cay) Keel. cone en cee ee 5 
-17 538K17726 | SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN)... .. 7 
-18 53D16450 A SOCKET, Adapter (Spec dwg Las (CEN oes tin 3 9 
-19 7135118P2 ; TERMINAL . AAT, SEER CL atte  diale) Che MoM MOSHE Uke] Mics) ‘ed vs! va) ae 1 
AN935-8 ; WASHER (Att Pt) .. Meira eta Oi. te Lo, 8a. IO) Soe 1 
PL7452541G1 : BOARD ASSEMBLY, High voltage . o\j Merk u. Diprth ou a tateie chite Marea otras ict) cos tes us il 
-20 AN515PB8R8 . SCRE Wa (Attibt) ieee. sua nien ven esas Pe ON nr meee oS. AA A Sleaceneed 3 
-21 AN936B8B ‘ WASHER (CAEGPtY cnc ie 620d celel cl A tthe welll oct MCCS mirc mr Meme sya a0 3 
-22 AN960B8 i WASHER (ATPL) eae. hn ho bela: let of (6 ore elem tour cube hte omnes mar ea REMI eth rte 3 
-23 JAN5726/6AL5W ‘ . TUBE: Electron. es. of VistklsiMetredhctu eine mcs teem e tent crore & 1 
-24 RC20GF1553 4 : RESISTOR, Fixed, 1.5 mee 45%. Ai aM Ry hirtig Sym GNo) <AIb) \G) os theo 1 
-25 TS102P01 é i SOCKET, Eléetvon TUDES Ae, ete sh cet Sede eo Lia Pele a) Col tee OunreMRCERES RTE TS 1 
-26 7135118P2 . 3 TERMINAL. Pe ee ear ae CONen Beh oy Veo We Re ue EMR I oO - ch. Oke 1 
AN515PB4R6 é J SCREW (Att Pt).-o S765 ooo Heck pect te et kote tek Uo Sa ae 2 
AN936B4B A : WASHER ‘(ATE Bt) Shs Ru a ce eee i asa | ho eng ies 2 
AN340B4 “ 5 NUT (Att Pt) . Dele, 1 cee |e roe ste onto Rees 2 
-27 GC46M102 s CAPACITOR, Ficed (Spec awe 7418107P2) (GUC). 24:59 een 1 
-28 NS4W0220 < : INSULATOR sStandotim carmen ney te tose) ket Wot ot Cee oeaMeMlte Mite 3 
AN515PB8R8 : é SCREW (Att Pt) we eOe aciito onaiaeNitel tel Beis cot heen ee Rie etre Minette meen 3 
AN936B8B . ‘ WASHER (Att Pt). Wie Fopbele MueuhuG “visi \Wikae. 1xeh Lote eT Ned verirrs tells oMiretants Mate RinemEte 3 
AN960B8 é s WASHER Att: BO Ns ee ov hide hie Mme 3 
-29 AN340B6 : ; INTE ecnce a eS ats ee oo 2am ee tol cegiteh salute eivolebieth los eas oh telah eR oan Renee mS 10 
-30 AN935-6 é ‘ WASHER). 96) Ge GNe. ve bey oi eolten Ponistaed elite dic. che) Tyo, ) clea aivemanomneS 6 
-31 7135118P1 TT EARMINA Ts 34h ek tee es, 2? Skool Toth Skee ea tele t fours ot ean ronmee 3 
-32 7872492 P1 : é WASHER Fiber 6. sie ht le Sie, of lw tec enol ney eicbsinta tell eaeoy etme tomnemEme 4 
-33 7053994 P1 : ‘ SUD eaves er ATA te Ach DEM ag G6 6, c 4 
-34 NS4W0105 2 é INSULATOR, Standoff Neen aes tes iret eee eer, GUN) 6°) ogc 2 
-35 NS4W0104 3 A INSULATOR, standoff ce. ein. te! 3 Me Meters ayer Yeluioh (ove neni cel te imte time TanS 2 
AN515PB6R4 : : SCREW (Att Pt) . © y's, fe diute. lees) bev oko u Teale MeN ol onl cite citomn eile 4 
AN936B6 : ; WASHER (Att Pt). : shat Moll nel collie, fel des erure aie Matin Hit cumT MMDCEETe 4 
N401P7C13 A , WASHER, Flat, brs, Cd pl, Ne. 6 narrow: (Att Pt). 27 6 i seen ene 4 
-36 7051395P1 . < BRACKET, Capacitor Se AGNAUIS.. toate too Hels, ot iey oh ee oe aS 1 
AN515PB6R12 A é SCREW (Att 2 | ee eens oe Pe Ma AN ten WW EM er oP es Aa or 2 
AN936B6B A WASHER (Att -Pt). 2 . : Bite (het, ey cont et) ce ie) tei Veet Ut Me etic tate 4 
N401P7C13 P A WASHER, Flat, brs, Cd wet No. 6 narrow (Att. Ptyig): 2k hae berets 4 
AN340B6 s 5 NUT (Att Pt) . AEE Shee slits ie! \ceithhen. otubelthea hams n nls mets aimte 6 
-37 PL7452542G1 i BOARD ASSEMBLY . BURAD HA) OAR ROMEO Re OnE! ook cums Mong: “gills 1 
-38 7135118P2 : TERMINAL, CEU cMPe ak oN Sanat ebieie -eioniot” oy teil an tV'e: wi-e tp CMMI eh TOUT) cara Sa i 
AN935-8 z WASHER (Att Pt)... ose, ei btont ou awrite 1 
-39 GC45M104 x CAPACITOR, Fixed (Spee ave 7418107P4) (suc) oo ke: hams ater ntonnte 1 
-40 7135118P2 : TERMINAL. .. 5 3 : sist od (drone tens it 
-41 7015764P1 F BRACKET, Capacitor FO CLL CCAR Da. OL oho Blea il 
-42 AN515PB4R7 . SCREW (Att 1219 Wed crs kG ee ot ioe Maticl te MreMmcennreli ts 2 
-43 N401P5C13 - WASHER, Flat, brs, Cd pl, oe 4 Harcow (Att Pt) co) VaSk Me Meee teat hbo veel: ok Le 4 
-44 AN936B4B : WASHER (Att Pt) A ee eT, Eee ROT eat io Om Be OO Oo. Ge 2 
-45 AN340B4 ‘ INUEE WATE PL) sii wee F-Se o. ot Ler Shae ogee eaete ints mecoir's tts 2 
-46 RV4ATSD252A - RESISTOR, Variable, 2500 ennis. 41% Peet rm tem 80 yas 8 oc 1 
-47 RV4ATSA754A : RESISTOR): Variable, 0.75: mee 410% oo) ce eee ee rect en ae 2 
-48 RV4ATSAI105B : RESISTOR, Variable, <1 mee 220%. oy an tas ae olne e oien e ccs 1 
-49 RV4ATSD504A ‘ RESISTOR, Variable, 0.5 meg eas Si” Wylie la letanlal eel ORS MIGER Steal ios le het ire 1 
-50 7027144P1 : TERMINAL. . . stife a) Kenta) eave Onn loge OM MRO Sivey | ey tone 5 
7886278P1 CLAMP, Biectrical (Att Pt) at met eee te 6d EO aCe 5 
1920-2 : WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt) ig e hewitt 5 
-51 RT7/8-21-10F y RESISTOR, Variable (Spec dwg.7707306 P6))(WAMIN\ a cy ccs. eo “ne we 2 
-52 RT7/8-21-10G ; RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P7) (WAMN) ........ » 2 
-53 RT7/8-21-101 : RESISTOR, Variable oes eu ae CWEAINIING ier e's) es wl ie, OS 1 
-54 7007650P1 é TERMINAL, ol enlist rene 16 PROMETE CMG ier voce. ev \e) heitiorwee 9) 
7039589 Pl 3 NUTT CACEPOD Gs cuts) bah ob 20. gti eile oft Nee te a RES rests 0s ay. e 4) 
7876684P14 ¢ WASHER: (Att Bb) ci iu ode? il eacie te ave aie aanMten amc ole ) 
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FIGURE 


PART 


DESCRIPTION 


UNITS USABLE 
PER ON 
ASSY CODE 


139-55 CM20C470J CAPACITOR, Fixed, 47 uuf +5% . 2 
-56 RC20GF135J RESISTOR, Fixed, 1.3 meg +5% . 2 
-57 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 megi5%. . 6 
-58 RC20GF151J RESISTOR, Fixed, 150 ohms +5%. 1 
-59 RC20GF102J RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 1 
-60 RC42GF912J RESISTOR, Fixed, 9100 ohms +5% . 1 
-61 CM20C101J CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5%. 3 
-62 RC20GF104J RESISTOR, Fixed, 0.1 megi5%.. . 3 
-63 RC32GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. . . i 
-64 RC42GF333J RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5%. . 1 
-65 RC32GF104J RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5%. . 1 
-66 RN70B9093F RESISTOR, Fixed, 0.909 meg +1% . 1 
-67  RC32GF154J RESISTOR, Fixed, 0.15 meg +5%. 1 
-68 RC42GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. 1 
-69 RC20GF203J RESISTOR, Fixed, 20000 ohms +5%. 2 
-70 RC20GF154J RESISTOR, Fixed, 0.15 meg +5%. . 2 
-71 CC21CH050D CAPACITOR, Fixed, 5 uf +0.5% . 8 
-72 RN75B2614F RESISTOR, Fixed, 2.61 meg +1%. 1 
-73 RC20GF331J RESISTOR, Fixed, 330 ohms +5%. 1 
-74 RN70B7503F RESISTOR, Fixed, 0.75 meg +1%. 1 
-75 RC32GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5%. 8 
-76 RC42GF153J RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. 2 
-17 RN70B1404F RESISTOR, Fixed, 1.4 megi1%.... 1 
-78 CM30D272G CAPACITOR, Fixed, 2700 uuf +2% . 1 
-719 RN70B5233F RESISTOR, Fixed, 23000 ohms +1%. 4 
-80 CM20D471J CAPACITOR, Fixed, 470 uuf +5%. : 1 
-81 RC20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. . 2 
-82 RN70A4992F RESISTOR, Fixed, 49900 ohms +1%. . . 1 
-83 CM30D222J CAPACITOR, Fixed, 2200 uuf 45%... 1 
-84 RN75B1154F RESISTOR, Fixed, 1.15 meg +1%. 1 
-85 RN75B1694F RESISTOR, Fixed, 1.69 meg +1%. 2 
-86 RN75B2004F RESISTOR, Fixed, 2 meg +1%. . 4 
-87 RN75B2434F RESISTOR, Fixed, 2.43 meg +1%. 3 
-88 RC32GF183J RESISTOR, Fixed, 18000 ohms +5%. 2 
-89 RN75B9091F RESISTOR, Fixed, 9090 ohms +1% . 2 
-90 RN70B1004F RESISTOR, Fixed, 1 megi1%.... 1 
-91 CC21CH100D CAPACITOR, Fixed, 10 uuf +0.5% . 3 
-92 7411474P12 CAPACITOR, Fixed, 12 uuf +20% 1 
-93 CM20C220J CAPACITOR, Fixed, 22 uuf +5% . 2 
-94 RC20GF221J RESISTOR, Fixed, 220 ohms +5%. 2 
-95 RN75B1474F RESISTOR, Fixed, 1.47 meg +1%. 1 
-96 RN70B4753F RESISTOR, Fixed, 0.475 meg +1% . 1 
-97 CPO9A1KE104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. er 1 
-98 CP09A1KC104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf 10%. . . 1 
-99 CM20C680J CAPACITOR, Fixed, 68 uuf +5% . i 
-100 CC21CH120J CAPACITOR, Fixed, 12 uuf +5% . 1 
-101 CM20C330J CAPACITOR, Fixed, 33 uuf 5%. . 1 
-102 CM35D332J CAPACITOR, Fixed, 3300 uuf +5% . 2 
-103 RC42GF103J RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. 1 
-104 RC20GF684J RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5%. 1 
-105 RC20GF101J RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. 23 
-106 RC20GF224J RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5%. ; 3 
-107 RN70B3323F RESISTOR, Fixed, 0.332 meg +1%. . 1 
-108 RN70B2743F RESISTOR, Fixed, 0.274 meg +1% . . 1 
-109 7707158P4753 RESISTOR, Fixed, 0.475 meg +1%. . 1 
-110 RN75B3014F RESISTOR, Fixed, 3.01 meg +1%. 3 
-111 RN75B1504F RESISTOR, Fixed, 1.5 meg +1% . 3 
-112 RC20GF335J RESISTOR, Fixed, 3.3 meg +5% . 1 
-113 CM20C150K CAPACITOR, Fixed, 15 uuf +10%. . 2 
-114 CPO09A1KC105K CAPACITOR, Fixed, Putt 10%. 1 
-115 500-750-1129 : CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P 4) (PRCO). 1 

AN515PB4R6 : SCREW (Att Pt) .. 1 
N401P5C13 ; WASHER, Flat, re Cd ‘pl, No. 4 narrow (ate Pt). 1 
AN935-4 ; WASHER. (Att Pt) . : . : ; : 1 
AN340B4 ‘ NUT (Ait Pt) sca. 1 
-116 7030268P1 ; ADAPTER, Test point. 14 
-117 PL7710525G2 BOARD, Component. 1 
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Figure 140, Phase Shift Network 


SE NB Ta TT TT TN SE 


FIGURE DESCRIPTION 


Kees PART pei: igre 
naka NO, 1 2 3 4 5 6 - ASSY CODE 
140- PL7414938G1 NETWORK, Phase Shift (See figure 138-12 for next higher ae Ref 
-1 RT7/8-21-10J ’ RESISTOR, Variable ees soe Lee MN: ; 1 
-2 7007650P1 : TERMINAL 1 
7039589P1 : NUT (Att Pt) . 1 
7876684P14 ; WASHER (Att Pt) . 1 
-3 CPO9A1KB104K ; CAPACITOR, Fixed, 0. 1 uf £10%. ‘ 1 
-4 CM35D4725 ; CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5% . 1 
-5 RN70A1003F ; RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +1% . . 1 
-6 RN70A4991F . RESISTOR, Fixed, 4990 ohms +1% . 1 
-7 RC20GF474J F RESISTOR, Fixed, 0.47 meg asi vi 
-8 PL7414917G1 ; BOARD, Component. Svneaes 1 


FIGURE 


PART 


PL7418576G1 
RC42GF364J 
RC42GF394J 


CPO9A1KE104K 


RV4ATSD104A 
RV4ATSD254A 
7870535P2 
1920-2 
N401P13C13 
GC45J104 
AN936B8B 
7015759P1 
ANDS15PB4R6 
N401P5C13 
AN936B4B 
AN340B4 
NS5W0110 
AN515PB6R8 
AN936B6B 
N401P7C13 
NS5W0104 
AN515PB6R4 
AN936B6B 
N401P7C13 
PL7418571G1 
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Figure 141. High Voltage Board 


DESCRIPTION 


BOARD, High voltage (See figure 138-41 for next Ber mueaceninte 


RESISTOR, Fixed, 0.36 meg +5%. 
RESISTOR, Fixed, 0.39 meg +5%. 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf 410%. . , 
RESISTOR, Variable, 0.1 meg +10% . . . 
RESISTOR, Variable, 0.25 meg +10%. 
NUT (Att Pt) . 


@. (eo) (el Neo ow 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/ 8 in, int ‘teeth (SH) (att ee 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, 3/8 in narrow (Att Pt). 


CAPACITOR, Fixed Hote ae eaereey) case) 
WASHER (Att Pt) . ¢ 

BRACKET... 

SCREW (Att Pt). 


WASHER, Flat, ans Cd ‘pl, No. 4 narrow ‘(Att Pt) Rh 


WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
INSULATOR, Standoff . 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 


0:5 WAY, Ope .O 1, .@ 


2). 8) evel jot Ber te, 


WASHER, Flat, brs, Cd ‘pl, No. 6 narrow (att PY ane 


INSU LATOR, Standoff . 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 


WASHER, Flat, brs, Cd ‘pl, No. 6 narrow (Att BD: ie 


BOARD, Component. 


CS Sew eeu pe ou} 
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Figure 142. Front Panel 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
NO Pe B39.) 4 ee Sains aes 
142- PL7608053G2 PANEL, Front (See figure 138-51 for next higher assembly) ........ Ref A 
PL7608053G3 PANEL, Front (See figure 138-51 for next higher assembly). ....... Ref B 

=1 AN3140-327 ; LAMP, Incandescent; 28v,' 0204 amp i se ee oe eee sees 4 

-2 A-5180 : LIGHT,, Panel (Spee ‘dwe 7411428P1) (GMC) 9245. s6 cs. oes 4 

-3 7128694P1 : AEFRIMUNA Tope eee eM Wt go diet nrc, mei rh oat a alg Mut En Sea cea ss 1 

-4 107J146 Pl 4 POST." Binding ee te og ie ON te: fae a Sn es Pee Lenn Mg Cn aOR MCs are 1 

-5 107J146 P2 F POST) Binding te Sree sc. gis he) fe Ree We eee cane Reem Omnr rn mere il 

-6 7033303 Pl 3 HEM toting 2h. OS Ps ET, OR A ane ar cea 1 

-7 7702903 P4 ; 1 Gs 6) SUA era seen ee Pie ee ere A 6 Ob He es 1 

-8 7702903 P7 ° SNOB Pete SNS. fe so OO Hee eae ake en er CMe MM tes ixct tse 1 

-9 7702903 P2 A bG( 0) 3 3 Mie re RE AP ERI a A re ad Gis. Oso toae 1 
7415929 P3 3 DORM, cet (Att PET ene. cae catty ace et 2 ee mn Mee ores eel tee 6 

-10 RP101RD501KK : RESISTOR; Variable, 500 ohms’ 210%) 29s eet ed caesar ss i 

-i11 RV4ATSD504A 3 RESISTOR, Variable, 0.5 meg +10% . Ser eGu so eo tb 1 

-12 RV4ATSD253A RESISTOR, Variable, 25000 ohms +10% ......-. 1 
7870535 P2 F INGERSCATENPE) © 3? stad oy OE Ae lS ON, | ol ed PC ee ois’: oh 9, Ret ec CERE 3 
1920-2 3 WASHER, lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt). ...... 3 

-13 7886574 P2 KNOB ow i$ oleh vad selene Satheere offs! ple Paae ee NOMIC hy. 6" 6 65 iw) Pas 2 
7415929 P3 . « | BEREWE:Set (Att Pt)... GRE ee. EE 4 

-14 7417745P1 : DEAT weed oii jel fev ope) el vot oho! le Mls baat home eIMPOERROM Vento Ce ioe) 0 oh aceee epee il 

-15 7428407P1 5 DLA Pyare steele dated SY ct eee eh See ree ROMEO ee Uo. vel n: iv-1') ce o.6) euneremme i) 

-16 7405194 P21 4 GASK ENDS Vo" uted i, Bagiods 5) Deke Rie RETO PROMI CI os lof Je” cov. sis. vcoc Yet eo cons 8 
AN515PB4R10 »  WSCREW AGATE Pts ss) 0e.feae eeu enn een oes ew! 6 ie he 8 : 8 
N401P5C13 s WASHER, Flat,.brs;:Cd.pl;.Nos 4marrows(Atert).. tas. 2 « ae A 8 
AN936B4B : WASHER (Atth Pt)ijo" 25 Ae cipal cb ene eon oF 5) 6” se) nee ces Pe 8 
AN340B4 «NUE CACEDC) O59 h aiia oe Delete em eRe CTs) Vag lca “50 .0)/ celta eee eee 8 

-17 7709574 P1 ; DLA Lire) Siac ars ictee 24 ©. alps Re Mente at Set Tea 5s i0)". 15°65. shh roe eens ee 1 
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FIGURE 


-39 
-40 


-15 
-16 


PART 


7405194P21 
AN515PB4R10 
AN935C4 
N401P5C13 
2600-6 
7128372 P1 
7421388P1 
7038674 Pl 
AN935-8 
AN340B8 
7018563 P2 
7415929 P3 
7102063 Pl 
7886276 Pl 


‘7015771 P2 


7102063 Pl 
RC20GF1013 
ST52N 

ST52R 
SRB36A 
SA1877 
7040776 Pl 
7415929 P1 
PL7040778G1 
7040777 P1 
7415929 Pl 
7709847 P2 
7870535 P2 
1920-2 
7886228 P3 
7415929 P3 
7706298P5 
7870535 P2 
1920-2 
7034271 P1 
PL7607389G2 
PL7607389G3 


PL7417768G1 


JANI2AT7WA 
53K17726 
7707158P1503 
7707158P1653 
RC20GF1013 
RC20GF 1023 
RC42GF103J 
CM20D4713 
RC20GF 1043 
RC20GF152d 
RC20GF105J 
CM35C103K 


CPO09A1KB474K 


500-625 
ANS15PB4R6 
N401P5C13 
AN935-4L 
AN340B4 
RT7/8-21-10F 
7007650P1 
7039589 Pl 
7876684 P14 
7707158P1213 


DESCRIPTION 


é GASK Bow mr arte ase ies pet Gas) tes lastive. 8 we) 1G 
BORE WAGE PD mca ata) ee Gaia wl alee s 

4 WASHER CATE) a ole hee tet. Cele 

y WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Onirrow (Att Pt) a heditte! aot! eis 

3 STUD, Barnbutton fastener (Spec oe Heels (CHG) a 

< WASHER . Sa a SPUBIMPaT gat Marabou vey tes Lentrolyraatenes ‘ 

oo PISA Oy Cenc ieee s kare Gare ea esha: ce unis, eu el ar oy 

4 PINAL) 2 ete e he ear gee ie ol es Se Ral aioe ve 

F WVIAC BMY UATE DP UCU emrsaL deRe PD Ol MRE hel. ORM LE Lina) cat 

; URTV CAC Cee Ly mem tte ute we OE gs Pak eae e 1b Telatea tenes 

és COLLAR). "sat. Sige est Hetero kets Lloro ete eeiee 
SCREW, Set (Att Pt) RE LN ETAT CE is Veuve drei cous heels ot Ls 
BUSHING. MOET a Ete MoM tat ok Silloh ec ueed Vie! Cie meu set-stl ont is. ts 

- CIGAMP SMISCtRICa eM et okas siet UE RG Fekete s ron lel aysit teh etic 

A SLOANE CLM ey Dei rear. Lr Sere Mir oms a 6 coltnsi wel per irell el wpe fe 

“ IB USHEN Gre rcares o Ne Miel Wels Mer enitcty. Sliema cmbell’ 6 
RESISTOR, Fixed, 100 ohins 45% 5 PORE Lg ah BEAMS, ie ee 6 

Pc UrGH Monet Aimee Wendy. Me nor 
SWITCH, Toggle .. EMC Wh ofl hot Re trotire hie 


fs DIAL (Spec dwg 7030233P1) (HPT). a he Bg 5 

: RESISTOR, Variable ae dwg r708707 PD (HPT). Be onde 
COLLAR. cick. SOCIO On RCL a siete. el fis 
SCREW, Set (Att Pt). 4 GG) Blac 


COMBAR Magmraire tel fe). ivi caliet umew er. ost chabiapens - 
WNSOREW ) Set CAD PEE st nel oss 4 ee : 
S RESISTOR, Viarlablen siaiieveuc te ‘le [leer ts le A 
| NUT (Att Pt) . . : 
eee Lock, brs, Cd ib 9/8) in, ant teeth (SED (Att Pt) 


Bieber stopeeri ets. RA eee 


PU MON OBI (vs ot he ; Dee: Heuer, tens 


5 SCREW, Set (Att Pt) . A Chel Od LOI RCH HE ROUT 2 CIS SOs SEDC Oa CIRO 
INET MCALG PE. ab cgay . Stel 

: WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 | in, int teeth (SH (Att Pt) 

: GASKEilg sm. i. . RRS o hier Nett eiak: gente ete C erate 

3 PANE MG er rOnty isc. ve chepeiie) tte sehen he ecitemetbentiy Listite tres 

; DANE SE TONG i) sive neil! io 4 tellemntelitolbkionmet rel routed at's 


SWEEP GENERATOR, Slope control (See figure 138-72 for. 
next higher assembly) 

; TUBES EICCtrOn:.. herein. Site isi he Neko) Ne 

"SOCKET, Adapter (Spec dwg 7403474P2) (CIN) 

Z RESISTOR, Fixed, 0.15 meg 41% ...... 


e ° ° e 
° 
e 


NP RRSISTOR Tried Ones mon GL ee. eae 

PO PRESISTOR SHI xed: O00 ONIMS 25909 celine oes With su ceo! 8 

. RESISTOR, Fixed, 1000 ohms 25%. .....-.--. 

Pie eRESISTOR «Fixed s 0000 Ohms) t5%br sie bee Vs lel sce le! eh 
POPC APACITOR Fixed. 470 ual 299) lc bh ie cuales sss 
MMR OS LOR Fixed: Ot Ie foo Ne et ee fe tee es 
iMmREGIOLOR,| Kixedtro00 OniMs £00.01 serie ls ewes ee 

oe WERE StS DORs Rixeds LiMen 0%. olivia (be. eek ey ahod ve es 

5 CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf 410%. . .. ; eC c 


CAPACITOR ME ITed, Uc40 th SLOUg alg. (eye via: emetied) 6s 
. CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433 P3) (PRCO) Satatale ties We 
: SCREW CALPE Or oe s 


e 
° 


. WASHER, Flat, brs, Cd pl No, 4 narrow (Att a SAN ee is Oe 


: WASHER "(Att Pt) , aes i wiel esi, slits shel! 9 
: NUTHAEG Pty tre hed ete . 
: RESISTOR, Variable (Spee dwe 7107306 P6) (WAM) ciiietne 


. “TERMINAL. 4°00") SHE Ment Mr oN CM PL ctize flo stow ‘othe ve 


: INOMCATC ODT) teeth sascioeae neh ieee ok a lett ac ak ca! jel ndt val elk, “0 
e WASHER (Att Pt) 2 e ° ¢@ ° ° e e oo ef @ ° ° e ° ° 
RESISTOR, Fixed, 0.121 meg 41% Meh Ah te estate! te 


UNITS USABLE 
PER On 
ASSY CODE 
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20 
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10 
i) 
Figure 143, Slope Control Sweep Generator 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 
NO 1 2 3 4 5 6 7 
143-18 RN7OA1501F ; RESISTOR, Fixed, 1500 ohms 41% ... Ps ete CRC IG OG Bie 2 é 
-19 7709026 P16 4 RESISTOR, Fixed, 0.6 meg +.02% ciespce SoM te MiceMOMonie othe “s) \s lot etike i] 
-20 7709026 P17 4 RESISTOR, Fixed, 0112 mee" +.025% . .. aaee ae oe sles Fah cunts 1 
AN515PB6R28 * SCREW CALC: Pt) cectitine gate Doe Oe bo) CoO Gee sce « ii 2 
7874555 P10 : WASHER: Fibre (AttsPt) cos, wi. os inate ee ah ol elites veers 2 
N401P7C13 : WASHER, Plat, brs;:Cd 'pl;-No:-6- narrows (Atreeeieeiee ls) le. 6 ast ek dme 4 
ANQ3 56 e WASHER (Att Pt) e e e . e °. ° o ° e ° e e e ° ° . e ° e e e e e 2 
AN340B6 ‘ NUT. CATE BE a. Sige St Aas 0 are ER ee AC SP eee x . 2 
-21 CP09AIKB473K ; CAPACITOR, Fixed, 47000 uutstl OQ arc, cus aes alee e e sire i 
-22 PL7417445G1 § BOARD; Component 7). cakes tard ati ccd to at core a tac ety e es foe yr etied Dear 1 


T. O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


12 16315) 7 12> 1818 


PO a8 TS G76 


Figure 144, Sweep Generator 


FIGURE DESCRIPTION 


AND PART pepe Gute 

eae NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
144. PL7417767G1 GENERATOR, Sweep (See figure 138-73 for next higher assembly). . . Ref 
-1 JAN5726/6AL5W . TUBE, Electron . pe RECN rae aha Ge kone OM weet ly te, ola 1 
-2 JAN12AT7WA . TUBE, Electron . 1 
-3 JAN5687 : TUBE yp leCeeOn wt alls “soale mint ices eee casa) yk pence 8 2 
-4 53D16450 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN)... . 1 
-5 53K17726 ; SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). . . 3 
-6 CM30D2223 » (CAPACITORS Fined 12200 wut 25%") oe 1 
-7 RC20GF104J . RESISTOR, Fixed, 0.1 meg+5%... 2 
-8 RC20GF152J . RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% . 1 
-9 CM20C220J ; CAPACITOR, Fixed, 22 uuf 15%. . 1 
-10 RN70B3323F . RESISTOR, Fixed, 0.332 meg+1%...... 1 
-11 RN70B7323F - | .RESISTOR, | Fixed, 0.732’ meg 41% 650... ss 1 
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Group Assembly Parts List 


FIGURE ; DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
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RC20GF1013 
RC20GF102J 
CM35C103K 
CC21CH050D 
RN70B9763F 
RN70B7153F 
CM30D222G 
CM30D332G 
RN70B2264F 
RN70B1004F 
PL7417448G1 


PL7710017G1 


JANL2ZATTWA 
JAN5687 
JAN5725/6AS6W 
53K17726 
RC20GF101J3 
CM20C150J 
RC20GF334J 
RC20GF105J 
RC20GF104J 
RC20GF4713 
RC20GF474J 
CM35C103K 
CPO8A1KB104K 
500-375 
7878455P1 
AN515PB4R7 
N401P5C13 
AN935-4L 
AN340B4 
RC20GF473J 
RC20GF333J 
RC20GF103J 
CPO9A1KE473K 
CPO9A1KE223K 
RC42GF473J 
RC42GF103J 
RC20GF155J 
RC20GF183J 
7415260P1 
2104-04-00 
AN500B4-8 
N401P5C13 
AN935-4L 
AN340B4 
CM20C101J3 
RC20GF225J 
RC20GF102J 
CM20C100J 
RC20GF135J 
CM20C220J 
RC20GF223J 
CM20C151J 
CPO9A1KB474K 
RC20GF681J 


RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. ....... 
RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . 
CAPACITOR, Fixed, 5uuf+0.5%. ...... 
RESISTOR, Fixed, 0.976 meg +1% . . 
RESISTOR, Fixed, 0.715 meg +1% . 
CAPACITOR, Fixed, 2200 uuf +2% . 
CAPACITOR, Fixed, 3300 uuf +2% . 
RESISTOR, Fixed, 2.26 meg +1%. 

RESISTOR, Fixed, 1 meg ey 

BOARD, Component. : 


SWEEP GENERATOR, Zero control (See figure 138-74 for . 


next higher assembly) 
TUBE, Electron . ; 

TUBE, Electron . 

TUBE, Electron... 

SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CON). 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 15 uuf +5% . 

RESISTOR, Fixed, 0.33 meg +5%. 

RESISTOR, Fixed, 1 meg +5%. . 

RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . 

RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5%. 

RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. .. 
CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. .. 

CLE, Mounting (Spee ane tempat) (PRCO). 
TERMINAL eee: : 
SCREW (Att Pt). 


WASHER, Flat, brs, Ca al No. 4 narrow (att Pt) ; 


WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

RESISTOR, Fixed, 47000 ohms “45%. Nie 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5%. ...4. 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% . 
CAPACITOR, Fixed, 22000 uuf +10% . 
RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. 
RESISTOR, Fixed, 1.5 meg +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 18000 ohms +5%. 
TRANSFORMER, Pulse! aie 

TERMINAL (Spec dwg 7005090P1) (SH) . 
SCREW (Att Pt). 


WASHER, Flat, brs, ( Ca Pl No. 4 narrow (att Pt) ‘ 


WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

CAPACITOR, Fixed, 100 an +£5%. 
RESISTOR, Fixed, 2. 2 meg +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 


CAPACITOR, ‘Fixed!10 aufiz5%, ."... eee 


RESISTOR,’ Fixed, 1.3. meg-+5% " .. 2. eae 
CAPACITOR, Fixed, 22 ufi5%........ 
RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5%. 
CAPACITOR, Fixed), 150: wit'+5%.1., 2 eee 
CAPACITOR, Fixed, 0.47 uf +10%....... 
RESISTOR, Fixed, 680 ohms +5%. 
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Figure 145, Zero Control Sweep Generator 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


DESCRIPTION UNITS USABLE 


FIGURE 


PART 


PER 
ASSY 


145-38 CP09A1KC104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. 1 
-39 7707738P8 TRANSFORMER, Pulse . Arar 1 
-40 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CaN). 1 
-41 CPO9A1KE104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. ; 1 
-42 RC20GF475J RESISTOR, Fixed, 4, 7 meg +5% . 1 
-43 RC20GF221J RESISTOR, Fixed, 220 ohms ee 1 
-44 JANIN198 CRYSTAL . <Ortge , , 2 
-45 7030268P1 ADAPTER, Test point. 4 
-46 PL7710456G1 BOARD, Component. 1 

146- PL7603960G1 METER, Phase (See hy 138-75 and 175-3 for next ame mii uae 5 Ref 
-1 JAN12ZATTWA TUBE, Electron . : PMS ae Tene aie ee 2 
-2 JAN5726/6AL5W TUBE, BWlCCEOn Morea Cael Rie. a) ae te 1 
-3 JAN6AU6WA DUBE, *Electron,:..) Gaye ts os km fleas 2 
-4 JAN5687 TUBE, Electron . ; 2 
-5 7707738P8 TRANSFORMER bale 1 
-6 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). 4 
-7 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) Se 4 
-8 CP09A1KB105K CAPACITOR, Fixed, 1 uf +10%. : 1 
-9 CPO9A1KE104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. . . i 1 
-10 500-625 CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) (PRCO). 2 

ANS515PB4R7 SCREW (Att Pt). 2 

N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Ca pl, No. 4 narrow (ate Pt) 2 

AN935-4 WASHER (Att Pt), an grees : 2 

AN340B4 NUT (Att Pt) . eer Saher 2 
-11 RC20GF331J RESISTOR, Fixed, 330 ohms 45%. 2 
-12 RC20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. {i 
-13 CM35C103K CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . 3 
-14 7707158P2493 RESISTOR, Fixed, 0.249 meg 11% . 1 
-15 RC20GF101J3 RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. 9 
-16 RC20GF224J RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5%. 1 
-17 RC20GF222J RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . 1 
-18 RN70B2003F RESISTOR, Fixed, 0.2 meg +1% . 2 
-19 RN75B2154F RESISTOR, Fixed, 2.15 meg +1%. re 1 
-20 RN75B1024F RESISTOR) ' Fixed, 1.02: meg’ t1%. 3°48) na eke | 
-21 CM20C220J CAPACITOR: “Fixed, 22 uuf 259 oe Se one 2 
-22 CP09A1KB104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. 2 
-23 RC20GF102J RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 2 
-24 CM35C472K CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +10%. 1 
-25 RC20GF223J RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5%. 3 
-26 RC20GF104J RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . Pa he a 2 
-27 CM20C151J3 CAPACITOR, | Fixed, 150 uuf 25%). Uk, : 
-28 RC20GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5%. ...... 1 
-29 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 megi5% ...... 3 
-30 RC20GF681J RESISTOR, Fixed, 680 ohms +5%. ‘ 1 
-31 RC20GF106J RESISTOR, Fixed, 10 meg 15%. . . . 3 
-32 CM35C103J CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +5%. 1 
-33 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 megi5%. . 2 
-34 CM20C101J3 CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5%. 1 
-35 CM20D2213 CAPACITOR, Fixed, 220 uuf +5%. 1 
-36 RC20GF682Jd RESISTOR, Fixed, 6800 ohms +5% . 1 
-37 RC20GF222J RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . 1 
-38 RC42GF153J RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. 1 
-39 7707158P1213 RESISTOR, Fixed, 0.121 meg +1% . 2 
-40 RN70A1501F RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +1%. . : 2 
-41 RT7/8-21-10F RESISTOR, Variable eh ae 7707306P6) (WAM) : 1 
-42 7007650P1 TERMINAL ieee 1 

7039589P1 NUT (Att Pt) . SERRE Oc WE ae ee : 1 

7876684P14 WASHER (Att Pt) . ous Sos 1 
-43 RC20GF332J3 RESISTOR, Fixed, 3300 ohms 45% . Hae 1 
-44 RN75B1004F RESISTOR, Fixed, 1 meg i1%. . ‘ 1 
-45 CM20D471J3 CAPACITOR, Fixed, 470 uuf +5%. 1 
-46 RN75B1744F RESISTOR, Fixed, 1.74 meg ate 1 
-47 7030268P1 ADAPTER, Test point. sibel vot Wide 3 
-48 PL7709484G1 BOARD, Component. a a Be i dM Se i RE a 1 
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Figure 146, Phase Meter 
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Figure 147, Direct Current Amplitude Converter 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section I 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
ioe Pern PER On 
estate NO. 3 4 5 6 2 ASSY CODE 
147- PL7709487G1 AMPLITUDE CONVERTER, Direct current (See figures 138-76 and . Ref 
175-4 for next higher See rin, 
-1 JAN5687 TUBE, Electron . , 2 
-2 JAN5726/6AL5W TUBE, Electron . 2 
-3 JAN6AU6WA TUBE, Electron . 2 
-4 JAN12AT7TWA TUBE, Electron . 2 
-5 7707738P8 TRANSFORMER y 1 
-6 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CIN) 4 4 
-7 53D 16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg Conn gle oe i 5 
-8 RN75B1004F RESISTOR, Fixed, 1 meg +1%. . , 1 
-9 RN75B1744F RESISTOR, Fixed, 1.74 meg +1%. 1 
-10 RC20GF101J RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. 7 
-11 RC 20GF332J RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5% . 1 
-12 RC20GF222J RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . 1 
-13 RC20GF681J RESISTOR, Fixed, 680 ohms +5%. 2 
-14 RC 20GF224J RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5% 2 
-15 RC 20GF331J RESISTOR, Fixed, 330 ohms +5%. 1 
-16 RC 20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. 3 
-17 CM30D182J CAPACITOR, Fixed, 1800 uuf +5% . 1 
-18 RC 20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% 1 
-19 7707158P2493 RESISTOR, Fixed, 0.249 meg +1% . 1 
-20 CP09A1KB104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. 2 
-21 RC 42GF153J RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. 1 
-22 RN70A1501F RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +1% . 2 
-23 7707158P1213 RESISTOR, Fixed, 0.121 meg + 1%. 2 
-24 RN70B2003F RESISTOR, Fixe Gi O20m ec Sane 2 
-25 CM20C 2203 CAPACITOR, Fixed, 22 uuf +5% . 1 
-26 RN75B1024F RESISTOR, Fixed, it 02 meg +1%. 1 
-27 CM35D472J CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +5% . 1 
-28 RN75B2154F RESISTOR, Fixed, 2.15 meg +1% 1 
-29 CC21CH050D CAPACITOR, Fixed, 5 uuf +0.5% .. 1 
-30 CM35C 103K CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . 2 
-31 RC 20GF682J RESISTOR, Fixed, 6800 ohms +5% . . 1 
-32 RT7/8-21-10F RESISTOR, Variable nee ane ‘TIOT308PS) (WAMN) 1 
-33 7007650P1 TERMINAL 1 
7039589P1 NUT (Att Pt). . 1 
7876684P14 WASHER (Att Pt)... . 1 
-34 CM20D221J CAPACITOR, Fixed, 220 uuf “45%. 1 
-35 RC20GF104J RESISTOR, Fixed, 0. 1 meg +5% . 3 
-36 CM20C101J CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5% : 1 
-37 RC 20GF152J RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% . . 2 
-38 CM20C151J CAPACITOR, Fixed, 150 uuf +5% . 1 
-39 RC 20GF223J RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5% 1 
-40 RC 20GF683J RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5% 1 
-41 RC20GF 102J RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 1 
-42 RC 20GF225J RESISTOR, Fixed, 2.2 meg +5% . 2 
-43 CM20D471J3 CAPACITOR, Fixed, 470 uuf +5% 1 
-44 RC 20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 meg +5% . . 1 
~45 RC 32GF 223J RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5% 1 
-46 CM15C470J CAPACITOR, Fixed, 47 uuf 15%. . 1 
-47 RC 20GF333J RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +45% 1 
-48 CP08A1KE104K CAPACITOR, Fixed, On2 uf: 210%. oa & ; 1 
-49 500-500-1129 CLIP, Mounting (Spec oe i ars (PRCO) , 1 
-50 7878455P1 TERMINAL BS tole ‘ 1 
AN515PB4R7 SCREW (Att Pt). 1 
AN960B4 WASHER (Att Pt) . ; 1 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 1 
AN340B4 NUT (AHI PE) pene 1 
-51 CP09A1KB105K CAPACITOR, Fixed, iar 10%"), rie see teaiea isl, Paar 1 
-52 500-625 CLIP, Mounting (Spec dwg isd re (PRCO) 1 
AN515PB4R7 SCREW (Att Pt) Ngee ane 1 
AN960B4 WASHER (Att Pt) . 1 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 1 
AN340B4 NUT CA PO orl: 1 
-53 7030268P1 ADAPTER, Test point. 4 
-54 PL7709489G1 BOARD, Component 1 
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Figure 148. Type I and II Alternating Current Amplitude Converter 
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T.O, 31P1-2GPA23-4 Section I 
Group Assembly Parts List 


TPL TITLE I ALT IEEE TET ROTEL AEE EGE LI ESE IIE EET SS ETE EEE ITI LET TENG ESET DETTE SIE VEE EE SET REET TCE TE PES DT SE ESTE TEFL LES REET EEE SSPE DG IESE OIE OER, 
FIGURE DESCRIPTION 


UNITS USABLE 
PART 
Dex NO cee He 
a i , ASSY CODE 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 


148- PL7603962G2 AMPLITUDE CONVERTER, Type I alternating current (See figure. ..... Ref A 
138-77 for next higher assembly) 
PL7605997G1 AMPLITUDE CONVERTER, Type II alternating current (See figure ..... Refi. B 
138-78 for next higher any) 

-1 JANI2ATTWA ; MUBEvermIectronm) ete. Paces ect A oie». Soe caren cH nak vs 4 
-2 JAN5687 ‘ UIE Ste COnOMe re, Yond Cunt iuicyaeN Soy 1s SIS LN te (fe 9b OOM: ts 1 
-3 JAN6AU6BWA : A OS EE SENOCUE Oligh o's. Na! ty a oY had sD oa ONES Bro) Hoo 52 ewes, il 
-4 JAN5726/6AL5W e TUBE, Electron ... aE eee 1 
-5 53K17726 : SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) (CIN) . 517 Ae sade 5 
-6 53D16450 ‘ae SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). .......2e- 2 
-7 CR2791G123A10 : RELAY, ‘Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE). 5 ae eee 1 
-8 54D17428-A 2 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). ........6-. 1 
-9 RN75B1304F zi Py SRO POW EP ered: Lys MMeseeke giine 6s cscs sg. fe) 0 6%. 5 OR 6) Sel ie 1 
-10 CM20C220J : CAE ACTOR hIXGQy Zogmueer organs oc a eeat 5.) elev ie wo eh Ghee ol waeke 3 
lhl RN75B1004F PE SIS OH eae Lai C Cel op ie tis <<) ag) ei Wale done. wo ISG ee yiale e 3 
-12. RN70A1003F : Rolo LOW e PixeG nO meme etl... "ol o. tease eeeendt, «dish elles caus 2 
-13 RC20GF1013 ° RESISTOR ME ixed alOUnOnniset Olorts wae? Stays Meee .e be ys oe Ua Stee 9 
-14 RN75B1503 F E EO LOR HIXeG wU st omIMeR edly ou.5 ore, tenia w > 1s, els. se %. eis ts 1 
-15 RC20GF104J ; EYES Lo LOW, HE IK CCl Om eit ERO 10:09 tel wi tec pre NR PAPER TOMI <e, suceicen co oo Scere 2 
-16 7707158 P2213 é RESISTOR: Wiked, Wszcdemied 1%),: th og), 7, ees. pitta: se ELGG 2 
-17 CM35D472J 3 CAPACITOR mmixede e700 ail ctovy Ai 2 eles awe. ne) oe Ab che ta lela’ % 2 
-18 RC20GF105J : RESISTOR ss iceca ein Ons! souitine kako ce Ce een ee © bs ee ohn 1 
-19 RC20GF3325 : RESISTOR Bixedssa00conms 45% 2a 2 owe Ra nie) ws 2 sue Dee Oh 1 
-20 RN75B1744F 3 BE Dlo LOR ps mrcced mies ee hoy, te le ee saleta ney omic.” se Red idee 1 
-21 CC21CH050D % CADACITOR: Fixed: 0: Uill: 40050, : sf ued Le, oe eke pai ngeas eas aed eee DARA shes 3 
-22 CC21SH220J3 ; CAPACITOR wmixed, 22 Wut 45 yet, Pag cst hy ofl city peeks ney 1B4 sy eat Rie 1 
a2 RN70B2003 F Me PE Oto TOR Pimed Op 2 5mec Adio, meses “ihe, SS idee Ae essen @ Behav ehs 2 
-24 CM20D4713 5 CEP ACi TOR srixedas 10-Wul oso & he. cs EES nd ete ere eee we Oa el Conese 1 
-25 RC20GF103J RESISTOR, Fixed, dOOOOLOhMIS cEO psc seer selet a Neils Co home mina. Gl. eGo s 1 
-26 RN75B2154F ‘ RESISTOR Fixed (2atm mec iel on) 5.4 eke cheit a Bae 1c Oe uence ed oe 1 
-27 RN75B1024F ‘ RESISTOR Fixed: TOcemec 2195. 540 see are ee Whe ik ke oe OS 1 
-28 RC20GF222J A RESISTOR, Fixed “2200%gnimS 4570 vetely Ait ktyee ansible: ea 5 Sete bale 1 
-29 7707158 P2493 4 RESISTOR, Fixed, O:249 meostye 4. sa, 08Watels sic 6 abe: Abuahasitol ts 1 
-30 RN70A4992F d RESISTOR: Fixed, 49900 ohms: tl Gi Win Ge eS AS ee: va eee oy eee OR 2 
-31 RN75B3324F 5 RESISeOKprixed, Scocmmern sd stot ant east A. RMN eMee. o's al gt an geheueete 1 
-32 RC20GF223J ‘ NESIST ORF ixed,, 22000ton mis! U0, eli) sigs) i stele inter eh- soaker eee te 1 
-33 RC20GF153J : RESIST OR WF iced. 1 5000 ohms to piri rebnel flees ey oe eho ep eee 1 
-34 RC32GF104d Peer Ol DOR ruxed, OL memrtn opis Weade Lahonn Vel lars. «os, bs: a) oo Ree 1 
-35 RC20GF475J z RESIS MOR Fixed, 4 Tamieguss pmmygies ellen fltnseey bie. «6 Gio. oo hellia ks 1 
-36 CPO09A1KB104K : CAPACKILOR, Fixed, sO ut 310% a2 peel 2) Kaithi 2-5) wo si (et 2) kul ettents 1 
-37 CP09A1KB474K ; CARPACTVOR, Fixed, 0:47 utctl 0 je art et ect bee cee cn wo) es so see 1 
-38 500-500-1129 ; CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P2) (PRCO). . ......-«-e+-«2ee 1 
AN515PB4R6 5 SOT MWMOACLy PE) -) 5 ser dei co oh ol PRRSE SI ein the RAPES “Se” oe ser Rauletas 1 
AN960B4 F DPA ER EEG MALE PE) lm St onl ak coy Wai Ryn Powe ted eile: @ Mie: et “eh Go Neg ener 1 

AN935-4 WENSHIBE WALL DT) :../ Auk. le cen uy) peptone Doh febaet oe be Je ss g.. leraal Malte Meade j Uae 

AN935B4 5 WieAiba tty Wt) cn, "Sha is. “sevie) lamas eile The kes ee oie) len Ce eens Le HW) gos) 
AN340B4 . INU CARE NPt) so eae : Peete ora Brae, «ot Seu eet. cmcmtamer rena eases 1 

-39 7707158 P1213 ‘ RESISTOR, Fixed, 0.121 meg “41% Ce UTE BR sate ete Way Goulcouen oy remee LonesA: 

RN70A4991F ef MARE Ste MOR er ixed), 4090} OWS El ote iiteliletos: fo ctl, sos. airs Oe.» 6 “Sils 1G eet 2) 

-40 RN70B5362F is RESISTOR, Fixed, SSO OOO Msrcle oes 515. spe lees. eee eee Se ee Typo 

RN70A1002F , RESISTOR Fixed 1 OOOO: olmmeue toi cicce’ ss Ned velads obec hie es sts attent aye 1a eB 

-41 RN70B5362F : RESISTOR sPimed,, oS600nolimsre niet oi fleets Selle traiger witin Mecceder ss Taner 

7707158P1213 : RESIoLORmnRoxed, Oj. 2 messes mil tn i en ige SUS ait en las a7, 6, ds 9! he ‘es, 

-42 RN70B3013 F 5 RESISEOR= Fixed."0. 30) meres. th oaks STR Re ans (sb eo Me ee 1h eX 

7707158 P1213 : RESISTOR. eixedia0 12 1. meveel ou... Te iA elie ees es) «Caneel es 38 

-43 RN75B3014F A RESIS RORm bic ed, 30h imecemtoomer. (Aieec ely ale Me oo go. tens be widler Mie tigers a pet 

-44 RN75B2004F ‘ RESISTOR, Fixed, 2 meg +1% . . Gousha URGE 1g 5020) 88 Ua eas 
-45 RT7/8-21-10F kL RESISTOR, Variable (Spec dwg 77073066) (WAMN) CUO ah: CaN ee hat ct ABE aRS ae 1 
-46 7007650P1 ; TERMINAL, Ground sc. 5. aones Bee tt tee Ae acini. OL ae me CE eR Tore Se 1 
7039589 Pl ke NUT (Att Pt) . Keene epson SAN adr o cin det 6 2a a ae LE ORAL 3 1 
7876684 P14 L WASHER ALEPH 2 5% 5 Sm tae Maur ite 5”. wages oleae 1 
-47 7703026 P12 ‘ RESISTOR, Fixed, 0.625 meg +.05%. UR Mie ok eo ele she canto heehee Reem cede 2 

-48 7709026 P15 ‘ RESISTOR, Fixed, OL2U46 Dr Meg 2.0 DU meme Me isl AC. ct 2) queue seks & sole Lives 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


PE I TBAT BS RET BFE SS NT TSE WALI SI ST DL SL I ES SO ET ETD, 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


PART 


PER 
ASSY 


ON 
CODE 


148- 7709026 P14 : RESISTOR, Fixed, 0.9765 ee ae g . i! B 
AN515PB6R28 : SCREW (Att Phere. ; aus oe ae he Lela SUE eee 3 
7874555 P10 * WASHER, Fibre (Att Pt). it. A el Beka 3 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd . No. 6% wat Pow. (Att Pt). ° 3 
AN935-6 s WASHER (Att Pt). Se sty gue Rmu Med weston eT Maes Shera remem fe 3 
AN340B6 c NU Ds CAtteP Ei tae eat Pea hehe ae Ls Nes 3 

-49 7030268P1 - ADAPTER, Test point. Dcfet, ive! fore tet, 20h, Vee ome an Sur en i oeame 3 
-50 PL7709495G3 BOARD, Component ih tos Bes tac Pen tey Wise fhe ponte etsy Come mane LRA 
PL7709495G2 BOARD, Component : 1 B 
149- PL7607089G1 MULTIPLEXER TD-132/GPA-23 (See figure 137-10 for ... ais Ref 
next higher assembly) 
-1 7417564 P2 SHIELD, Electron tube .. ; 12 
-2 PL7709082G1 DEMODULATOR, Type I (See fours 150 ‘for breakdown) 3 ; 2 
-3 PL7709069G1 4 SIX DIODE GATE (See figure 152 for breakdown). Sya8 b) 
-4 PL7709048G1 . AMPLIFIER, Tag mixer (See figure 153 for breakdown) . A otis 2 
-5 PL7709083G1 DEMODULATOR, Type II (See figure 154 for breakdown) ..... 1 
-6 PL7709084G1 ‘ DEMODULATOR, ae TII (See sa 155 for el rca ae 1 
AN515PB8R5 é SCREW (Att Pt). See alice he te setet heute aol heh olipotite 52 
AN936B8B - WASHER (Att Pt) . aoe : a cen wee 52 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd ee No. gnarrow ‘(Att Pt) aif basi gees aoe : 52 
-7 7135276 P22 i SPAGER ratte is Be Caan ean oly ane oe lires oh cour leah Ae Sie 41 
-8 7035898P1 ot) SRAGCE Rie oS el loth te ee OTE lel ngtnel aia enti y nig ts et meee Coe 11 
-9 7861852 P2 : PERMINAL: cateca yer (dicaeie, SUN Mee ane ee hne MG te me Roamans rae 11 
AN515PB8R5 ‘ SCREW AAtE Pt) sey ira iets 1 oven at er bs tetie Whe spk ao cue San on ena 52 
AN936B8B 9, lah WO ASEES R, CALE HEE) Nol ose Oso aile site een ead cir ait ish fa one ee em 52 
-10 AN515PB6R4 “ SCRE Walters sii oral es{"ie'f!' o) hell story eI in) ote Ih oi collie teh aben tear utts 5 88 
-11 7771534 P6 ‘ BOARD, Terminal Asc) oy yale Merry 19. <i i CMa BORIS eet | ON Sot G2 A 2 
-12 7771534P5 Li BOARD?! Terminal: Vege: toe eh cece bee oc: oe eM mR MMC Calas. 6) 2 
AN515PB6R12 4 SCREW? (At PU Oe Er (akan ee lg | oe / 2 on ge ae, 5 16 
AN936B6B dy [WASHER CACEDE) se Ceo tN el: Miri see 7 ays Ny) (oh aa eM ee orate A 16 
AN340B6 5 NUT (Att et ae Ait eee icg Sy SAASIA ies A 16 
-13 54A17403 . CONNECTOR, Receptacle (Spec ave 7411396P1) (CIN) Ree ; 17 
AN500B6-10 x SCREW (Att Pt). bah aes OL CRF IORI 6. A oc See? Oa 5% 34 
AN960B6 p WASHE RiCACH Pty ae Ole ai) (ey hema een ee Sone see 34 
AN365-632C > NUS CARED) INGE oecsy Guido ing UR SINS ae Oe ea Ni ave OLS ie eee 34 
PL7026298G3 ee, BOLD-DOWN, Relayi Suse ec iat sleet Seay pene ele margin ia. oats 4 
AN345B10 #7) ANAOTE CALC: BO) aie! Oates ot ite) Soi fal ra Yel tea Mette shy amten 1st Cnn ae - 
AN936B10B - WASHER (Att Pt). .. eis SOM SaRe Re Pw slat enice |) si, Lect eaiter mre pan arenas 4 
-14 N29P16008C13 é y SCREW, Knurled cap Allen dr, steel, Cd pl, No. 10-32 by 1/2 in. 1 
-15 7026297 P1 . ; CLAMP, OLA Yi sie ie ie & (ahita erate Metra eine: oie cian rao mn 1 
-16 7026296 P3 A ¢ POST io tenis pe eeeens : : : A ohio eae ie | 
-17 2600-7 Pe STD: Taynbuccon fastener ‘(Spec awe 7482576 P7) (CLC), 3 Bias 4 
-18 7013756 Pl Soonk WPASER RE. 4 hone ANGE dian cine a iehieniie: Veviver ie io MeMmemitocde Live tars 4 
-19 7417703P1 ve ING Rear. Si hal ay Mol fellcoMemratane hed lel jis ie te Avostdalt cine MPMmnOMl cate wats! HPs 1 
AN520UB10R8 : SCREW (Att Pt) o Vance. ie 7 eels Matera (eeu edie: to. hep Beat olga CRMMMECER On sleet @ 10 
AN960B10 é WASHEUCAtt Pt) od Ue te AMER EPs onc digo pte Salter 10 
AN936B10B él WASHER (ALE Pte css. aie SO et Me Nite) |e. Vs Dare cee a es 10 
AN345B10 ¢ INU TCACE PE) Yeu git eee tow ube stay o d'e) ao" oi oA te ee atte man aD Saupe Ter 2 fe 10 
-20 AN520UB10R8 a1) RG  SiCcahi yo Ride te Rete la waivet lettres a) Vall oe the chy dem eke aes Bote 2 : 1 
AN936B10B A WASHERS .& ilbacciive toh volves Feit © (lov helivel ayia ite tare mma ome Te apie iis 1 
AN345B10 on SN te oa ke ¥: du. ahs SE Re Seis tel 29 eceg Mek amet mne Mg Tin ake | fa) cumanae 1 
-21 NP192636A : NAMEPLATE PMO terol estimate tet ts inetd tal it oumOnMnunre thet sie ss UCU cuueuned 1 
AN515PB4R5 3) (SCRE WCAC PE eS hs ha aly eae ala me Ree Mee fe! ok We Vg site a ine 4 
AN936B4B oi) WASHER (CARER) io)" le Edo ae a ited Ute ee ng Ico aed er Aas 4 
AN340B4 gO INUD SCALE TRE) eects nes G5 Us 8 CAN) ae eenteitt ce nal seme sc oie gated . 
-22 PL7302315G1 : CHASSIS i se 0 Sencar a ene eeue Gee riven va mietiatte wt at Mia tet Fe 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 149, Multiplexer TD-132/GPA-23 
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Figure 150. Type I Demodulator 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section I 
Group Assembly Parts List 


AS LAD TR SES IV OLR NCI RD BOOT LS RRO Yo IP TIE BT EN ADRS WMT SS I EO RTE ISR TT WITT OTST ETA EINER, 


-10 


-11 


-12 
-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 
-20 
-21 
-22 
-23 
-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 
-30 
-31 
-32 
-33 
-34 
-35 
-36 
-37 
-38 
-39 
-40 
-41 
-42 
-43 
-44 
-45 
-46 
-47 
-48 
-49 
-50 


PART 


PL7709082G1 
JAN5687 
JAN6AU6BWA 
JAN12ATTWA 
03K17726 
53D16450 
CR2791G123A11 
54D17428-A 
7878455 P2 
7415260P1 
AN515PB4R8 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
PL7420542G1 
AN515PB6R7 
N401P7C13 
AN935-6 
7035782P1 
AN515PB6R10 
AN935-6 
AN960B6 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
CP09A1KB473K 
CM35C472K 
7707158P2493 
RN75B1024F 
CM20C220J 
RN75B2154F 
CPO9A1KB474K 
CC21CH050D 
7707158 P2493 F 
CPO9A1KB105K 
RC20GF222J 
RC20GF181J 
CM35C103K 
RC20GF331J 
RC20GF152J 
RN75B1004F 
RN75B1744F 
RN70A3010F 
RN70A4022F 
CPO9AIKE473K 
RC20GF103J 
RC20GF332I 
CPO8A1KB473K 
RC20GF333J 
RC20GF474J 
RC20GF4713 
RN70A1000F 
RN70A1003F 
RN70A4992F 
7707158P1653 
RC20GF473J 
RC20GF475J 
RN70B4753 F 
RC20GF183J 
RN75B1244F 
7709026 P15 
7709026 P4 
AN515PB6 R28 
7872492 Pl 
AN960B6 
AN935-6 
AN340B6 


DEMODULATOR, Type I (See figure 149-2 for next higher assembly) 
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e e e e e ° e e e e e e e ° e ° e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 


DESCRIPTION 


TUBE, Electron ... 
TUBE, Electron 
TUBE, Electron 


° eo © e 


eo °@ ee ° e eo e aFe @ 6 )'@ 


SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406474P2) COIN es og 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). . . 
RELAY, ‘Armature sealed (Spec dwg 7708578P2) (GE). 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN) . 


TERMINATE Oo fies Sie 
TRANSFORMER) <2: /.8e es 
SCREW (AU PU. 4) c003 


WASHER (Att Pt). ... 
NUT (Att Pt) . . 


el Ke, 16) 'e:" 'é 


° oe o, (8 hey ve ° 


Ce ee ee e 


eo ¢ ee ¢ ° e e 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att Pt). . 


COUPLER ASSEMBLY (See figure 151 for br “ene 


SCREW (Att Pt) 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 
WASHER MALT Pt) ls cooly. 
POST It Nt aye tak len tart 
SCREW CAUCE) va) Meco tns Whe Pedicle 
WASHER (Att Pt)... 
WASHER (Att Pt)... 


ee Fey ve, 


ee e@ e@ © Cie Yeo 


RESISTOR, Fixed, 100 ohms 5%. . . 


RESISTOR, Fixed, 0.2 meg +1%. . . 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +1% . 
CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +10%. 
RESISTOR, Fixed, 0.249 meg +1% . 
RESISTOR, Fixed, 1,02 meg 1% . 
CAPACITOR, Fixed, 22 uuf +5% . . 
RESISTOR, Fixed, 2.15 meg 41% . . 
CAPACITOR, Fixed, 0.47 uf 10% . 
CAPACITOR, Fixed, 5 uuf 40.5% . 
RESISTOR, Fixed, 0.249 meg +1% . 
CAPACITOR, Fixed, 1 uf 410%... 
RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 180 ohms +5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% 
RESISTOR, Fixed, 330 ohms +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 1 meg 41% . .. 
RESISTOR, Fixed, 1.74 meg +1% . . 
RESISTOR, Fixed, 301 ohms 41%. . 
RESISTOR, Fixed, 40200 ohms 41%. 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms 45%. 
RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5% . 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5% . 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +1% . 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +1%. . . 
RESISTOR, Fixed, 49900 ohms 41%. 
RESISTOR, Fixed, 0.165 meg 41%. . 
RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 4.7 meg +5%. . . 
RESISTOR, Fixed, 0.475 meg +1% . 
RESISTOR, Fixed, 18000 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 1.24 meg +1% . . 
RESISTOR, 
RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +.05% . 
SCREW (Att BU mein aia. muleieae 
WASHER, Fibre (Att Pt)... ... 
WASHER AL PO ky cote eee ong 
WABHER (ATR PE ie ie lative lentes 
NUT (Att Pt) . ; 


e 8 Cn a ee o 


Fixed, 0.27465 meg +.05%. 


« 
e 
e 
° 
e 


oe e@ @ 


6 narrow (Att Pt). 


° eo «ee @ 


e e aie e ® ° 


e e e e e 


ee 


e e 


ee e e e 


e ° ° e e 


ry e e ° 


e e e ° e e e ° ° e e e 


e e e e 


e ° o e ° e 


e e e 


e ° e ° e e 


° O 4E2€ eo @ eee e 


° e e e e e e ° 


° e e@ ts-8) e 


es e ee e ° e ° 


e, 7er (40-6 ° e ° 


UNITS USABLE 


2] 
i) 
Fh 


PABBRANNNENNENAANNOAARANEEPARARANNNNNNNOANAADNNAHOOANNNAAAHABROANNH EP BH ABD 


on 
CcCoDE 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE hain DESCRIPTION UNITS USABLE 
Pec NO. 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 

150-51 RT7/8-21-10F RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P6) (WAMN) . 2 
-52 RTT7/8-21-10R RESISTOR, Variable, 500 ohms ke toa: ae 7107306P18) (WAMN) 2 
-53 7007650P1 TERMINAL . : : 4 
7039589P1 NUT (Att Pt). . . 4 
7876684P14 WASHER (Att Pt). 4 

-54 7030268P1 ADAPTER, Test point . 14 
-55 7030248P1 TERMINAL, Adapter. a 
PL7709515G1 BOARD, Component . 1 

-56 7007520P3 . CLIP, Fuse. 4 
-57 7878455P1 TERMINAL . . 4 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt)... 4 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, ‘No. re narrow (At PI). 4 
AN935B4 WASHER (Att Pt). wee. 4 
AN340B4 NUT (Att Pt). . . 4 

-58 500-625 CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) (PRCO) 2 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt) . . 2 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, ‘No. iat narrow v (At Pt). 2 
AN935B4 WASHER (Att Pt). : 2 
AN340B4 NUT (Att Pt). 2 

-59 No Number BOARD (7709519 P2, P10 and Pll assembled) . 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 151. Coupler Assembly 


T.O, 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


STS SSE LE BIE I OPS EGS SITS RTT ES ESET ST EE IEA SS IE I ETI EI BAT SGA tO TE 
FIGURE DESCRIPTION 


ne rant eed hh eat 
INDEX No. ; ASSY CODE 
NO. 1 2 3 4 5 6 T 


151- PL7420542G1 COUPLER ASSEMBLY (See figures 150-10, 154-6 and 155-6 for. ..... Ref 
next higher assemblies) 

-1 JAN5755 en) | SWE Ee OIRO CUDOR. / 1 omni Te-kel os Ue iets PS A erase 1 
-2 TS103P01 Z SOCKET, Blectronitube. i... aise leapee oe 6!" oie ° é : 1 
AN515PB4R6 2S OC UOC BE DN AES) on i 1s veda setem it gh 9 Wed Mond Via WE rigged ts! eke BS 8 2 
AN935-4 «ANDERE CUALEC EE)! © ato ist coh oaruiette Ballo da’ Vay te Ostet: eM ying hice seh ot 2 
N401P5C13 |, WASHER. Flat. brs, Cd pl, No. 4:narrown(Att Pt). 2. 44 6-3 2 
AN340B4 yg POND SIBII (ci, 3 a8 ca peter pater WARES AS Rear Tl er eae ns otal ian gh ra 2 

-3 RC20GF334J . RESISTOR, Fixed, 0.33 meg 45%... . eles ~s\e) evoked tegen tohest ys 2 
-4 CM15C4705 ) ee ACTORS PFIxed 24 LUUeeeoiys ite Fire e eos | %. ese ep es wean wae 2 
-5 RT7/8-21-10G - RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P7) (WAMN) ......... 2 
-6 7007650P1 UES EOLA Cie As! 16 ten eae MURA oo Tala tac LOPS MRSS S: oo! ow coll RST 2 
7039589 P1 IM LAC ARLENE) S403, |, ec emu Rime cia clita Seturee begtrtat cS ecw. ly. gaROPERRS 2 
7876684 P14 SPeeW ASHER (Att Pt)”. cel PEE Bae CS ee ae ae : 2 

-7 7711446 P2 Seer APACTLOR Mined.) aris We txets <pisiie vie SVE SUE: Wo ce co! “ee er Ree 2 
-8 500-625 ~) CLIP, Mounting, (Spec dwg 7004433P3) (PRCO). .. . . s «6 eve 2 
AN515PB4R6 Pao HW CATE. PU Cammy or hy ih ws Pemtaasc sequel uk vey ey 6 sy Seite anaiies 2 
AN935-4 PURER PSOE hu" (ACE CPt) mare a otcl! 1c) (oes) lature Make) vere) we is, 1@ festw Seve 2 
N401P5C13 favre ASHER, Flat, brsacdupl. No.4 narrow (Ath Pt)e! bic) oi eo ite oe wore 2 
AN340B4 Oe JAS ERUATE OR) pou carcass cla df ULE m/e IPE NISE tal rah) 118) tok et Ghat Kay PA 2 

-9 7416681 P2 Si hg oak OR Rage relat te arch ell sits " scileh, inst ACTA? 96 Velen wiv esd PR greys e 2 
AN515PB6R12 SAO CAREW UCATESPER NS Fale) ea! v6 Se La Viicw ee he Oe CEES Os ele hoe, HOMES MeL 2 
AN935-6 Se SET ELE OACEMETE RMB arg Tel callie 3; Jesh tale eRe CMRI RIEL gs 1G, i un. all HOP igh 2 ol 2 
N401P7C13 J WASHER Elaty brs, Ca, pl; No.6. narrow: APE Ae sis. (se AL ars 2 

-10 7030375P1 Amie PUNTA DCA RCA CRI ia re Boss ogi wig! hioiy, 51's) dh | Tome Mes nt ete Wien ity ile Ph fwh let o 11 
-11 PL7420543G1 P BOARDS COmpoOnenenn varie) cai els ate Lejihe As) Nel ae stanratae hanned Us soe VRP a be 1 

3 
2 


Figure 152. Six Diode Gate 
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Section 0 T.O, 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
5 PART PER on 


ASSY 


152- PL7709069G1 SIX DICE GATE (See figure 149-3 for next higher pias 5 tA coe “ Ref 
-1 JAN5726/6AL5W i TUBES Rlectrony es oes Mee st teler te eee cer eae oo ie Gepkca oe 5 6 
-2 JAN5687 ; TUBE, Electron. ..,. . 3 toe ALG oO oO 6 a 6 Z 1 
-3 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406 473P2) (CIN) . A ECE ag ave : 6 
-4 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). . ......e-. A 1 
-5 RC42GF7535 d RESISTOR, Fixed; (5000 chins 35%) svep ane. curcaiee clet ser emomae ate 4 2 
-6 RC20GF333J 3 RESISTOR, -Fixed,:335000 ohims(45 5.0 oe teu nen vate ueenl on) cence ane 5 2 
-7 RC20GF1013 2 RESISTOR; \Eixeds100-ohmrs 25%) 700 ere e ake cue ee fe 2 
-8 RC20GF155J ; RESISTOR, (Fixed, Ti0-meg 250 (0.7.00 sce eet eo) ete dee en 3 2 
-9 CM20C220J $ CAPACITOR sFixed, 2auul 25-0. sash yee el eens ok eae cece kee z 2 
-10 RC20GF105J 3 RESISTORS Fixedlomeg™toy, ce) + oh cue esieine) cheek cmcure te me A 2 
att RN75B1404F «. « RESISTOR; Fixed? 1 -Aimecais Mirtle ee ec ee i ee 4 
-12 7030268P1 ‘ ADAPTER i est point 2.0 Veh ities memes tops cemter celeste. e © of ne : 7 
-13 7030248 P2 C TERMINALS Adaptetx: . Sa: S080 pit eyietyeitedass weuvem ek la sel tonieu ete alee : 2 
-14 PL7709312G1 6 BOARD, Components (7 cs2 Gig, streets rete Palbcrt eels eure trent siren te 1 

153- PL7709048G1 AMPLIFIER, Tag mixer (See figure 149-4 for next higher assembly) . . x Ref 
-1 JAN5726/6AL5W : TUBE, Electroa Bio? dec Esa ice yoHeS AOR me 6 ose SP aes ; 1 
-2 JANI2AT7TWA ‘ TUBE, Electron’: s:-. 5 6 She ees Ce ae 8 5 1 
-3 JAN6AU6WA $ TUBE VEbectronh(s. .2 53. ial ot Weene vane 6 Lied carctns msec ethic Mises hte ane < 1 
-4 JAN5687 - Ss TUBES Electron: «. : ; ; ies eu Sis aca cene 2 
-5 CR2791G123A10 RELAY, Armature sealed (Succ: dwe 77108578P1: (GE). Silte bea eae 1 
-6 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). . ....-..e. 3 
-7 53D16450 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). ......e.ee- : 2 
-8 54D17428-A - SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN)... . .....«-«. 5 1 
-9 CC21CH050D a CAPACITOR Fixed). 5 wut i059). meter cues: s:o) Cease eee 2 
-10 CC21CH080D CAPACTIOR, Fixed, Sil #005 0°) see ctu Bie) on cl nekerag meter cae C 3 
-11 7135118P1 «| SOPERR MINA orem ccitee emelits) Polo) ce hema te st ooi ete: Lomhetnemenenber as F 1 

AN515PB6R5 « -SCREW:(AtE Pt) orate co, hes, 2 nme oie a) oie oa eer nent ee ne 1 

AN936B6B >. ‘WASHER (Att PO) cpr teite. +s. so suaebbelhe vais er es ool eRe ney 6 v4 

AN340B6 « . NUT (Att Pt). el etbss od oe 1 cytes MeMe bch. e)| 6: 0c ite tesn re Momtetere as ourouEe 1 
-12 7035838P1 _ BRACKET... (0h eG con & Glave oar kee cS bo GE 5 1 
-13 7709026 P9 . RESISTOR, Fixed, lanes S005 os. surelnehee we. fe. poc ctmeMom Sree eiace mes : 4 
-14 7061126 Pl é BRACKET 2) Grav e LE MAL. uate pan easy, ane ean mde : 1 
-15 AN515PB6R28 : SGREW AACEPE). ies. wonttns, s. settee iat) ol vis) ce tne Seen é 4 
-16 AN515PB6R30 : SCREW). Atte PUG Los i Soule d=. Pink vale boeing wt “e 6 iidgian re Comes ee A 3 
-17 AN960B6 as WASHE RR CAIRO to, 2 Bet 5 suc learepeeacemie le slate ipo-64 once Stee umn ECan ne S 8 
-18 7872492 P1 : WASHER, Eine CATE Pts... ie sists boveaize 6) olemucene se. eamemnamne 3 4 
-19 AN936B6B Z WASHE.RVCACE PD) .b Ss ns eo aiuaetet Souter are et eat cee e 5 4 
-20 AN340336 ; NUT CAGRPE) Sc °.. 5 ‘ re Mo! CeCe Chaae eo Se Oo. GG 5 4 
-21 RC20GF6813 : RESISTOR, Fixed, 680 ohms 15% ‘Ey Seen Oe NS DG a Oe 5 1 
-22 RN75B1694F 4 RESISTOR, Fixed: V.69mecselG. ey on6\ wire 6 een tem tee 5 1 
-23 RC20GF154J ; RESISTOR, Fixed, O.15: TEGGEOV lc )-cs .s  5. ins ee ene ee - il 
-24 RN75B1004F . RESISTOR;-Fixed,.1 meg ai7aue fh. at'y-s ssn 3 woo e eee: ate “ 2 
-25 RN70B2003 F +. RESISTOR Fixed, 0.2)meettivors.  s .s 12at to) oes efile! vans 6 2 
-26 CM20C6 803 é CAPACITOR) ‘Fixed; 6Siual 265%): 1's 2 0a) ok oe es: oe te : 1 
-27 7707158P1213 é RESISTOR sEixed (Os 2emeo- +05 <2 1 ace eee . 2 
-28 RN70A1501F 3 RESISTOR, Fixed, 1500 ohms 41% .. GeO tho CO omomc : 2 
-29 RT7/8-21-10F RESISTOR, Variable (Spec dwg 77107306 P6) (WAMN) 6 rep Greg ah 7 1 
-30 7007650P1 )) \JBERMINAT 2 le cet, BER cy sh ocr GS Ga Woe eee < 1 

7039589 Pl RTT (AtE DEMS Mites Oo, CC eimai mene, eM e 2 : 1 

7876684 P14 e WASHER (ALE POR ches cost oN e \thtes Nam INE  Ratiet ss ile nue 5 ii 
~31 RN75B2154F .> | SRESISTOR MP ixed:12215. aver +19) < daaren owe Gree ee cn eae 1 
-32 CM35C472K ‘ CAPACITOR, \Fixed,(4700 wut 210 Gia we cdiee les eee ol eee é 1 
-33 CM20C5603 3 CAPACGTIOR, Fixed, 56; ut 2506.0 ium G aires lisa iss vies cose ete A 1 
-34 7707158 P2493 : RESISTOR» Bixed..0:249) mecrtlh) 4.0 ce snied os cee) oo ee Os 1 
-35 RC20GF222J RESISTOR). Fixed,(2200 omits 2575 waretsivey eae: <0) wile Wenaeine ee 2 1 
-36 7707158P2053 3 RESISTOR, Fixed, Os205tmeerrl on «file sie) eles oie) oiiercak eaten eee ‘ 2 
-37 RN70A4992F 5 RESISTOR “EB jixed,:49900 oh ms £05.22 cs) fo 1s: loaner te acpeieerenes A 2 
-38 RC20GF1013 g RESISTOR, Fixed s100 ohime5%..1.5,.0.<.s 2 5 Se eleue semen ° 6 
-39 CP09A1KB104K ss CAPACITOR; Fixed: Oslsut721075.5 \. vs0.0; clesnte He eh cn ie re eee G 1 
-40 7030268P1 2) ADAPTER, “Test pointy iic2 wal ters iol euved. cele maqtcu ans cme ennomrean 5 4 
-41 7030248 P2 ; TERMINAL, Adapters 4 sco lube sn’ o ye. letieuleu es teu ape preM cle saa mews é 1 
-42 PL7704792G1 E BOARD; Components 7400s, <0 ants ue5 site! tell cl codne tne enee ee ara on meneniis F 1 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


SE LE SS ER LEE SS LSS OE LE ELIS SEE ETS ES TIE DTI IS ST TSI NEED DIE ST DE TTT SES T SO GPE TS OTE NRE ETE TTT 8 SN ST ETE STERIC 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


154- PL7709083G1 Pee Te Type II oe ee 149-5 for next Hebe pence Seton os Ref 
-1 JANI2ZATTWA TUBE, Electron . ; ae 5 
-2 JAN5687 TUBE, Electron . 2 
-3 JAN6AUSWA TUBE, Electron. . 2 
-4 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) 7 
-5 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN) ..... 2 
-6 PL7420542G1 COUPLER ASSEMBLY Vis ies 147 for pee aoe ; 1 

AN515PB6R7 SCREW (Att Pt) . 4, Gutencue 4 
AN9 35-6 WASHER (Att Pt). shes 4 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd ‘pl, ‘No. Gs narrow y (Att PY) 4 
-7 7035782P1 POSTS... 2 
AN515PB6R10 SCREW (Att Pt) . 2 
AN9 35-6 WASHER (Att Pt). 2 
AN960B6 WASHER (Att Pt). 3 2 
-8 CP09A1LKE473K CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +£10%. 1 
-9 CP08A1KB473K CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10%. 4 
-10 RC20GF333J3 RESISTOR, Fixed, 33000 ohms ape : 4 
-11 7415260P1 TRANSFORMER . : 2 
-12 78784555P2 TERMINAL. . 2 
AN515PB4R8 SCREW (Att Pt) . 4 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, ‘No. 4 narrow (att PY) 8 
AN935-4 WASHER (Att Pt). 4 
AN340B4 NUT (Att Pt). 4 
-13 RC20GF475J RESISTOR, Fixed, 4. 7 mee 45%. Bk 1 
-14 CM35C103K CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10%. 2 
-15 RC20GF183J RESISTOR, Fixed 18000 ohms +5% . 1 
-16 CP09A1KB474K CAPACITOR, Fixed, 0.47 uf +10%. 2 
-17 RC20GF332J RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5%. 2 
-18 RC20GF101J RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% . 10 
-19 CC21CH050D CAPACITOR, Fixed, 5 uuf +0.5% . 6 
-20 RN75B1744F RESISTOR, Fixed, 1.74 meg i1% . 2 
-21 RN75B1004F RESISTOR, Fixed, 1 meg +1%. . 2 
-22 7707158P1213 RESISTOR, Fixed, 0.121 meg +1%. 4 
-23 RN7OA1501F RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +1%. 4 
-24 RN70A4022F RESISTOR, Fixed, 40200 ohms +1% . 4 
-25 RN70A3010F RESISTOR, Fixed, 301 ohms +1% . . 4 
-26 RN70B2003F RESISTOR, Fixed, 0.2 megi1%. . . 4 
-27 CM35C472K CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +10% . 2 
-28 RC20GF222J RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5%. 2 
-29 7707158P2493 RESISTOR, Fixed, 0.249 meg +1%. 2 
-30 RN75B1024F RESISTOR, Fixed, 1.02 meg +1% . 2 
-31 CM20C220J CAPACITOR, Fixed, 22 uuf +5%. 2 
-32 RN75B2154F RESISTOR, Fixed, 2.15 meg +1% . 2 
-33 7709026 P4 RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +.05% ... 2 
-34 7709026P15 RESISTOR, Fixed, 0.27465 meg + Se th 2 
AN515PB5R28 SCREW (Att Pt) : 4 
7872492P1 WASHER, Fibre (Att Pt) . oF 5 OCS ie ne ge sts ne Soa 4 
AN960B6 WASHER (Att Pt) ..... OS ac uo en Pa Aurea 4 
AN935-6 WASHERAUAtL PEI Rigs ici ss) 5: baie iGhae ess ee ed ok Se tae? 4 
AN340B6 NOP ACAT EDL) oi teen os, Seite FE Pace ee em ; 4 
-35 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0. 47 meg PY be. Bee RE LG Sr oe ter 5 
-36 RC20GF181J RESISTOR, Fixed, 180 ohms:5%........2.26-. 3 Gomme 2 
-37 CPO9A1KB105K CAPACITOR, Fixed, IeUtee OC EeCnT be oe Mees o ocala, ete heehee bs 2 
-38 RC20GFi03J RESISTOR, Fixed, 10000 ohms BO es ee pe ine’ ll a en he Maer 1 
-39 CPO09A1KB473K CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf 310% .. alike if 
-40 RT7/8-21-10F RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P6) (WAMN) . : : 2 
-41 RT7/8-21-10R RESISTOR, Variable, 500 ohms es (Spec dwg 7707306P18) (WAMN) 2 
-42 7007650P1 TERMINAL . . Me AS cis, USN 5 RMR els Gpa'd, Yee CLa= Oe ; 4 
-43 7030268P1 ADAPTER, Test point Sp) arate Se oe cone PGT OMG bona Oh tend 8 
-44 7030248P1 TERMINAL, Adapter. .... Si atc Lee nar nh aera SL Lay eeaaat ste 4 
PL7709555G1 BOARDS Component i.) i. | Sasiie ce fs ek as Seer eme buits Sacer hare as te al 
-45 7007520P3 CLIP, BUSET RO. Led) BMeh as Ree Abia l yoy es eid tear oa te : 4 
-46 78784555P1 EAGER MIN A tamed ol. eater e eee ou oe elo ipa Jalte sy 8" aa stem a les 4 
-47 500-625 CLIP, Mounting (Spec dwg es Bt (PRCO) Mire eet as Santis 2 
AN515PB4R6 SCREW COUR Umer One com Seee ce Moe een Noi iGY lS ieee lial iiien Wg 6 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, ‘No. 4 narrow (Att Pt) OPAL ie 6 
AN935-4 WASHER (Att Pt) Feng MC Ue tris Atel par Kioc koe S08 18ee wt o'ass Oh Be he Healt ese 6 
AN340B4 INA LED) Stat farses Stee ree weap teh ely olen hear ae Serna ae Paar aes 6 
-48 No Number BOARD (7709555P2, P3 and P4 BASEMDIEC\ awe vont mcd fn ie! Seats 1 


PART 
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T.O, 31P1-2GPA23-4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


Re TBE LIES OTIS PGA ITE LACLEDE MELLO LEE LN DOTTED EEL SE LET EDEL ELISE TIRES EDD BE SELES ELLE LE TENGE ELIE LAE ELE L LEI 


FIGURE 


PART 


PL7709084G1 
JAN1L2ZAT7TWA 
JAN5687 
JAN6AU6WA 
53K17726 
53D16450 
PL7420542G1 
ANDS15PBSR7 
AN9 35-6 
N401P7C13 
7035278P1 
AN515PB5R10 
AN935-6 
AN960B6 
CC21CH050D 
CP09A1KB473K 
CM35C472K 
CM20C220J 
CP09 A1KB105K 
CP09A1KB224K 
CPO9ALKE473K 
RC20GF333J 
RN75B1004F 
RN75B1744F 
RC20GF101J 
RC20GF332J 
RN70B2003F 
RC20GF222J 
7707158P2493 
RN75B1024F 
RN75B2154F 
7709026P15 
7709026 P4 
AN515PBSR28 
7872492P1 
AN960B6 
AN935-6 
AN340B6 
7709026 P9 
AN515PBSR48 
7872492P1 
AN960B6 
AN935-6 
AN340B6 
CP08A1KB473K 
CP09A1KB474K 
RC20GF183J 
RC20GF474J 
RC20GF475J 
RC20GF103J 
RN70A4022F 
RN70A3010F 
RT7/8-21-10R 
7007650P1 
7039589 Pl 
7876684P1 


~ 7030248P1 


7415260P1 
7878455P2 
AN515PB4R8 
N401P5C13 
AN9 35-4 
AN340B4 
7030268P1 
PL7709546G1 


DESCRIPTION 


DEMODULATOR, Type III ie? so a 149-6 for next Seas rik nares 


TUBE, Electron . 

TUBE, Electron . 

TUBE, Pectront= oe 

SOCKET, Adapter (Spec dwe 74084742) (CIN) 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7408473P2) (CIN) ... . 
COUPLER ASSEMBLY oy, eee 147 for ‘ae amma 
SCREW (Att Pt) . ‘ 3 
PUASHE CAL Pthiic. a een. bathe tee Be felhh, «us 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). 
SCREW (Att Pt). ...... 

WASHER (Att Pl)... (nee dats 

WASHERSCAI Pt). Sagem ny. 

CAPACITOR, Fixed, 5 uuf 0.5% . . 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10%. 
CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +10% . 
CAPACITOR, Fixed, 22 uuf +5%. 

CAPACITOR, Fixed, 1 uf 410% . 

CAPACITOR, Fixed, 0.22 uf +10%. . 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10%. 

RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% . 

RESISTOR, Fixed, 1 meg +1%. 

RESISTOR, Fixed, 1.74 meg +1% . 

RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% . 

RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5%. 

RESISTOR, Fixed, 0.2 meg +1%. 

RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5%. 

RESISTOR, Fixed, 0.249 meg +1%. 

RESISTOR, Fixed, 1.02 meg +1% . 

RESISTOR, Fixed, 2.15 meg +1% . 

RESISTOR, Fixed, 0.27465 meg +.05% - 
RESISTOR, Fixed, 0.25 meee + as 

SCREW (Att Pt) . 

WASHER, Fibre (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt). 

WASHER (Att Pt). 

NUT (Att Pt). .. . 

RESISTOR, Fixed, 1 meee. + 08%. 

SCREW (Att Pt). . . 

WASHER, Fibre (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) 

WASHER (Att Pt). 

NUT (Att Pt). 

CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +£10%. 
CAPACITOR, Fixed, 0.47 uf +10%. 

RESISTOR, Fixed, 18000 ohms +5% . 

RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5% . 

RESISTOR, Fixed, 4.7 meg :5%. . . 

RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% . 

RESISTOR, Fixed, 40200 ohms 41% . 

RESISTOR, Fixed, 301 ohms +1% . 


RESISTOR, Variable, 500 ohms i (Spee awe 7107306P18) (WAMN) 


TERMINAL 4 

NUT (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt). . 

TERMINAL, Adapter. 

TRANSFORMER, Pulse. 

TERMINAL . . 

SCREW (Att Pt) . ‘ 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, ‘No. 4 narrow (ate PY) 
WASHER ‘(Att Pt). . 
NUT (Att Pt). ; at 

ADAPTER, Test point ; 

BOARD, Component . 


UNITS USABLE 
PER on 
ASSY CODE 


ee) 
iq?) 
ee 
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Section I T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


SS Te SLE SS EE IE a LS IIL LE, ILS POE SIE I EE LT I EE EE, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO. ASSY CODE 

NO 1 2 3 4 5 6 i 


155-42 500-625 : CLAMP Electrical (Spec dwg 7004433P3) (PRCO) ......-.s- 4 
AN515PB4R6 ZA 5 SCREW ATE Pi, 5 3s 2 8 Ste. as OER eRe SAMOS TNA) (ohne Get. s. ou csths = 
N401P5C13 : s pret Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow eet ental os. oy. Sleaze, «ae 4 
AN935-4 - é Sern ‘(Att Piles. sev deeces tae pki PIO O bo C. Oa Be peearee + 
AN340B4 ete PUREE OATS at DORAL TEL Pe RC ed) ENTE 4 

-43 7007520P3 . uae. ie ok aletanaee teeta ay sie renter ake ar co Se eaeers 4 
-44 7878455P1 ' : APISRMINA LY otc oo ene tipee der beastie, cit eh sie ohteMeM McHLe ca opucen 6 4 
AN515PB4R6 : Z SCREW (Att Pt). . . Se) Boa a GRE 4 
N401P5C13 6 5 WASHER, Flat, brs, Cd pl ings faiaer ow! (Att Pt). Spout See coats. > 4 
AN935-4 : : WASHER (Att Pt) . be asa ie eR DOM OM iy IO. OO Ane 4 
AN340B4 iuneineie NU TCR EE bees, Co 4 ee ion en we eee 4 

-45 No Number s e BOARD (7709546 P2, P3 and P4 assembled) oaauei is gesars 1 
156- PL7302708G4 COMPUTER, Analog data CP-286/GPA-23 (See figure 137-28 for ..... Ref 

next higher assembly) 

-1 PL7708772G1 . COMPUTER CHASSIS, Summer (See figure 9 for breakdown) ..... 21 
-2 PL7709307G1 , DRIVER, Resolver (See figure 11 for breakdown). .... Hee sce 7 
-3 PL7724875G1 A RECOVERY CIRCUIT, Computer (See figure 157 for breakdown) Sick ssmestate 2 
-4 PL7724874G1 5 COMPARATOR, Motlniator (See figure 158 for breakdown). .....-. 2 
-5 PL7724873G1 - FILTER-DETECTOR (See figure 159 for breakdown) . ......2.e-. 2 
-6 PL7709368G1 - MODULATOR, (See figure 160 for breakdown) .......-+-e+-s+ee 2 
PL7026298G2 3 HOLD“DOWN; Relay (Sra sie "seuss an eee © te fete eats uate muame 12 
AN340B10 A NUT (Att Pt). Si oh neleke to (odo met icetmoruremcoMietine we) Mots! j's) ‘ew gem lemremme 12 
AN935-10 . WASHER (AthPOM Ee) Renin, 2S) ee a ik! CSAS eee 12 
N401P9C13 “ WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow (Att Pt) Bist ieakis. 'e) seyte Mohs iaey 17? 

-7 N29P16008C13 A SCREW, Kuried cap, Allen dr, steel, Cd pl, No. 10-32 by 1/4 in. . il 
“8 7026297P1 . \ 5.) CRAMP. -Relayte SORenens, tk | Reman yet | eee 1 
-9 7026296 P3 A ; DELO MSMR ARIE RY Sess CoG ch omnes 6S! aS OS oO oe 1 
-10 7713369P1 ' IMIOUARM Rs cee SL eR MONS Bie. Ma’ oa). y Cat ten mmeMeeny. Wy ieee ntils a memee 2 
AN515PB6R6 ; SCREW (Att Pt).2 a eee, OT OR oe ee 4 
AN515PB6R8 ; SCREW: CAUt’ Pt). sctpe seta ly so te lccine Senet eme Bete sie reer el ieuaemne 4 
AN960B6 5 | WASHER (AGM PDR: o eiaieeie t's) ss cea emnelimaty etn en a ls) le Netle temramee 8 
AN936B6B «WASHER (AtEDO) > Hane eS 3 eee mic meoMal oT. svete |e ema 8 

-11 7421425P1 ou) “BRACKET 0) So-% Sissies ete. ie iyo! s' sted st MeO MC c shop ol sils hat ou cemie 2 
AN505PB8R10 ‘ SCREW (Att Pt) .. : Mae: Saleh chic Gp, Tey OP IIS 4 
AN960B8 . WASHER, Flat, brs, cd pl, No. 8 narrow CATERED U Eanes. “cv, si. on wil eunca see 4 
AN936B8B 5 WASHER (Att Pt) . MUclisinc ite o> s° eo hlemmeiemmc Me ewe Tell «lie. «leh sukemneae 4 
AN340B8 - NU TACATE Pt) Pre eee cnet she eh he WMC Meme a hve ne or G 4 

-12 PL7709099G4 A MODULATOR-DEMODULATOR (See figure 161 for breakdown) Hab 1 
-13 PL7709099G3 .  MODULATOR-DEMODULATOR (See figure 161 for breakdown) .... 1 
-14 PL7717309G1 : INTERCEPTOR PROJECTION (See figure 162 for breakdown) ..... 1 
-15 PL7717305G1 - WIND CORRECTION (See figure 163 for breakdown) . .....se¢.--s ii 
-16 PL7717301G1 . DIRECTION, Summers (See figure 164 for breakdown) .......-. 1 
-17 PL7709065G2 : BOMBER PROJECTION (See figure 165 for breakdown). ......-. 1 
-18 PL7709055G2 3 INTERCEPTOR TRACK (See figure 166 for breakdown). ......- 1 
-19 PL7605929G2 A BOMBER TRACK (See figure 167 for breakdown). . . . +. ..+«-seee-s 1 
-20 PL7607083G3 COMPUTER, Test (See figure 168 for breakdown) ... Ap MAM obs 1 
-21 PL7710094G1 3 we LESe VOLTAGE, Summers (See figure 169 for breakdown) Bae Be wat eg e 1 
AN515PB8R10 - SCREWAATE: Pi) = tit =? iN ir arc ae Gere ch hig Gand) GMa 73 
N401P8C13 - WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. heroeat (Att Pt). BEE eH Ee eet eee 73 
AN936B8B : WASHER (Att Pt)... soe ee ee We tarcta oR rouit etn ema cim s 73 
AN340B8 5 NUT (Att Pt). wena) tel ce Meteteice Ne louse e Nel pelh. se MNoOM ete Micluis ie 73 
AN520UB10R10 é SCREW (Att Pt). ORT hue ep ee .Coneecumasct( os EG ot HO CoG 2 
N401P9C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, "No. 10 narrow (Att Pt) . Seth TO) oe ep 2 
AN936B10B F WASHER (APY) ss eve ee ee ee ee ee 2 
AN345B10 5 NUT CARESS) feet Bie eels Pe. 6 ueet ee oh eh 0 SOR eo 2 

-22 PL7605923G1 3 GEAR TRAIN, Bomber course (See figure 170 for breakdown) . F < 1 
-23 PL7603963G1 é GEAR TRAIN, Bomber or fighter speed (See figure 171 for breakdown) : 2 
-24 PL7605996G1 i SERVO GEAR TRAIN, Fighter course (See figure 172 for breakdown). . 1 
-25 PL7605937G2 - GEAR TRAIN, Wind speed (See figure 173 for breakdown). ...... 1 
-26 PL7611900G1 SERVO GEAR TRAIN, Wind course (See figure 174 for breakdown). . . 1 
AN515PB416R16 . SCREW; (Att RE) Fire Oe RR ee ee ert a pi echo e uel te 24 
AN936B416B - WASHER (Ath Pic so Sls Sas See tuo mea eueln salon aco oul enue uecnre meine 24 
AN340B416 ss NUR. (ATE BE) ar tri re en ep aaa sal otaia ac eeeane hall ehkcn loves isi en fol euhclmamee 24 
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Figure 156, Analog Data Computer CP-286/GPA-23 (Sheet 1 of 2 sheets) 
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Figure 156. Analog Data Computer CP-286/GPA-23 (Sheet 2 of 2 sheets) 
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T.O. 31P1-2GPA23 -4 Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE Shan DESCRIPTION Carrs USABLE 

ele kis No. 1 2 3 4 5 6 7 5 ASSY CODE 

TA AT Ea RL RTOS LEE ESSER IRAE TET PIES ENO OLEH | DE ROL LST NET AGS IE ALDI DS GALE IT NCL SS ASE AA ALE GEASS LES SGD EBON SA ES IR SEES I ROE DSTA EPL OS 
AN515PB6R4 SCRE Way catoceriey i wee ee Fe PY Peete oe er 284 
7771534P8 BOARD NTerminatyr, unis cmc: Cube tis ee, eS ylafewn a SSR 8 
7771534P6 BOARD A ermitiale tamey sioner teliet “a Pacts wee) te Dyed eyed we Bower 4 
7771534P7 BOARD A rerminal: 2) pe ce 2 ea LLCS de 5 Oh eee ag Met 2 
7771534P5 BOAR DReLerisinal Gi tlie test sik s Gimbe. «tl ween we eUiou este oe lnaye 4 
AN515PB6R18 SCRE WCAG CE) Mint fas threes a POWER eta er He ATs a ap 36 
N401P7C13 WASHER CAUTLPE I cn ca eee, ie Pe Ie, I be 36 
AN936B6B WASHERICALRP Ee 20 Sebi s onion et 36 
AN340B6 1S TUT O. Raa os) eta ee QR nan Yo) Pa er >a ee? 9 > 12 Oe 36 
-32 7771534P6 BOARD, Terminal . 2 
-33 7771534P8 BOARD, Terminal . 2 
AN515PB6R12 SCRE WhCATTERt irs ech Cone. 5, GARE ME yt f 8 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt) . 8 
AN936B6B WASHER, (Att Pt) NO toe Raa AMER EB OT ci Res 8 
AN340B6 NUT (Att Pt) . Me) Siena ¢, ¢ HORS gi 8 
-34 CP54B5EF504V CAPACITOR, Fixed, 0.5 uf +20 -10%. 8 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). PRY SAE oA 16 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 16 
AN340B8 NUT (AHEPL eth 2 eau Sete as 16 
-35 CP54B5EF104V CAPACITOR, Fixed, Oxtiut +420. +-10%.. 6 2: 1 
-36 CP54B5EF504V CAPACITOR, Fixed, 0.5 uf +20 -10%. . . 1 
-37 CP54B4EF104V CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +20 -10%. 1 
-38 CP54B4EF504V CAPACITOR, Fixed, 0.5 uf +20 -10%. 1 
AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). si a eee 8 
AN936B8B WASHER (Att Pt). . 8 
AN340B8 NUTICASR Dit awe: cna). LalRee a 8 
-39 RC20GF101J RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. 25 
-40 RC20GF181J RESISTOR, Fixed, 180 ohms +5%. 2 
-41 RC20GF102J RESISTOR. Bixed.. 1000: ohms 50h * (niin mee ek. cate es ee 3 
-42 RC20GF470J RESISTOR, <Pixed,:47, ohms 250i) ge80 BONCAS oe 1 
-43  RC20GF680J RESISTOR, Fixed, 68 ohms +5% . 1 
-44 1780 TERMINAL, Standoff a ave 7000161P8) (wa) 42 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). ; 42 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . f 42 
-45 780 TERMINAL, Standoff t (Spec awe 70001618) (wa) 10 
AN505PB6R5 SCREW (Att Pt). ve 10 
-46 7135118P1 TERMINAL .. 7 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt). . 7 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 7 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 7 
-47 7418773P1 BRACKET. . 1 
-48 7418774P1 BRACKET . 1 
-49 7426491P1 BRACKET . 1 
-50 7426493P2 BRACKET: . 4. v0 ons 1 
-51 7426492P1 BRACKET . 1 
-52 7418775P2 BRACKET . 1 
-53 7204942P1 BRACKET. . 1 
-54 7426527P1 BRACKET. . 1 
-55 7423664P1 BRACKET . 1 
AN505PB8R8 SCREW (Att Pt). 36 
AN936B8B WASHER (Att Pt). 36 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 36 
-56 7034621P2 ANGLE . 1 
-57 7053998P1 BRACE. 1-50. 1 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). 2 
AN505PB8R8 SCREW (Att Pt)... .. 2 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd ol, Nowe narrow (att Pt). 1 
AN936B8B WASHER "(Att Pt) . cate A ners 4 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 4 
-58 7302708P45 POSTS 255. 3 
AN505PB8R5 SCREW (Att Pt). : xy eae 3 
-59 RP3507-G2 RELAY, Armature sealed (Spec dwe 7103869P1) (CLA) . 1 
-60 54A14775 SOCKET, Electron tube He ae Gorey a ae es 1 
AN515PB4R6 SCREW (Att Pt). 2 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 2 
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PLAS ELL RAL | LI TRE TE I LUE STE NEL ASS SS ETS EEF Ea EL LIE ET RLET DTT BE BK ENTE RO SEE AES EMIE TN LEI ES CES OE EE RE ER, 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 


ASSY 


156-61 26-4401-24S CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606036P6) (AMP). 4 
-62 26-4401-16S CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606035P6) (AMP). 1 
-63 26-4401-32S CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7605576P6) (AMP). 1 

AN500B4-6 SCREW (Att Pt). BSL Os at es 12 
N401P5C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 nero (ate Pt) . vee 12 
AN936B4B WASHER (ate Pt) . : : ; aN waste ae oka 12 
AN340B4 NUT (Att Pt) 12 

-64 7710900P1 CHASSIS . i 
-65 7302708P39 SPACER. . . 1 
AN505PB8R10 SCREW (Att Pt). 3 3 
AN936B8B WASHER (Att a 3 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 3 

-66 NP206768A NAMEPLATE : 1 
AN515PB4R7 SCREW (Att Pt). . 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 4 

-67 PL7302238G2 FRAME . ii 

& 
x 
1572) 8 PLT 2487 5G) RECOVERY CIRCUIT, Computer (See figure 156-3 for next higher, Ref 
assembly) 

-1 JANI2ATTWA TUBE, Electron... . Pe sila 1 
-2 22JNCC 91343 RELAY, Armature, sealed (Spec dwe 1710722P3) (SGI) . 1 
-3 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). 2 
4 (B22E04 RETAINER, Relay (Spec dwg ce (AAEP) 1 
AN520PB10R6 SCREW (Att Pt) te: 1 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Cd Pl, Nol 10 narrow (ate Pt) 1 
AN936B10B WASHER (Att Pt) . : 5 ? 1 
AN345B10 NUT (Att Pt). . . 1 

-5 CPO9A1KB474K CAPACITOR, Fixed, 0. 4% pene ; 2 
-6 CPOSAIKB104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf+10% . 1 
-7 RC 42GF 223J RESISTOR, Fixed, 2.2000 Tad ake 1 
-8 PL7416523G12 BOARD, Component 1 
-9  AN515PB8R7 SCREW (Att Pt). 2 
-10 AN936B8B WASHER (Att Pt). ... 2 
-11 N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd PL No. 8 nanan ‘(Att Pt) . 2 
-12 7878455P2 TERMINAL Pty Tes : : sh: RR ee 1 
AN515PB4R4 SCREW (Att Pt). 1 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . 1 

-13 7030360P1 HANDLE. 1 
-14 7135278P23 SPACER. . 2 
-15 7030371P1 STUD (Att Pt) iu 
-16 7030371P2 STUD (Att Pt) 1 
-17 7204914P1 PLATE . 1 
-18 7044651P1 SPACER. . . 1 
7030359P1 SCREW, Captive (Att Pt). 1 
AN935B8 WASHER (Att Pt) . 1 

-19 7030268P1 ADAPTER, Test point. . . 3 
-20 RC20GF104J RESISTOR, Fixed, 0.1 meg oh : 2 
-21 RC20GF105J RESISTOR, Fixed, 1 meg +5% . 2 
-22 JANIN458 DIODE ata AU Gos disacas 6 = seas 2 
-23 RN70B1473F RESISTOR, Fixed, 0.147 meg +1% . 1 
-24. RN70B1003F RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +1% . 1 
-25 RC20GF240J RESISTOR, Fixed, 24 ohms +5% . 1 
-26 CP09A1KB104K CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. 1 
-27 RC20GF274J RESISTOR, Fixed, 0.27 meg +5%. 1 
-28 RC20GF474J RESISTOR, Fixed, 0.47 meg oO il 
-29  PL7204919G1 BOARD, Component. 1 


CODE 
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Figure 157, Computer Recovery Circuit 
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13 
G, 
Figure 158. Comparator Modulator 

vidal eee DESCRIPTION caeee poe 

I ate x NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CcoDE 

LI ESB ES SAL PE EI YS I SOE BO EPO DEY A ST SEE ES Fe SD Cs SE OST OS ED NEL ES EE BE TT BD DP ee ET REMY) 
158- PL7724874G1 COMPARATOR, Modulator ee ae 156-4 for next ies SS Te Ref 
-1 JAN5814WA a TURE, Electron . Rs é 1 
-2 JAN6AH6 § TUBE, Electron . . 1 
-3 53K17726 : SOCKET, Adapter (Spec dwg '7406474P2) (CIN). 1 
-4 53D16450 : SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN). 1 
-5 CPO09A1KB473K : CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% ‘ ‘ } 
-6 CPO9A1KC683K : CAPACITOR, Fixed, 68000 uuf +10% . 2 
-7 CPO9A1KE104K ; CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf+10% .. 1 
-8 CPO9A1KE473K : CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% . 1 
-9 RC20GF473J : RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. 2 
-10 RC20GF685J . RESISTOR, Fixed, 6.8 meg +5% . - 
-11 RC20GF334J P RESISTOR, Fixed, 0.33 meg ae ; 1 
-12 PL7416519G5 BOARD, Component. Peat at PReLA at ob i: 1 
-13 AN515PB8R7 ; SCREW "(att Pt). 2 
-14 AN936B8B : WASHER (Att Pt) . 2 
-15 N401P8C13 ; WASHER, Flat, brs, Cd vl, No. i8 narrow # (at Pt) 2 
-16 7878455P2 ; TERMINAL Papa ster 1 
AN515PB4R4 . SCREW (Att Pt). 1 
AN936B4B . WASHER (Att Pt). ; PRs WE Pag! eM 1 
-17 7030360P1 : HAN DIB isis ousu 1c cate heen laeeiomeuers 1 
-18 7135278P23 . SPACER. 2 
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FIGURE 


PART 


7030371P1 
7030371P2 
7416521P6 
7044651P1 
7030359P1 
AN935B8 
7030268P1 
RC 20GF683J 
CPO9A1KE473K 
RC 20GF 4743 
RC 20GF 185J 
RC 20GF 1013 
RC 20GF 223J 
RC 20GF153J 
RC 20GF105J 
RC 20GF 4713 
RC 20GF823J 
PL7416520G6 


PL7724873G1 
JANST51WA 
7716790P1 
93K17726 
03D16450 
JANIN458 
RN70B1004F 
RC 20GF104J 
CP09A1KB104K 
RC20GF152J 
RC20GF103J 

RC 42GF331J 
RC 20GF683J 
CP09A1KB474K 
PL7416523G13 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
N401P8C13 
7878455P2 
AN515PB4R4 
AN936B4B 
7030360P1 
7135278P23 
7030371P1 
7030371P2 
7204907P1 
7044651P1 
7030359P1 
AN935B8 
7030268P1 
CP09A1KB104K 
J AN1N458 

RC 20GF 4713 
RC 20GF 2243 
RC 20GF 474J 
RC 20GF 1043 
CPO9A1KB224K 
PL7708773G16 


DESCRIPTION 


STUD (Att Pt) 

STUD (Att Pt) 

PLATE . 

SPACER 7.4) % 

SCREW, Captive (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

ADAPTER, Test point , 
RESISTOR, Fixed, 68000 ohms 45%. : 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf +10% . 
RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5% 
RESISTOR, Fixed, 1.8 meg +5% . 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% 
RESISTOR, Fixed, 22000 ohms +5%. 
RESISTOR, Fixed, 15000 ohms +5%. 
RESISTOR, Fixed, 1 meg +5% . . 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5% 
RES{STOR, Fixed, 82000 ohms ee 
BOARD, Component. soite ; 


FILTER-DETECTOR (See ae 156-5 for next ees arate 


TUBE, Electron . . . 

CHOPPER, Electronic .. Summer? % 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) . 
SOCKET, Adapter (Spec dwg Le haa 
DIODE. .. 

RESISTOR, Fixed, 1 meg £1% eae 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10% 

RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5%. 
RESISTOR, Fixed, 330 ohms +5% 

RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5%. 
CAPACITOR, Fixed, 0.47 uf +10% . 

BOARD, Component eae 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 


WASHER, Flat, brs, Cd BL, No. 8 narrow (att Pt) . : 


TERMINAL .. 

SCREW (Att Pt) . 

WASHER (Att He A 

HANDLE. . : 

SPACER. . . 

STUD (Att Pt). 

STUD (Att Pt). 

PLATE . 

SPACER... . 

SCREW, Captive (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

ADAPTER, Test point. he's 4 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. 
DIODE-* ).9..4 C 
RESISTOR, Fixed, 470 ohms "45%. 
RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5%. . 
RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5%. 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg+5%. . 
CAPACITOR, Fixed, 0. 22 uf 10% ‘5 
BOARD, Component ; 


UNITS USABLE 


a ee Ca Oy 


Bs) 
& 


Pe ee ee eS el el ll 
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Figure 159. Filter-Detector 
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Figure 160. Modulator 
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FIGURE 


PART 


DESCRIPTION 


2 3 4 5 6 7 


UNITS 
PER 
ASSY 


160- PL7709368G1 MODULATOR (See figure 156-6 for next a nwa Ref 
-1 JAN5725/6AS6W TUBE, Electron . NEP eee A 1 
-2 JAN12AT7WA TUBE, Electron . Aye 1 
-3 53D16450 SOCKET, Adapter (Spec dwe 7406473P2) (CIN) i 1 
-4 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN). . 1 
-5 CM35B103K CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% . : 1 
-6 RC20GF222J3 RESISTOR, Fixed, 2200 ohms Re 1 
-7 PL7416519G3 BOARD, Component : : 1 
-8 AN515PB8R7 SCREW (Att Pt) 2 
-9 AN936B8B WASHER (Att Pt) . . 2 
-10 N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl No. 8 eerow (att Pt). 2 
-11 7878455P2 TERMINAL or Ss hate : ‘ 1 

AN5i5PB4R4 SCREW (Att Pt). 1 
AN936B4B WASHER (Att Pt). Aes 1 
-12 7030360P1 HANDLE 1 
-13 7135278P23 SPACER’ i hel. 2 
-14 '7030371P1 STUD (Att Pt). 1 
-15 7030371P2 STUD (Att Pt). 1 
-16 7416521P4 PLATE 1 
-17 7044651P1 SPACER. . 1 
7030359P1 SCREW, Captive (Att PY) 1 
AN935-8 WASHER (ATE Pt)... iste 1 
-18 7030268P1 ADAPTER, ae point. Hinge oe 2 
-19 RB15BE20002C RESISTOR, Fixed, 0.2 meg 40. 28% Be he i 
AN515PB6R14 SCREW (Att Ul aes pease sea : 1 
7872492P1 WASHER, Fibre (Att Pt). 1 
AN960B6 WASHER (Att Pt). . 1 
AN935-6 WASHER (Att Pt) . 1 
AN340B6 NUT (Att Pt) . ; ; 1 
-20 7417163P7 CAPACITOR, Fixed, 4700 uut ey 5% j iL 
-21 RC20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. 1 
-22 RC20GF104J3 RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5% . 2 
-23 RC20GF101J RESISTOR, Fixed, 100 ohms aie 2 
-24 PL7421376G1 BOARD, Component , 1 


USABLE 
oN 
CODE 
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Figure 161. Modulator-Demodulator 
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Group Assembly Parts List 


LL LIL a PR LL ER SD LE ETE DEST EE ET ST IODIDE PLIST II EEN LOTT EE REVS E DE EAE ARLE LL EGE VE IES FTE IE SET EE ELI EE, 


FIGURE DESCRIPTION 


pets PART UNITS USABLE 


-22 
-23 


-24 
-25 
-26 
-27 


-28 


-31 
-32 


PL7709099G4 
PL7709099G3 
51G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4 
AN936B4B 
AN340B4 
CR2791G123A10 
54D17428-A 
CP09A1KB105K 
CP09A1KC105K 
500-625 
500-750-1129 
AN515PB4R6 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
RC20GF2253 
RC20GF183J 
RC20GF104J 
RC20GF1023 
RC20GF273J 
RN70A1003F 
RN70A9762F 
RC20GF470J 
CM15B100K 
7417163 P8 
RB18BE50001C 
RB18BE37201C 
RB18BE10001C 
RB18BE68001C 
AN515PB6 R28 
7872445P1 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 
RT7/8-21-10F 
7007650P1 
7876684P14 
RV4ATSD752A 
RV4NAYSD103A 
RV4NAYSD503A 
7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
CV11A250 
AN515PB4R10 
7874555 P11 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
7706298P6 
7870535 P2 
1920-2 
7875299P1 
7030358P1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
N401P8C13 
7030268P1 
PL7710022G4 
PL7710022G3 


MODULATOR-DEMODULATOR (See figure 156-12 for next higher assembly) 
MODULATOR-DEMODULATOR (See figure 156-13 for next higher assembly) 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644P2) (CIN) . Sp Stee 

SCREW (Att Pt) We fe Moe) s Mee etre ietg st vs! « 

NUCASHEDRAGAUCEPPE) a. .6 ve 2. fe Ortickee. Shgtere.+ at Se lamrs 

MOLE ACA PERE CPE OMe ED hos A br haduittenta: sdstmig ng 

INU TICATEERE or. yk By GoGo Oe Ob 
) 


RELAY, Armature sealed (Spec dwe 7708578P1 (GEDRe ts 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). .... 
CAPACITOR, Piceds: PureelO pcre 71S is oes: te! Te) ete 
CAPACTTOR cr ixed, Ii 10%G0.) .\ 5: eke ea year 


CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) (PRCO) .... 
CLIP, Mounting (Spec dwg one bigot ikea tae 
SCREW CAtHIPH a Gs 


WASHER, Flat, brs, Cd p', No. Ax narrow (Att Pt). areas 
WASHERMIAC ID Meee oa. er Le 
EMC AL EE Umea «ers Uimermedy SASS Tay 5g, aie eco eee ol ae 
EOI LOR wPIXed, 2 2 Mel eo on 0) oes. Je) <0) te ge val 
RESISTOR, Fixed, 18000 ohms 45%... ....s+-e-e 
RESISTOR, Fixed, 100000/ohms'$5%, 2... vee 
RESISTOR, Fixed, 1000) ohms 250s a. 2 ook YO. 
RESISTOR, Fixed 2 7000oh ms 45°55 A kes es 
RESIS SOR, PB ixved, 051 menial 6) ait) Sis net seule snc 
RESISTOR, Fixed, 97600ronms 41%. ee ke a es 
RESISTOR, Fixed, 47 iohms 25% .. 2... ...0lecs « % 
CARACTUOR pr ixed; 10 mufitl'075, Pe asc 1s) bots 8 
CAPACTIOR, Fixed,)8200 wut 20.5% . <2 
RESISTOR, Fixed, 50000 ohms +0.25% . sas : 
Rios ORy Fixéd,.37200 Ohms) 20.25% 21. eee ea euelks 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms 40.25% .......4.-. 
RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +0.25% . 

DOE RCNP) Oe: 3.c: dod ode MoMe! ts) © Meas Leverett s ae 
WASHER, Fibre (Att Pt) .... ‘ a ae 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 harrow, (Att Pt). ‘awe 
WASHER (Att Pt) . ahem smolts 3 GS 


e . @ ° e ° 


INU DACACEEDU) Retookeeh. yes scheme ee “ 
RESISTOR, Variable (Spec dwg 7107306 P6) (WAMN) . 
TERMINAL . , Sas itl eee cre cores Be as 


a Oi) @), Ue 


WASHER (Att Pt). z vc red eine. tortie te 
RESISTOR, Variable, 7500 ‘ohmé TIO UG ane ett 


RESISTOR, Variable, HOBOOSON MS EELO Es auscn ele val ei Oa 
RESISTOR, Variable, DOOOOZOMISNe TO Gerek sulecee. 3. cake 
TERMINAL See Weck tenet came wee wees 


CLAMP, Electrical (Att Pt) ... by loge Ig oe 

WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt) 
CAPACITOR, Variable 
SCREW (Att Pt) oo Glo eae 
WASHER, Fibre (Att Pt). . . amends 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Renner (Att Pt). St rae 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 
Group Assembly Parts List 
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Figure 162. Interceptor Projection 
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PART 
No. 


PL7717309G1 
CR2791G123A10 
94D17428-A 
91G16095 
ANS515PB4R14 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
7030358P1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
N401P8C13 
7709026P5 
7709026P4 
7709026P 23 
RB18BE24882C 


- RB18BE25002C 


RB18BE38602C 
RB18BE22702C 
AN515PB6R28 
7872445P1 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 
CV11C300 
CV11A070 
CV11A250 
CV11C 450 
AN515PB4R10 
7874555P11 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
RV4NATSD105A 
RV4NATSD502A 
RV4NATSD252A 
7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
7417163P1 
CM15C 2203 
CP09A1KB104K 
CM15B100K 
CP09A1KB105K 
900-625 
AND15PB4R6 
N401P5C13 
AN935 -4 
AN340B4 
CM15C 2703 

RC 20GF104J 
RC 20GF 224J 
7417163P2 
RT7/8-21-10F 
RT7/8-21-10J 
7007650P1 
7039589P1 
7876684P14 
PL7717310G1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


INTERCEPTOR PROJECTION (See figure 156-14 for next higher oageerl Ref 


RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) ae 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). 

SOCKET, ose i Sie ee ep icates Nae 

SCREW (Att Pt). a : 

WASHER (Att Pt) 

WASHER (Att ie E 

NUT (Att Pt). 

SPACER. . . 

SCREW (Att Pt), 

WASHER (Att Pt) ; 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Bn harrow (att Pt) . 
RESISTOR, Fixed, 0. .3534 meg +.05% . ; 
RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +.05% . 

RESISTOR, Fixed, 0.9868 meg +.05%. . 

RESISTOR, Fixed, 248800 ohms +0. 25%. 

RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +0. 25% . 

RESISTOR, Fixed, 0.386 meg +0. 25%. 

RESISTOR, Fixed, 0.227 meg +0. at 

SCREW (Att Pt). : 

WASHER, Fibre (Att Pt). , 

WASHER, Flat, brs, Cd vl No. 6 narow (att Pt) 
WASHER (Att Pt) . ; te) 

NUT (Att Pt) . ; Guta 

CAPACITOR, Variable : 

CAPACITOR, Variable . 

CAPACITOR, Variable . 

CAPACITOR, Variable . 

SCREW (Att Pt). 

WASHER, Fibre (Att Pt). : 

WASHER, Flat, brs, ey a No. 4 narrow (att Pt). 
WASHER (Att Pt). . Ny A 

NUT (Att Pt). ... 

RESISTOR, Variable, 1 meg +10% . oasis 

RESISTOR, Variable, 5000 ohms +10% . 

RESISTOR, Variable, 2500 ohms cy 

TERMINAL Ae ‘ ‘ 

CLAMP, Electrical (Att Pt) 5 3 
WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int ‘teeth n (SH) (att PY) 
CAPACITOR, Fixed, 1087 uuf +0.5% . . 3 . 
CAPACITOR, Fixed, 22 uuf +5% . 

CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf +10%. 

CAPACITOR, Fixed, 10 uuf +10%. 

CAPACITOR, Fixed, 1 uf+10% .. 

CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) ) (PRCO). 

SCREW (Att Pt). .. 

WASHER, Flat, brs, Ca vl No. 4 narrow (att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 3 5 . 

NUT (Att Pt) . : 

CAPACITOR, Fixed, 27 uuf 15% . 

RESISTOR, Fixed, 0. WO ee aa aa ene a 
RESISTOR, Fixed, 0.22 meg +5%. it PRL ee PLR Me 
CAPACITOR, Fixed, 1574 uuf +0. 5% . an oa 
RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P6) (WAMN) . 
RESISTOR, Variable vet ae Wettete ay hes 
TERMINAL eet ; : 
NUT (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 5 

BOARD, Component 
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Figure 163. Wind Correction 


302 


-9 
-10 
-11 


-12 
-13 


-14 
-15 
-16 


-17 
-18 
-19 
-20 
-21 
-22 
-23 
-24 
-25 
-26 
-27 
-28 
-29 


-30 


-31 


PL7717305G1 
RV4NATSD105A 
RV4NATSD502A 
7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
7709026P4 
RB18BE25002C 
RB18BE35002D 
RB18BE28102C 
7709026P5 
AN515PB6R28 
7872445P1 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 


-CV11C450 


CV11C300 
CV11A250 
AN515PB4R10 
7874555P11 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
CM15C 2203 
91G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
RT7/8-21-10J 
RT7/8-21-10F 
7007650P1 
7039589P1 
7876684P14 
7417163P9 
7417163P2 

RC 20GF 224J 
CR2791G123A10 
94D17428-A 
CP09A1KB104K 
CM15B100K 
CPO09A1KB473K 
CM15C 2703 
CM15C 4703 
7417163P1 
CPO9A1KB105K 
500-750-1129 
AN515PB4R6 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
7710840P1 
AN340B6 
AN935 -6 
N401P7C13 
7030358P1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
N401P8C13 
PL7717306G1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


WIND CORRECTION (See figure 156-15 for next ee i Sharda 


RESISTOR, Variable, 1 meg +10% . . 
RESISTOR, Variable, 5000 ohms 410% . 
TERMINAL the Ay eueNlenrnes 
CLAMP, Electrical (Att Pt) : 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth n (SH) (ate Pt). 


RESISTOR, Fixed, Os 25 meg +.05%. 
RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +0.25% . 
RESISTOR, Fixed, 0.35 meg +0. 5%. 
RESISTOR, Fixed, 0.281 meg +0. 25% 
RESISTOR, Fixed, 0.3534 meg + eee ; 
SCREW (Att Pt). ‘ 5 
WASHER, Fibre (Att Pt). : 
WASHER, Flat, brs, Cd Bl No. 6n narrow ‘(att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 4 

NUT (Att Pt) . teas 

CAPACITOR, Variable : 

CAPACITOR, Variable . 

CAPACITOR, Variable . 

SCREW (Att Pt) . ; 

WASHER, Fibre (Att Pt). 


Wp Re Fe sea: se. ie 


WASHER, Flat, brs, Cd vl No. 4 narrow (att Pt). ; 


WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

CAPACITOR, Fixed, 22 i +5% . Me, 
SOCKET, Adapter (Spec See 7013644P2) (CI). 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att egg 

WASHER (Att Pt) 

NUT (Att Pt) 


RESISTOR, Hate (Spec dwg 7707306P10) (WAMN). 
RESISTOR, Variable > (Spec awe 7107306P6) (WAMN) 


TERMINAL 

NUT (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt). $ 

CAPACITOR, Fixed. 
CAPACITOR, Fixed. 
RESISTOR, Fixed, 0. 22 meg 45%. 


RELAY, Armature sealed (Spec dwg a aL (GE). 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) Pave 
CAPACITOR, Pixedy 0.) Pul2100) cote h,3 
CAPACITOR, Fixed, (10/aul10%. 0 3.0%... 
CAPACITOR, Fixed, 47000 uuf rau ay 
CAPACITOR, Fixed, 27 uuf +5% . 

CAPACITOR, Fixed, 47 uuf +5% . 

CAPACITOR, Fixed, 1087 uuf +0. 5% . 
CAPACITOR, Fixed, 1 uf +10%. 

CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P4) (PRCO). 
SCREW (Att Pt). 


WASHER, Flat, brs, Ca pl No. 4 narrow (att Pt). tgs 


WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

TRANSFORMER . 

NUT (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . eae 

WASHER, Flat, brs, Cd vi, No. 6n narrow (att Pt) . 
SPACER viet ius 2 3 i : 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att eae 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. binarrow (att Pt) . : 


BOARD, ‘Component 
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Section I 
Group Assembly Parts List 
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Figure 164. Summers Direction 
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PL7717301G1 
CR2791G123A10 
94D17428-A 
51G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
CV11A070 
CV11C300 
CV11C450 
CV11A250 
AN515PB4R10 
7874555P11 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
CPO9A1KB224K 
CM15C270J 
RC20GF333J 
CM15B100K 
CP09A1KB105K 
500-625 
AN515PB4R6 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
7417163P1 
7417163 P2 
7709026 P4 
7709026 P21 
7709026 P5 
AN515PB6 R28 
7872445P1 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 
7709026 P4 
AN515PB6 R28 
7872445P1 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 
CM15C101d 
CM15B050M 
RC20GF473J 
7417163 P9 
7417163P1 
CM15C2705 
RC20GF104J 
CPO9A1KB104K 
7027144P1 
RV4NATSD502A 
RV4NATSDI05A 
RV4NATSD254A 
RV4NATSD104A 
7886278P1 
1920-2 
7030358P1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
N401P8C13 
PL7717302G1 


DIRECTION, Summers (See figure 156-16 for next higher coer 
RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE). 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN) 


SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) 


° « ° e ° es ce! Ve e ¢ 


e o @ ee ° e °. 6 o 6 ez @ 


DVS OTLETR GAUL? Ei ae, everett aida es ele a 
NOD AAUP) raise meat ies, ele iat wey te able 
CARACTTOR Variable oo-fayire i pluie 
CAPACITOR, Variables) evita chic «ke ooh 
VAP ACTLOR i Viariaple tie Oye eee\ ig an) eis 
CAP ACTRORGNV ariamlemie ns yy lees d Me eg a), 


SCREW (Att Pt) 
WASHER, Fibre (Att Pt). . , 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 
ese) 5 120 OA 2 Ss 
NUT (Att Pt) ie Dies ae A 
CAPACITOR, Fixed, 0.22 uf 410% Bae se 
CAPACITOR, Fixed, 27 uuf +5% stra Telther touts 
RESISTOR, Fixed, 33000 olims 725%. 2) el) 50s Seles 
CAPACITOR, Fixed, 10 uvf 410% |. 2. 
CAPACITOR) Pixeuml uf 210%) .0) oe 
CLIP, Mounting (Spec dwg 7004433P3) (PRCO) . 
SCREW (Att et ae hs : 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att Pt) 
WASHER, (Att Pt), . . 
RCM ny ares odauimge 
CAPACITOR, Fixed, 1087 wuf 40.5% ... .. 
CAPACITOR, Fixed, 1574 uuf 40.5% ..... 
RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +.05% ...... 
RESISTOR, Fixed, 0.30267 meg +.05% .... 
RESISTOR, Fixed, 0.3534 meg +.05% . .... 
SLC UE, ONT i £a Tanl  D BE RR l ND 
Nir Re Fibre (Atte)... Baltes og ico 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (att Pt) 
WASHER (Att Pt) . Ber Nits manag ie satan 
NURCA DE) Mh ype wile | ote | oe ents 
RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +.05% . 
SCREW (Att Pt), Se oM SIE Cr iol he 
WASHER, Fibre (Att Ping se.) eietire 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). st eins) eens 
NUTMCAERE) i C 
CAPACITOR, Fixed, 100 uuf 45% .... . 
CAPACITOR, Fixed, 5 uuf 420% ...... 
RESISTOR, Fixed, 47000 ohms 45%... . 
CAPACITOR, Fixed, 1295 uuf 40.5% .... 
CAPACITOR, Fixed, 1087 uuf 40.5% .... 
CAPACITOR, Fixed, 27 uf 45%. 1. ee) his 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg i5% ....... 
CAPACTTOR  baxed. OctouttT0%) cies ya, ek se 
TERMINAL , . : 5 : Boer War oe 
RESISTOR, Variable, 5000 ohms 410% ein osiotat 
RESISTOR, Variables 1; mee 410%. 2. eg ee 
RESISTOR, Variable, 0725 meg 210% 6s... 
RESISTOR, Variable, 0.1 meg 410%. .... 
CLAMP, Electrical (Att Pt) eke 
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WASHER, Flat, brs, Cd pl, 3/8 in, int tecth (SH) (Att Pt) 


SPACER War au. wenn! ih 
SORE WRUAt EPO tn wae eG ae wean Use 
WASHER (Att Pt). .. 
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WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). 
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° ° e 


° 
e 
e 
e 


e e e « e e e e e 


e 


e ° ° e ° e a « a 


e e a e 


a e e e ° e ° e 


e 


Section I 
Group Assembly Parts List 


UNITS 


a 
RPOODTTDOOFP WH POR HSH ee ere eee ep 


USABLE 


305 


Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 
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FIGURE 


-5 


-6 
-7 
-8 


-9 
-10 


-11 
-12 
-13 
-14 


-16 
-17 


166- 
-1 
-2 
-3 
-4 


-5 
-6 
-7 
-8 
-9 


PART 
NO. 


PL7709065G2 
CR2791G123A10 
94D17428-A 
91G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4. 
AN935-4 
AN340B4 
CP09A1KC105K 
500-750-1129 
AN515PB4R6 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
CM15C 4703 
CM15B100K 
CV11A250 
AN515PB4R10 
7874555P11 
N401P5C13 
AN935-4 
AN340B4 
RT7/8-21-10G 
7007650P1 
7039589P1 
7876684P14 
RB18BE97202C 
RB18BE25002C 
RB18BE38602C 
7872445P1 
AN515PB6R28 
N401P7C13 
AN935-6 
AN340B6 
CP09A1KC104K 
7719503P1 
7027144P1 
7886278P1 
AN936A616B 
7030358P1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
N401P8C13 
PL7709390G2 


PL7709055G2 
7709026P7 
7709026P1 
7709026P4 
7709026P22 
AN515PB6R28 
7872445P1 
N401P7C13 
AN935B6 
AN340B6 
CM15C270J 
CR2791G123A10 
54D17428-A 
CV11A070 
CV11C300 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


BOMBER PROJECTION (See figure 156-17 for next igen assembly). . . 
RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE). ....... 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). .......... 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644P2) (CIN). .......... 
SCREW (Att Perr steeahe eel 6s is dae Oe CaM seg 
WRC PER ECAEL TC tcn wider e ee yay ha A cae eee oe 
WASHER ECA OP Upon Soke weieme oa hcg.) oy eee bee Breet Us ate 


NUTRCA IPE) 04 5 he be 


CLIP, Mounting ence dwg 7004433P4) (PRCO)........... 
See WAL DU AP conor ae 015s chee 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att Pt). ........ 
SONSTIGES ag A SCE 5s 1 SSA I te ee IC Se PM on 


INURL ety ey Waters VME PREM CME RS eae Sa. we! ag eh nes 
CAPACITOR, Fixed, 47 uf +5%...... 
CAPACITOR, Fixed, 10 uuf 10%. ....... 
CAPACITOR, Variable . 2 coe We ame wees —s 
SCREW OCACT DU ite: th 2C Un MeN ae tee eR: 
WASHER, Fibre (Att Pt).s. 6)... 53. 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att Pt). ec EMS Benin SemR Mates £3 
WASHER CAH Dur. Winn Mina RA Nine La 


ING TECALE Diya hk.) «Uc a teepmenee 


RESISTOR, Variable (Spec dwg T107306P 7) KWAMIN) vitornis. ote hicieoe 


TERMINAL ee es te One od tear eans 


WASHER (AtEDt) obo. i, 4 ee ers ne 


RESISTOR, Fixed, 0.'972imeg’20. 25%. ( . he lo Gla courte a he 


RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +0.25%.... 
RESISTOR, Fixed, 0.386 meg +0. 25%. ... . 0s es ae ee 


WASHER oP IDLCs e's Mo Boe Ma eM ERS SCONE IS 2 Pe etd Vo ot 


SCREW (Att Pt) og ve wo be oie ioe Nae aaa sae 


WASHER, Flat, brs, Cd Pe No. 6 narrow (Att Pt). eM Ceca tea Den os 


WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 


Om Clee. — Om ee ne) ie.) else ver. ie, oe” el Fe 


RESISTOR, Variable HERA Poe ais adeub: cor Lela Saas 
TERMIN AL Tae FM ue ce ce ae 


CLAMP, Electrical (Att Pt) . BURNS is Puy « AOS ie ee CR 


WASHER (Att Pt) . 


WASHER (Att Pt) . 


Oo! ee: 0' 5 ere toy, eo tes on er =e 8 a 6, 


WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). ........ 


BOARD, ‘Component. 


INTERCEPTOR TRACK (See figure 156-18 for next higher gtr yen ets 


RESISTOR, Fixed, 0.5 meg +.05% 


RESISTOR, Mixed £0;1 25 mei dO Some ye we icilaet eal since ica cey Oo pho : 
RESISTOR, Fixed, O.2 sme a OS amare ey Ras iiine i, us, 2 Mi ue (a oa, 
RESISTOR, Fixed, 0.4167 megi2.09% tin gin) 4 docs 0s ce ew 2s 


SCREW (Att Pt) 


RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P1) (GE). ..... 


SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). .......... 
COM OCTLOR eV Arable: aos genlelgs NE ave) A ate eine. 6 aa eS 


CAPACITOR, Variable . . 


OM OF TKe 26. '8 Se or Ot “She! emeenice wa aOe nels ey en ner |S 


Oe SONT) 0 KOE NG 4.0) Ome es aie’ 


P) COMER. 6: Pe) “es Fee) 0 fee nen -® 
On Be Or Lee pe, 20.” 6 ie Je. Se. a %e™ Ve. 


IUTES CAL PL). 5 tae ae Se etme mem eee Sat eel c, Shoe! see 


oO, el 10) ee Ser) Bes. «ter 8% «ie 
7 0 i 6 


6. ia 0 Veh elke Peer e mes ele me Ne 1:6 7.6 Te We 9) ser. Fey cer He 


CAPACITOR, Fixed, Ob uk a LOR acc ales atl 5 se Geo iaeesh nies 


CF Om (ee UO aes, 8 6 eo (eo ) oo o Feg@ 0. © 


9 ler he) (6) ie: bsiemy Oe ane. nem pels .e' 4 8. el). “61. 08 Je.) 0.) 16: 0) <6) Severe 


A ee es Meibaice 5 te Misr, ons SMCS, odlioe 42 Aah -6: 5d vad wn Soule 
DAC ALE tet rekon eieier able Nome uascn MMMM 655 055! G22 bo on i gids Me 


oO 0s cep eue es.) 8) (6 ere io!) 6, 0) el) Je) ee 


WASHER, Fipre (Att Pt). cus celaie Fide oie ile Menu cd fp a eked 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt). ........ 
WASHER (AUADOEM, 022 WT hath Mele, OTA Ree pe, 
INMSE RUA S |) ke oy Ree MeO. he ta - a a errr 
CAPACTIOR. Eixed, 27 wut s5% ics ean ieee oe ae AIS 
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Section II T.O, 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


Figure 166. Interceptor Track 


"GURU ie pai DESCRIPTION UNITS us ABLE 
petites No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CcCoDE 
166-10 7874555P1 ¢ ~ WASHERS EIDFER Ss) Slee, all. o heel Coes sitet e.bis he es sto", Smrgtrea te 16 
AN515PB4R10 «> ABCREW. CAE Bt siete Pee Late oo Re Ree 8, oh ele a 16 
N401P5C13 - )’ WASHER, “Flat, brse,’Cdipl, No.4 narrow Ate Pt)e's .)4 bs oe et one 16 
AN935B4 «> “WASHER (A Pty Syeiiy sa Fora meee ei, ce Seine ee 16 
AN340B4 ous. ENUAN CARGO ee tare» ee eee Sane ee Ne eg “9 once «at ome 12 
-11 7030358P1 oot: SPACES ks Mo Racial hehe ve «ee baker ra Sem tablel en tele), Me. 9 «is heere nnn 2 
AN515PB8R8 et SCREW (Att Pili cons 0s (tN OM eure rare cere o:. ocu' ne been . 2 
AN935B8 « GWASHERUALER ED iF. Si, gear e ub Rce ares stig gi pls han en 2 
N401P8C13 « » <WASHER, Flat, bts, Cd pl, Now Snarrewi(AtPe.™.. <<. . len ene 2 
-12 51G16095 - SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644 P2)"(CIN) 7s). 2 ice cee ume 4 
AN515PB4R14 =) Jae RE W CAC Pt) ihe oars pune BP Fa ten oe et te a) (6) wl he hear 4 
AN960B4 o) WHASHIE RR: CAGE Dt}. O05 item Seeds WZ Piguet ds re 8 
AN935B4 « >) sWASHER (CATED O iS) J) SU SiH gk O) N, J 2 ll eo rr 4 
AN340B4 o ANTONE CA Pt: BO) ses gis Pp anaemia Mee | ae mv CnC ue aig ibe too eg tre 4 
-13 PL7709054G1 «BOARD, Componenti: 5 (occ emeiines oo sfPS GP aretha else) ating ake aes ee 1 
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Figure 167. Bomber Track 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


DESCRIPTION UNITS USABLE 


FIGURE 


PART 


PER 
ASSY 


167- PL7605929G2 BOMBER TRACK (See figure 156-19 for next ae nec Ref 
-1 CV11A070 ; CAPACITOR, Variable A 5 : 6 
-2 CV11C450 CAPACITOR, Variable 2 
-3 CV11B130 CAPACITOR, Variable 4 
-4 CV11C300 CAPACITOR, Variable 2 

AN515PB4R10 SCREW (Att Pt). mie: eal 28 
N401P5C 13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No 7. narrow att Pt) . 28 
7874555P11 WASHER, Fibre (Att Pt). Serene cb. ost brates 28 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 28 
AN340B4 NUT (Att Pt). og i! Acie i 28 
-5 51G16095 SOCKET, Adapter (spec awe 7013644P2) (CIN) ; 8 
AN515PB4R14 SCREW (Att Pt) - Bo eee hr? 8 
AN960B4 WASHER (Att Pt) . 16 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 8 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 8 
-6 7030358P1 SPAGERD aye 4 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt) 4 
AN935-8 WASHER (Att Pt). . : 8 
N401P8C13 WASHER, Flat, brs, Cd eo ‘No. Br narrow (Att Pt) . 8 
-7 7861852P3 TERMINAL ries Py PAC Ac acis: calc) teers 2 
-8 7028002P1 RIGA DB taanees 2 
PL7026298G2 HOLD DOWN, Relays 6 
AN345B10 NUT (Att Pt) . 6 
AN935- 10 WASHER (Att Pt). . ¢ 6 
N401P9C 13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow w CNet Pt) a6 6 
-9 N29P16008C 13 SCREW, Knurled cap, Allen, steel, Cd Be No. 10- 32 by v2 Tine 1 
-10 7026297P1 CLAMP, Relay . : : : : : ut 
-11 7026296P2 : POST, Relay . F Bit ty 1 
-12 CR2791G123A10 RELAY, Armature Beeled (Spee. ave 77108578P1) (GE). 6 
-13 54D17428-A SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN) . 6 
-14 7709026P9 RESISTOR, Fixed, 1 meg +.05% it Soa 2 
-15 7709026P7 RESISTOR, Fixed, 0.5 meg +.05%. 8 
-16 7709026P1 RESISTOR, Fixed, 0.125 meg +.05%. 4 
ley 7709026P4 RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +. ses” 4 
-18 7872445P1 WASHER, Fibre 5 18 
AN515PB6R28 SCREW (Att Bt)i cet eee 18 
N401P7C13 WASHER, Flat, brs, Cd pf, Noy Ca narrow (Att Pt) . 18 
AN935-6 WASHER (Att Pt) . PRPMRRAE Se tes) rome ini 18.0 18 
AN340B6 NU TCA Pt) ee 18 
-19 CM15C 3303 CAPACITOR, rived 33 wee 5% 2 
-20 CM15C270J3 CAPACITOR, Fixed, 27 uuf A 2 
-21 PL7605927G2 BOARD, Component. So. i} 

168- PL7607083G3 COMPUTER, Test a hier 156-20 for next wate assembly) . Ref 

-1 7712560P1 ‘ PLATS . : 5 Sate bal £0) SDE Phelee be 1 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . 4 
MS35425P19 NUT, Wing (Att Pt) . 4 

-2 AN515PB6R4 SCREW tus 124 

-3 7771534P7 BOARD, Terminal zi 

-4 7771534P6 BOARD, Terminal 2 
AN515PB6R12 SCREW (Att Pt). 16 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 16 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 16 

-5 7771534P4 BOARD, Terminal 1 
AN505PB6R12 SCREW (Att Pt). . . 4 
N401P7C 13 WASHER, Flat, brs, Cd ot, No. 61 narrow hte Pt). 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . ‘ A SAE uli eg hes ory 4 
AN340B6 NUT (Att Pt) . 4 

-6 7015939P1 PLAT Hye caters 1 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). . 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt) . 2 
AN340B8 NUT (Att Pt) 2 
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Test Computer 


Figure 168. 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


(SES SELES ARR EL TSS RR RAL ST OE RTS DE I SE TEE ST LE LL LEI OD TTI TES ILL aR: ESL ED EG ED, ITER AES ALY 2 IIOP ORES SI TI SOE CERO TS SEINE S PO STS, 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX NO ASSY CODE 


168-7 7452584P1 BRACKET... 
AN505PB6R8 SCREW (Att Pt). 
AN935-6 WASHER (Att Pt) . 
AN340B6 NUT (Att Pt) . és 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . 
7053994P2 STUD (Att Pt) ; 

-8 7718958P2 BRACKET . 

-9 7718958P3 BRACKET . : : : 
AN515PB8R8 SCREW (Att Pt). 

AN515PB8R12 SCREW (Att Pt)... - 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . 
AN340B8 NUT (Att Pt)... : 

-10 7452583P1 BRACKET . , : 

-11 7418704P1 BRACKE Las 5 - 
AN515PB8R10 SCREW (Att Pt). . : 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . 6 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 6 0 
PL7026298G4 HOLD-DOWN, Relay . 

AN345B10 NUT (Att Pt). . 
AN935-10 WASHER (Att Pt)... . 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow y (Att Pt) Oat (Oa eee 

-12 N29P16008C13 SCREW, Knurled cap, Allen dr, steel, Cd ee No. aati 1/2:ine 

-13 7026297P1 CLAMP, Relay. x A “4 eevee oe ho 

-14 7026296P4 F POST, Relay . ta’ Bah a a ae 

-15 CR2791G123A10 RELAY, Armature sealed (Spec dwe 7708578P 1) (GE). c) eo ae 

-16 54D17428-A SOCKET, Adapter (Spec a 7016887P1) ere Seren Sy 

-17 PL7418524G2 BOARD, "Component. wee oo Oia she 

-18 PL7418524G1 BOARD, Component. eras. ce i. op. oe emt 
PL7033838G1 BOARD, Resistor Re so RS ao) eee MO a Oca ag 
AN515PB8R8 : SCREW (AtE: Pt). es aie crc oS do ete SEP oR ERI 
AN935-8 A WASHER (Att Pt) . TED OWA RIS Won ci tol 5 My Sry Se ce 
AN340B8 NUT (Ate Pie, oe AA: ie ae ee 

-19 RC20GF224J RESISTOR, Fixed, 0. 24 nee 45%. SDA cl clk Svea on a Me ek ne 

-20 RC20GF512J RESISTOR, Fixed, 5100 ohms a ihces Fics Bk OD ge a ara SS $8 1 

-21 PL7418582G1 : F BOARD, Component ee Ne RRCRMRTE CUES ah Welt ; 

-22 PL7712576G1 : FRAME . ‘ Jha! sh ot areas hs 

-23 PL7712576G2 ‘ FRAME . 


AN505PB8R10 24 WSGREW CATUD orcs uss Ca.’ iF SER ea pa many Mme cap 
AN935-8 7} WASHER (At: Diver 10g 0 5/0, depen RN aan em ee a ea 


a 
NNNMUNNEPNNYNNNEADANE HEHEHE AOR ODOHME HE PARA BRE HEH OOHM HEHE RODD DDOMDHHOOA HRY BOO 


AN340B8 NUT (Att Pt) . 

-24 ST42A SWITCH, Toggle . cP alee NSek OUR uae an RR ta ee Gee 

-25 ST52P SWITCH, Mogeler.s wa. BM OE ee ar ca eee 

-26 1822 LAMP, Incandescent t (GE) . ol ate | oe Ae oe! gg 

-27 LH62BB2 HOLDER, Lamp . oe Pov ia\ tol, ule ee cement cers os 

-28 LH62BA2 HOLDER, barn sa sal ao oe ee 

-29 LH62BG2 HOLDER, Lamp . 

-30 LH62BW2 HOLDER, Lamp ... 

-31 LH62BY2 HODDER S Lampe oo.) s 2. Gee te 

-32 LH60BR4 HOLDER, Lamp . Mao EMS Es! Ls: hs ai’ vas vei > sae: Se GMNeME oaate 

-33 CM30D1023 CAPACITOR, Fixed, 1000 auf 15% . Ante RM Me ae ot “ahs “ou Ss, ans om ke 

-34 RC20GF152J RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% . . ato ic 4 

-35 780 TERMINAL, Standoff (Spec ae 70001618) (W19) aoe 
AN515PB6R5 SCREW (Att BOA ese Wit oc ea SLabe Adie 
AN936B6B WASHER (Att Pt) . oi, Meet oy tte no Mrmr i hc, @ Sony) ein one oa Riel a Rieneaay eRe 

-36 CV11C450 CAPACTTOR Variable 0 aa sal ae mee hoes, enc) ed 
AN515PB4R10 SCREW (Att Pt). Mobs ae oll SOMA ME OM Lore sT EST hohe. Ce! wah tomnelens 
7874555P11 WASHER, ee (Att Pt). C 
N401P5C13 ; WASHER, Flat, brs, Cd we No. Amar row. (att PY). 

AN935-4 7 WASHER (Att Pt). ales ‘i - A 2 
AN340B4 3 NUT (Att Pt) . Ma se 

-37 7034571P1 : PISA Go aM oh: Miva 2 Som Ren Pe RS sed doe: 

-38 7135278P23 -  SPACERG 7a. etn a Rea Tbe Mpa bel pos 7a a8 gy. west ech ere Cee ee 
AN515PB6R18 SCREW (Att Pt). : RN rey 6 ti are 
N401P7C13 = WASHER, Flat, brs, Ca ol No. Ginatrow (att Pt). at erm 
ANS935-6 : WASHER (Att Pt). . ce ecetacene Ol Bde aS 
AN340B6 NUT (Att Pt) . Shs), ckete ete) cat ens Gh eines een paar amee 
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T.O. 31P1-2GPA23 -4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE 


PART 
No. 


1 


DESCRIPTION 


2 3 4 5 6 7 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


on 
coDE 


168-39 


-40 


-41 
-42 
-43 
-44 


-45 


-54 


-62 


-64 


-68 


RB18BE10001C 
AN515PB6R28 
7872445P1 
N401P7C13 
AN935-6 

AN3 40B6 


RA20A2SD502AK 


7886278P1 
1920-2 
SRB36A 
SA1600 
7033852P1 
7033853P1 
ANDS15PB4R12 
N401P5C13 
AN936B4B 
AN340B4 
7428406P1 
AN505PB4R7 
AN936B4B 
AN340B4 
PL7033308G1 
7030287P3 
7876450P4 
D-10970 
AN9S15PB8R5 
AN935-8 
AN960B8 
7418579P1 
ANS05PB8R6 
§$-246-3L-522 
7876450P4 
7706298P2 
7870535P2 
1920-2 
7607083P94 
S-308-64 
7876450P4 
7607083P41 
7607083P24 
7876450P4 
PL7416517G2 
7416517P3 
7416517P4 
7030287P 23 
7102063P1 
7441886P1 
AN960B416L 
7030287P23 
PL7416516G2 
7876450P4 
N518P910 
7416516P3 
7015653P1 
AN505PB4R10 
AN935-4 
AN340B4 

AY -201S-25 
7418580P1 
ANS515PB8R6 
AN935 -8 
7135276P32 
AN515PB8R6 
AN935-8 
ANS05PB8R6 


RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +0. ore 

SCREW (Att Pt). ‘ Hee 

WASHER, Fibre (Att Pt). ; 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. Craorrow, (att Pt). 

WASHER (Att Pt) . A se 808 SAT eh papal 

NUT (Att Pt) . ALG 

RESISTOR, Variable, 5000 ohms 410% . 

CLAMP, Electrical (Att 1 352 ets ga 

WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att t PY 

DIAL (Spec dwg 7030233P1) (HPT)) : 

RESISTOR, Variable ae we 7708707P4) (HPT) 

COVER . : : 

RING? . 

SCREW (Att Pt). Alte 

WASHER, Flat, brs, Cd PL No. 4 narrow (att Pt) 

WASHER (Att Pt) ‘ : 

NUT (Att Pt) . 

DWATrey ocr 7 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NOT ACHP tH ..) : 

POINTER ASSEMBLY . 

COLLAR. . . 

SCREW, Set (Att Pt) . . ey. 

SYNCHRO (Spec dwg 7406453P3) ) (Kra) a 

SCREW (Att Pt). : 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

HUB, Mounting. 

SCREW (Att Pt) Woke Be ae ics OS 

KNOB (Spec dwg 7876700P1) (KR) e: 

SCREW, Set (Att Pt) dae 

SWITCH, Rotary . 

NUT (Att Pt)... 

WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8in, ‘nt teeth (si) (att Pt). 

WASHER (Att Pt) . : 

KNOB (Spec dwg 7105373P1) (X10, 

SCREW, Set (Att Pt). . 

SPACER. : 

SHAT aire. a) we 

SCREW, Set (Att Pt) 

Jel Osik. IDh hid See bok do's 4c lo. boy Cele eee ne 
PDN PR va hicen “ol tics co Yel cape MEMES SoBe fey sete eater 

4 HUB. 

COLLAR. 

BUSHING)... 

LOCK, Shaft (Att Pt) 

WASHER (Att Pt). . 

COLLAR. is 

HUB SS DriVet an st 

SCREW, Set (Att Pt) 


A HUB. 
BUSHING ... 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
INGE CAC PO) 
TRAGER ER (Spec ave 7709010P2) (BCP). 
PISA Thue sli. 

SCREW (Att Pt), ..... 
WASHER (Att Pt)... 
SPACER... . 

SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 

SCREW (Att Pt). 


rey ee fede! ve 


Cy Cet mer ceria | 


PIN, Straight, mn Tength tapered grooves, ‘steel, 3 3/32 by 5/8 i in. 


RFPWW PRP HEF NDA ODOHMKHRPNNNMNNNNFNNBRNNBE NRF KP KEP RP NRW WWW NRHP WWWRrRWWWW Re PP PNRP RR Re Nee 
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eae os T.0. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


2S TR I FE PEPE ES ED OS NS Se ET ET ES NS Ee Ie a LE Se NL ae ET Ea ET SI EE PY SS ST Se RTD, 


ricune a DESCRIPTION UNITS USABLE 
eae No. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
99S AR NET RET I TD MS aS SSF SSS SE BS SY SESS EE sR 
168-69 S-308-64 p KNOB (Spec dwg 7105373P1) (KK) 2 
7876450P4 ; SCREW, Set (Att Pt) 4 
-70 RV4ATFD503A : RESISTOR, vile 50000 ohms 410%. 2 
7870535P2 : NUT (Att Pt) . Coe xa 2 
1920-2 ‘ WASHER, Lock, brs, Cd Pl, 3/8 in, int ‘teeth (SH) (ate Pt) 2 <I 
-71 7886228P3 ; KNOB... ak LP ea erence Peers 1 
7876450P4 ; SCREW, Set (Att Pt) Dee at ale del oer Me a ee 2 
-72 7719639P1 ; SWITCH, Rotary 95 =. 928 gees teksts: = t 
7870535P2 F NUT (Att Pt) a). 1 
1920-2 : WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8) in, int ‘teeth h (SH) (att 3 Pt) 1 
-73 7607969P3 : PANE Gare 1 
11 
9 


Figure 169, Summers Test Voltage 


314 


FIGURE 


-3 
-4 


-13 


PART 


PL7710094G1 
CM15B100K 
51G16095 
AN515PB4R14 
AN960B4 
AN936B4B 
AN340B4 
7709859P5 
7709859P4 
AN340B6 
AN935B6 
N401P7C13 
7874555P1 
7133855P56 
CV11A250 
AN515PB4R10 
7874555P11 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 
RB18BE 25002C 
AN515PB6R28 
7872445P1 
N401P7C13 
AN935B6 
AN340B6 
CR2791G123A10 
54D17428-A 
RA20A2SD502AK 
RA20A2SD103AK 
7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
7030358P1 
AN515PB8R8 
AN935B8 
N401P8C13 
PL7418581G1 


PL7605923G1 
26-4301-32P 
7416559P1 
7416565P1 
AN515PB8R4 
AN935-8 
7416566P1 
AN520UB10R6 
AN935-10 
7035758P1 
7011716 P43 
7035759P1 
7417135P1 
D-10930 
7415929P3 
7030239P3 
7015655P2 
AN515PB8R6 
AN935-8 

AY -201S-25 
7415929P3 
7030239P2 
15M SPEC. No. 69 
7415929P2 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


TEST VOLTAGE, Summers (See figure 156-21 for next ee aes oa 


CAPACITOR, Fixed, 10 uuf +10% .. 

SOCKET, Adapter (Spec ave to13644P2) (cy). 
SCREW (Att Pt)... . 
WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt)... 

RESISTOR, Fixed. 

RESISTOR, Fixed. 

NUT (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . : 
WASHER, Flat, brs, Cd ol, Nol 6 Tatow (att Py) ‘ 
WASHER, Fibre (Att Pt) ; ; é 
STUD (Att Pt) ..... 

CAPACITOR, Variable ; 

SCREW (Att Pt) a: 

WASHER, Fibre (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . d é 

RESISTOR, Fixed, 0. 25 meg ei 25% ; 

SCREW (Att Pt) ; i : 

WASHER, Fibre (Att Pt). Bera é 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 hacrog (att Pt) ; 
WASHER (Att Pt) . 4 ‘ ‘ 
NUT (Att Pt) . : ae ali 
RELAY, Rematuce sealed (Spec dwe 7108578P1) (GE ) 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN) . 
RESISTOR, Variable, 5000 ohms +10% ap 
RESISTOR, Variable, 10000 ohms aes 

TERMINAL Ag bie of a fe ‘ : 

CLAMP, Electrical (Att Pt) Rana 

WASHER, Lock, brs, Cd sae pee ins int teeth n (att Pt). 
SPACER... sits 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . : 

WASHER, Flat, vrs, Cd pl, No. 8 darrow (att Pt). 
BOARD, ‘Component. ; 5 ; 


GEAR TRAIN, Bomber course (See figure 156-22 for next higher Soa 


CONNECTOR, Poke gat Bate ate Tee eet pk 
PLATE, Cover. ‘ : 
PLATE, Cover. 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att ee 

CLAMP... 

SCREW (Att Pt) j 

WASHER (Att Pt) . 

SCREW, Actuator. 

BEARING ...... 

BLOCK, Adjusting . 

RESOLVER, Feedback Ah ee 
SYNCHRO (Spec dwg 7406493P1) eee 7 
SCREW, Set (Att Pt). F shure: 
COLLAR area" eae 

CLAMP .,... 

SCREW (Att Pt), 

WASHER (Att Pt)... ; 
TRANSMITTER (Spec dwe 7709010P2) (ecP). 
SCREW, Set (Att Pt). . : : 
COLLAR ne ; 
MOTOR, Servo (Spec dwe 74117991) (re) 
SCREW, Set (Att Pt) 


Section II 
Group Assembly Parts List 


SS RE EE TE IE EE IE EE TESTE TE EBS IE LER TTE PT NE DEE PSEA IED TED LET OT DES NETL AN E  RATEER EA EUORODAE TEED 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


8) 
Mea 
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Figure 170. Bomber Course Gear Train 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 


171 


PART 


7015656P1 
PL7416592G1 
7416593P2 
7416592P15 
7416589P1 
PL7416592G2 
7416593P2 
7416592P15 
7416589P2 
7416591P1 
7416593P1 
7415925P3 
7415929P1 
7030239P23 
7415929P3 
7416590P1 
7015652P1 
7011718P3 
7030238P3 
7605871P1 


PL7603963G1 


26-4301-24P-1008 
7417343P1 
7417344P1 
AN515PB8R4 
AN935-8 
SL-453 
7035746P1 
AN515PB8R6 
AN935-8 
7415929P3 
7015985P1 
AN515PB8R4 
AN935-8 
7416566P1 
AN520UB10R6 
AN935-10 
7035758P1 
7011716P43 
7035759P1 
D-10930 
7415929P3 
7030239P3 
7035733P1 
AN340B4 
AN935-4 
PL7416592G3 
7416593P2 
7416592P15 
7416589P3 
7035740P1 
AN515PB8R10 
AN935-8 
N509P1314C 
7035760P1 
7035760P2 
7035760P3 
7035735P1 
AN520UB10R12 
AN935-10 


DESCRIPTION 


COLLAR .. 
COUPLING ASSEMBLY . 
GEAR, Spur . 

PIN (Att Pt) it 
: COUPLING, Half. . . 
COUPLING ASSEMBLY. . 

GEAR, Spur. . 

PIN (Att Pt) . Ack 
: COUPLING, Half... 
GEAR, Spur. . : 
GEAR, Spur . 
COLLAR. <A 
SCREW, Set (Att Pt) 
COLLAR. is 
SCREW, Set (Att Pt) 
GEAR, ‘Spur ‘ 
SHAFT Ne 
BEARING, Thrust 
BEARING ... 
HOUSING, Gear 


© | hese uuerte are 


Sm te, 8. ey 0, 


a ‘er el es <0; el Sem ae 


° ° ° e 


@: GON 8, 02 8 


GEAR TRAIN, Bomber or fighter speed (See figure 156-23 for next higher 


assembly) 
CONNECTOR, Plug ee ove estes Sie 
PLATE, Cover. i 
PLATE, Cover. 
SCREW "(att Pt). 
WASHER (Att Pt). 


RESISTOR, Variable (Spee aug 7108569P2) (HPT) 


CLAMP ie) 5. 4 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt). <..% 2... sx 
SCREW, Set (Att Pt) .... 
PEAT Ee. a eee 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt). . 
CIAM Pie coi. Pics 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). . 
SCREW, Actuator 
BEARING re. Ais 
BLOCK, Adjusting ‘ 
SYNCHRO (Spec dwg 7408453P1) (KTA) 
SCREW, Set (Att Pt) : : 
COLLAR Sabah aie 
BLN, OUOPeR etre oh et vetted sdb meee oe 
NUT (Att Pt) . Slip ieticg Volts scene emNne taeralt <P.’ 
WASHER MA(UR © 0) 2 oe, 
COU PEINGEASSEMBIY actions, 8-2 feds) oe 

GEAR, Spur . SN aye : 

PIN (Att Pt) 
: COUPLING, Half. 
HOLDER, Spring. 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 


e . ° 


ee te ve. jes ce xe 


PIN, Spring dowel, steel, Cd pl, we by ve: inka 


SPRING . : 
SPRING... 
SPRING... . 
RETAINER, Spring. 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt)... 


or sne) 0! 50's 2/6 


° . ° ° 


e ° e 


e ° . . 


Lhe we Je eo 


iS yey 201) {e. 6 


PER 


ASSY 


BPN NFP PNP NPR RPE NMP RPE NP ee 


ps) 
g, 


io 


NNORrFNNFNNNFRFNF FPR RPE NNFNNNWOWrHWWreENP Kh PNH OOF Re 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 171. Bomber or Fighter Speed Gear Train 


T.U. 31P1-2GPA23-4 


Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE 


PART 


7015655 P2 
AN515PB8R6 
AN935-8 
15M SPEC No. 69 
7415929P2 
7015656P1 
7416591P1 
7015982P1 
7415929P1 
7415929P3 
7030238P3 
7011718P3 
7416590P1 
7030239P23 
7015984P1 


' 7605949P1 


PL7605996G1 


26-4301-24P-1008 
7417647 P2 
7417647P1 
AN515PB8R4 
AN935-8 
AN960-8 
7015655 P2 
AN515PB8R5 
AN935-8 
15M SPEC No. 69 
7416591P1 
7015656P1 
7415929P2 
AY-201S-25 
7030239P2 
7415929P3 
7426536P1 
7426536 P2 
7107491P1 
7416566P1 
AN520UB10R6 
AN935-10 
7035758P1 
7011716P43 
7035759P1 
D- 10930 
7417135P1 
7030239P3 
7415929P3 
PL7416592G2 
7416593P2 
7416592P15 
7416589 P2 
7416593P1 
7015652P1 
7415929P3 
7415929P1 
7030238P3 
7011718P3 
7416590P1 
7030239P23 
7415925P3 
7605999P1 


DESCRIPTION 


CEAM Pa sais 

SCREW (Att Pt). 

WASHER*(Att Pt)... 2. Pee ok 
MOTOR, Servo (Spec dwg 7411799P1) (ECIL). 
SCREW, Set (Att Pt). era ee Le 
COLLAR : 

GEAR, Spur 

SHAT ireireyrsulves etre 

SCREW, Set (Att Pt). 

SCREW, Set (Att Pt). 

BEARING . ‘ 

BEARING, Thrust 

GEAR, Spur 

COLLAR. 

COLMAR: aker * 

HOUSING, Gear. 


SERVO GEAR TRAIN, Fighter course (See figure 156-23 for next 


higher assembly) 


CONNECTOR, Plug a Oe mini (AMP). 


PATE Cover. 
PLATE, Cover . 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
GClUAMP Ss.) as 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . ; a isette Cs 
MOTOR, Servo (Spec Me 7411799P) (TCIL). 
GEAR, Spur oie Pe SAEO) 1a 
GOMUA Ret ee. 
SCREW, Set (Att Pt). Be 
TRANSMITTER (Spec a 7709010P2) (ecP). 
COMMAR. <7. <\, geaane ‘ 
SCREW, Set (Att Pt). 
SHIELD . : 
SVEIDDIGIDY G5 Bauey | sae 
SCREW, Set (Att Pt). 
CLAMP eas sui. 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
SCREW, Actuator. 
BEARINGS. is): 
BLOCK, Adjasting soe a) a eee 
SYNCHRO (Spec dwg 7406453P1) (KPA)icg 
RESOLVER, Feedback. a aml eae 
COLLAR cassava ts. ts 
SCREW, Set (Att Pt)... 
COUPLING ASSEMBLY . 
GEAR, Spur 
PIN (Att. Pt) i. ©. 
COUPLING, Half . 
GEAR, Spur 
SHA ettarcrcaeyetean 
SCREW, Set (Att Pt). 
SCREW, Set (Att ee 
BEARING... 
BEARING, These, 
GEAR, Spur 
COLLAR 
COLLAR : 
HOUSING, Gear. 


UNITS USABLE 


PER ON 


ASSY CODE 


BRR RP NON NNR RRP SP DO 


BPR RP RP DON NNMRP KP EP NYNYKP BRNO KBP RP BRMDMWNDHHNH HR DY HR RHO CO 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


Figure 172. Fighter Course Servo Gear Train 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section I 
Group Assembly Parts List 


Figure 173. Wind Speed Gear Train 
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Section II 
Group Assembly Parts List 


® 
f 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


SLURS TORRE SG Sd RSE EE RS RRR Se RR ARR CORTE EEN RT IRS PP SSA B ANID BOOB AL TIE SIT TD SIE ERI GI SIRE AMET ARE NTI AT BIE STR I a IN ET AEE ERE ONT 


UNITS USABLE 
PER 
ASSY 


FIGURE 


PART 


PL7605937G2 
26-4301-16P-1005 
7028009P1 
7028009 P2 
AN515PB8R4 
AN935-8 
7035746P1 
AMB470 
AN515PB8R6 
AN935-8 
7415929P3 
7417640P1 
7030239P3 
7035733P1 
AN340B4 
AN935-4 
7015985P1 
AN515PB8R4 
AN935-8 
7035736P1 
AN515PB8R10 
AN935-8 
N509P1314C 
7035734P1 
7035734 P2 
7035735P1 
AN520UB10R8 
AN935- 10 
15M SPEC No. 69 
7015655 P2 
AN515PB8R6 
AN935-8 
7415929P2 
7015656P1 
7416591P1 
7028006P1 
7415929P1 
7415929P3 
7030238P3 
7011718P3 
7015984P1 
7416590P1 
7030239 P23 
7709534P2 


PL7611900G1 
26-4301-24 P-1008 
7428373P1 
7428374P1 
AN515PB8R4 
AN935-8 
N402P8C6 
7015655P2 
7044686P1 
AN515PB8R5 
AN935-8 
AY-201S-25 
A7030287 P22 
7415929P3 

15M SPEC No. 69 
7416591P1 
7015656P1 
7415929P2 
7416566P1 
AN520UB10R6 


DESCRIPTION 


GEAR TRAIN, Wind speed (See figure 156-25 for next higher ee 


CONNECTOR, Plug Wiis me nel aa 
PLATE, Cover . iy taraer A 
PLATE, Cover . 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

CLAMP . aa ARO: 
RESISTOR, Variable (Spee dwe 77085694) (FAC) 
SCREW (Att Pt). , Sad ee Cee 
WASHER (Att Pt) . 

SCREW, Set (Att Pt). 

GEAR, Spur 

COLLAR. 

PIN, Stop . . 

NUT ATELPE) Arad 

WASHER (Att Pt) . 

PAG R si eser ceeaae 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt). 

HOLDER, Spring . 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt)... . ; 
PIN, Spring dowel, steel, Ca d pl, ve by 1/8 Tage: 
SPRING . : ; 5) 
SPRING . ee 

RETAINER, Sore. 

SCREW (Att Pt). 

WAS IE ERY CA Tie PU) memes Wek ooe 
MOTOR, Servo elie aS 7411799P1) (REIS) ie 
GIGAIVI DA ae ns cos at eh MR eee ME 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

SCREW, Set (Att Pt). 

COLLAR. : 

GEAR, Spur 

STAGE Ty iackembiet tea 

SCREW, Set (Att Pt). 

SCREW, Set (Att Pt). 

BEARING . 

BEARING, Thrust, 

COLLAR . 

GEAR, Spur 

COMUAR® net. 

HOUSING, Gear. 


GEAR TRAIN, Wind course (See figure 156-26 for next higher ona | 


CONNECTOR, Plug a: one Need Seal) 
PLATE, Cover . ; 
PLATE, Cover . 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 


WASHER, Flat, steel, Cd pl No. 8 narrow (Att Pt) ‘ 


CLAMP . 

CLAMP . Le, 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 5 cue 
TRANSMITTER (Spec ope 7709010P2) (ECP). 
COLLAR we i amie Ben Psa As 
SCREW, Set (Att Pt). eee Scotus vena 
MOTOR, Servo ears ae 74117991) (TCIL). 
GEAR, Spur Fae 
COLLAR . ‘ 

SCREW, Set (Att Pt). 

CLAMP . oe, 

SCREW (Att Pt). 


oe eo 
Ti DOE ORIN IOI FESS =t NNO DD ao (RG ROW Coleg aaa ns DOS Sk BO © ba ex bt 


Be 


ile’ 
NONrRFFEO 


OWN HRHENM HHA WON oO 


Lencl 


- 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


Figure 174, Wind Course Gear Train 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


SR REALL DE RS EELS LEE ELT BY CELINE DEE OT ELITE LE LOS EE LIEN R ELE ESE LCI EE SRLS VL CLI LILLE EE EPL LE EE ETERS LO TE LTTE ES LAR OT ITE, 


UNITS USABLE 
PER 
ASSY 


FIGURE 


175- 


-10 


-12 


324 


PART 


AN935-10 

N402P9C 13 
7417135P1 
7416566P1 
7428381P1 
7428381P2 


N43P16010C13 


AN935- 10 
PL7428329G2 
7030287 P23 
7415929P3 
PL7428376G2 
7426472P1 
7039622P1 
7428382 P2 
PL7428376G1 
7426472P1 
7039622P3 
7428382P1 
7035758P1 
7011716 P43 
7035759P2 
7015625P1 
7415929P3 
7415929P1 
7030238P3 
7011718P3 
7428384P1 
7030287P3 
7415925P3 
7611283P1 


PL7710085G1 
PL7710085G2 


7417564P2 
7722476 P3 
PL7603960G1 
PL7709487G1 


AN515PB8R5 
AN936B8B 
N401P8C 13 
7135276 P22 
7035898P1 
7861852 P2 
7423668P1 
AN515PB8R5 
AN936B8B 
54A 17403 
AN500B6- 10 
AN960B6 
AN365-632C 
AN515PB8R5 
RC20GF 1013 


M-3449-5A-HT-C 


AN515PB4R5 
AN936B4B 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


WASHER (Att Pt)... Hid) ile’ 
WASHER, Flat, steel, Ca Pl, No. 10 narrow y (Att Pt). 
RESOLVER, Feedback. SGI alert ie-dichs: | <0 es Meee 
CLAMP . aati A 
CLAMP . 
GLAMP ==. : 
SCREW, Fil h, Gre Ca at No? 10- 32 hy 5/8 i in (Att Pt) : 
WASHER (Att Pt) . act as ; 
HOUSING ASSEMBLY (See eae 24 ne Breakdowue 
COT TIAR Sas comrdeetets tk a. vel Ce eee inch et en eee er 
SCREW, Set (Att Pt)... 
COUPLING ASSEMBLY . 
GEAR, Spur 
PINGCACESP Semen 
; COUPLING (Half). . 
COUPLING ASSEMBLY . 
GEAR, Spur 
PIN (Att Pt) 
; COUPLING (Half). 
SCREW, Actuator. 
BEARING . . 
BLOCK, pasacengl 
SEU AGEGT eens : 
SCREW, Set (Att Pt). 
SCREW, Set (Att Pt). 
BEARING 
BEARING, Thrust. 
GEAR, Spur 
COLLAR. 
COMGAR.. 
HOUSING, Gear 


CONVERTER, Signal data CV-400/GPA-23 (See figure 137-60 for next . 


higher assembly) 


CONVERTER, Signal data CV-400/GPA-23 (See figure 137-60 for next . 


higher assembly) 
SHIELD, Tube 
RELAY, Rotary .. 
METER, Phase (See figure 146 for Breakdown) 5 ad 
AMPLITUDE CONVERTER, Direct current (See tie 147 

for breakdown) 

SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) .dh 4... 
WASHER, Flat brs, Cd ~ No 8 narrow (Att Pt) Q 
SPACER. 6 teeter dated fhe Bato el 
SPACER. . 
TERMINAL 
SHITE (ane icuer 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . Sil ase 
CONNECTOR, eae (Spec awe 7411396P1) (CIN) 
SCREW (Att Pt). sas erate 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). 
SCREW . 
RESIS TOR wae. ROMA Penne. bs 
TERMINAL, Stud (Spec awe 74163916) (GAMP) . 
SCREW (Att Pte. hee F : Sl rope ane fie 
WASHER (Att Pt) . 


BRR REP NUNMNMDNMYE PP PE BPH HMO HHEODWWOOHHYEwwowo 


On 
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Figure 175. Signal Data Converter CV-400/GPA-23 
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Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


FIGURE 
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PART 
NO 


7771534 P26 
AN515PB8R12 
AN936B8B 
AN340B8 
7203692P1 


CP53B4EF105V 


AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
7135118P1 
AN515PB8R6 
AN935-8 
AN340B8 
7135276 P26 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
NP192635A 
AN515PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
7302335P1 
7302335P2 


PL7710035G1 


PL7420525G1 
PL7420520G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
N401P8C13 
7135276 P22 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
54417403 
AN5SO0B6- 10 
AN960B6 
AN365-632C 
7878455P1 
AN515PB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
NP192635B 


N117P9004C 13 


7883542 P2 
7607376P1 


DESCRIPTION 


BOARD, Terminal 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
SOCKET, Relay . . 
CAPACITOR, Fixed, 1 af +20 - 10% : 
SCREW (Att Pt). mide 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
TERMINAL . 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 

ro BPG) Ra EG is 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
NAMEPLATE 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
CHASSIS. 

CHASSIS. 


AMPLIFIER ASSEMBLY AM-1384/GPA-23 (See figure 137-63 for . 


next higher assembly) 
SERVO AMPLIFIER, Course (See figure 177 for breakdown) . 
SERVO AMPLIFIER, a ae Sa 178 for breakdown). 
SCREW (Att Pt) ae Fo Peer an eae “Albi se 
WASHER (Att Pt). . 5 
WASHER, Flat, brs, Cd ae No: ey narrow (Att Pt). 
SPACER. cine A eM oe > (ro) the 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . Bats hr 
CONNECTOR, Receptacle (Spec ave 74113961) (CIN) 
SCREW (Att Pt) s ets! one le 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
TERMINAL ; 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
NAMEPLATE 


SCREW, Thread canine eieel. Cd an No. 4- 40 by v4 in (ate Pt) 5 


CHANNEL, Rubber, 1.76 in. - I. 
PANEL é 


mere PP PRR Re OO wW Ww OR PB DO 


UNITS USABLE 
PER 
ASSY 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


Figure 176. Amplifier Assembly AM-1384/GPA-23 


INDEX No. 
La ; 4 P ; : - 5 ASSY CODE 


PL7420525G1 SERVO AMPLIFIER, Course (See figure 176-1 for next higher assembly) . Ref 
JAN1I2ZAT7TWA : TUBE, Electron oF NAR Ch taal Big thea cpa eee PRG Ee tn tare 2 
JAN6005/6AQ5W LOS MELE CUEOUIY om oi cp fewiat chatite ome e kena os 2 
53K17726 ‘ SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) . 2 
53D16450 ; SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406473P2) (CIN) . 2 
7417163P5 : CAPACITOR, Fixed, 3950 uuf +0.5%. . P 2 
-6 RN70B1004F ; RESISTOR, Fixed, 1 meg+1% .... | 
-7 RN70B1002F : RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +1%. . 1 
-8 RC20GF152J : RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% 2 
-9 CM30D821J : CAPACITOR, Fixed 820 uuf +5% . 1 
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26 


Figure 177. Course Servo Amplifier 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 
Group Assembly Parts List 


ES ETE EEE TTL LE PE ES TT RIES ND ITE A LIE LE ET OE TR ELE SSS EE ELD NEEL AT OLDS EE ED BI SLID TST NE OT ELE EEL TEL EDL OD LED, 


FIGURE 


-25 
-26 


PART 


RC20GF 1053 
CM35C 103K 
CM20D4713 
RC20GF2225 
RC20GF104J 
RC20GF 6835 
RC20GF333J 
RC20GF101J 
RC20GF474J 
RC20GF 102d 
CM30D102J 
CP26A 1EF503K 
500-625 
AN515PB4R6 
N401P5C 13 
AN935-4 
AN340B4 


_ RV4ATSD105A 


7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
7030268P1 
PL7420521G1 


PL7420520G1 
JAN6AUBWA 
JANI2ZATTWA 


JAN6005/6AQ5W 


53D 16450 
53K17726 
RC20GF155J 
RC20GF105J 
RC20GF 104d 
CM35C 103K 
CV11D450 
AN515PB4R10 
7874555 P11 
N401P5C13 
AN936B4B 
AN340B4 
CM20C680J 
RN70B4993F 
7417163P5 
RN70B4753F 
RC20GF 2225 
RN70B2152F 
RV4ATSD105A 
7027144P1 
7886278P1 
1920-2 
RC20GF4725 
RC20GF3325 
CM15D2213 
RC20GF683J 
RC20GF333J 


DESCRIPTION 


RESISTOR, Fixed, 1 meg+5% .. . 
CAPACITOR, Fixed 10000 uuf +10%. 
CAPACITOR, Fixed, 470 uuf 45%. 

RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% 

RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5%. . 

RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% . 

RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5% . 

RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% 
CAPACITOR, Fixed, 1000 uuf +5% 
CAPACITOR, Fixed, 50000 uuf +10% ..... 
CLIP, Mounting (Spec dwg ayy hy ae , 
SCREW (Att Pt) : 

WASHER, Flat, brs, Cd An No: 4 narrow (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 5 bier fla: 
NUT (Att Pt) 22. 

RESISTOR, Variable, ones 10% 

TERMINAL . . ; 

CLAMP, Biecteicd (Att Pt) 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, ve in, int teeth (si (Att Pty. 


ADAPTER, Test Point 
BOARD, Component 


SERVO AMPLIFIER, Baa ice aN 176-2 for next ss oe, 


TUBE, Electron 

TUBE, Electron 

TUBE, Electron eis 
SOCKET, Adapter Spec we 7406473P2) (CI N) . 
SOCKET, Adapter (Spec dwg 7406474P2) (CIN) . 
RESISTOR, Fixed, 1.5 meg +5%. ae 
RESISTOR, Fixed, 1 meg +5% 

RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5%. . . 
CAPACITOR, Fixed, 10000 reget 
CAPACITOR, Variable 

SCREW (Att Pt). er 

WASHER, Fibre (Att Pt). 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 41 narrow Date Pt). 
WASHER (Att Pt) . {ogee AD se Bc oan 
NUPWAL Pt) 5. ¢ i 

CAPACITOR, Fixed, "68 nee £5% 

RESISTOR, Fixed, 0.499 meg+1% . 
CAPACITOR, Fixed, 3950 uuf +0.5% 

RESISTOR, Fixed, 0.475 meg +1%. 

RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% 

RESISTOR, Fixed, 21500 ohms +5% . 
RESISTOR, Variable, 1 meg ae P 

TERMINAL . . ; 

CLAMP, Hlecerical (Att Pt) 


WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int. teeth (SH) (Att Pt) 


RESISTOR, Fixed, 4700 ohms +5% 
RESISTOR, Fixed, 3300 ohms +5% 
CAPACITOR, Fixed, 221 uuf +5% . 
RESISTOR, Fixed, 68000 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% . 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


6 7 9 8 48 15 7 9 20 2 23 8 22 9 2 7 27 


Figure 178. Speed Servo Amplifier 


(6 


FIGURE 


-30 
-31 


-10 


PART 


RC20GF 152d 
RC20GF101J 
RC20GF474J 
RC 20GF 102J 


CP26A1EF503K 


500-625 
AN515PB4R6 
N401P5C 13 
AN935-4 
AN340B4 
7030268P1 
PL7417683G1 


PL7710923G1 


7485509 P2 
7418781P1 
7418780P1 
AN364-1032C 
N400P9 
PL7608055G1 
AN520UB10R8 
N400P9 
AN364-1032C 
20474-5 
20574-4 
7072420P1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
AN340B8 
AN515PB8R5 
7771534P26 
7771534P29 
AN515PB8R14 
AN936B8B 
AN340B8 
2R53P22 
2R53P20 
NP192635C 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
7419265P1 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
PL7419259G1 
AN515PB6R8 
AN936B6B 
RC42GF150J 
RC42GF333J 
RC42GF 1043 


CPO9A 1KB104K 


PL7419258G1 
7035024P1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
7135118P1 
AN515 PB6R6 
AN936B6B 
AN340B6 
7608076P1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 
DESCRIPTION 


RESISTOR, Fixed, 1500 ohms +5% 

RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5% . 

RESISTOR, Fixed, 0.47 meg +5% . 

RESISTOR, Fixed, 1000 ohms +5% . 
CAPACITOR, Fixed, 50000 uuf +10% ig oe is 
CLIP, Mounting (Spec dwg Bee he 
SCREW (Att Pt) .. 

WASHER, Flat, brs, cd ap iN: 4 narrow (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) ; : ty 
NUT (Att Pt). : 

ADAPTER, Test Boint 

BOARD, Component. 


POWER SUPPLY PP-1432/GPA-23 (See figure 137-66 for. 


next higher assembly) 
TRANSFORMER . 
ANGLE 
ANGLE . . 
NUT (AttiPiw. ys 
WASHER, Flat, CRES, NG 10 narrow w (Att Pt) 


POWER SUPPLY, High voltage pie he 180 for r breakdown) ; 


SCREW (Att Pt) ... 
WASHER, Flat, CRES, No. 10 narrow (Att Pt) 
NUT (Att Pt) . A Ap Peet 
RELAY, Armature sealed (open dwe 77106794 P2) (P CR)r. 
RELAY, Armature sealed ic ie oe ate (PCR)\; 
PEATE Fe are A Ce heal rites 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
SGREWiataen 
BOARD, enn inall 
BOARD, Terminal 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). . 
GROMMET (GE) 
GROMMET (GE) 
NAMEPLATE . 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). 
STRIP, Marker . 
SCREW (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
BOARD, Component. 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . ke 
RESISTOR, Fixed, 15 one. £5% emis 
RESISTOR, Fixed, 33000 ohms +5% . 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +5%. 
CAPACITOR, Fixed, 0.1 ones é 
BOARD, Ngee 
POST Pree sy : 5 
SCREW (Att Pt). F 
WASHER (Att Pt). . 
TERMINAL .. 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
PANEL . 
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Figure 179. Power Supply PP-1432/GPA-23 
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Figure 180. High Voltage Power Supply 


Se RA ER PIN LS PR SS RO TL ENE EEL EEE SE EE DED TT SEI EAL LEE ND EL OS ENT LE EEE LAE ALTE EERE TS DEES TES LEST EIEN BE LEDS LE LEVEE, 


PL7608055G1 
7710558P1 
AN510PB10R12 
AN935B10 
AN960B10 
7034294P1 
PL7417333G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
N401P8C 13 
36004B 
JAN1Z2 
TS102P01 
AN515PB4R6 
N401P5C 13 
AN936B4B 
AN340B4 
GC45M104 
AN936B8B 
7135118P1 


PO 


WER SUPPLY, High V 


DESCRIPTION 


(GRONAM SH 6 5 ao. one 

SCREW (Att Pt) oaks 

WASHER (Att Pt)... 

WASHER (Att Pt)... 

GROMME een. era 

BOARD, Component. 

SCREW (Att Pt). : 

WASHER WAT PE ile « 46 sisal sit TAP ee, 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 narrow (Att Pt). 

: CAP, Grid (Spec dwg 7003508P1) (MLL). 
TUBE, Electron RAE ier se Sr eCEAN Ber oi 
SOCKET, Electron tube . 
SCRE Wi GALE cee) dat Mes tikes 2a ty AN emia. a ob 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 4 narrow (Att Pt) 
WAS HERAT EDEL) Scr areh o i tareue emg me weat Glass ty 
NU CATESP ties ee aie ane 


CAPACITOR, Fixed (Spec dwg 7418107P104) (GUC) . 


WASHER (Att Pt) . 
TERMINAL 


oltage (See figure 179-4 for next higher assembly) . . 


UNITS USABLE 


bs) 
2 


PPO NNNNR RPE PHD NY PP PE 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


UNITS USABLE 


FIGURE 
AND PART 


180-9 7034236 P2 
AN515PB6R6 
AN960B6 
AN936B6B 
AN340B6 

-10 2R53 P20 

-11 RC 32GF153J 

-12 RC 32GF334J 

-13 PL7418707G1 

-14 7135276P23 
AN515PB8R6 
AN936B8B 

-15 7418707P1 
AN340B6 
AN936B6B 

-16 AN515PB6R4 

-17 7771534P2 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 

-18 2R53P22 

-19 7034294 P2 

-20 2R53 P20 

-21 7034256P1 

-22 7035783P1 
AN515PB6R8 
AN936B6B 
AN340B6 

-23 7710559P1 


181- PL7608002G3 

PL7617820G1 

~f AN515PB6R4 

22 7771534P8 

a8 7771534P7 
AN515PB6R12 
AN935-6 
AN340B6 

-4 7419283P4 

a5 7419283P3 

-6 7419283P2 

4s) 7419282P1 
AN515PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 

=8 7710474P1 

-9 7135278P89 

-10  AN515PB416R32 

-11 AN935-416L 

-12 AN340B416 

+13 CW-123A/U 

=14~"  7126393P2 
AN520PB3R6 

-15  RC20GF101J 

-16 CW-123A/U 

-17  7878455P1 
AN520PB3R8 
AN935-3L 
AN340B3 
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DESCRIPTION 


BRACKET. . 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). . 
GROMMET (GE) . 
RESISTOR, Fixed, 15000 Ane £5% « ‘ 
RESISTOR, Fixed, 0.33 meg Btu : 
BOARD, Sone | 5 
SPACER. ae : 3 
SCREW (Att Pt). x 
WASHER (Att Pt) . 
TRANSFORMER . 
NUT (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
SGREWi 2) sae 
BOARD, rerniial, 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). . 
GROMMET (GE) 
GROMMET 
GROMMET 
BAR 
BAUR ar yt en ee 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
CHASSIS. 


PANEL, Connector (See figure 137-70 for next higher assembly) . 
PANEL, Connector (See clip 137-70 for next ge a nae 3 


SCREW Be ah 

BOARD, Terminal 

BOARD, Terminal 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

BRACKET . 

BRACKET . 

BRACKET . 

BRACKET anu: 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

CHASSIS. 

SIPAGEHRe1 G save 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT VCAtt Pt) A here is 
CAP AND CHAIN ASSEMBLY : 
TERMINAL, Male é 
SCREW (Att Pt) re : 
RESISTOR, Fixed, 100 ohne +59 A 
CAP AND CHAIN ASSEMBLY 
TERMINAL . . 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 


PER 
ASSY 


BPP PRR RRP eS ND PRR DOH HE PKR Pee Pe A POP LH 


> 


» 
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Figure 181. Connector Panel 
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GER SISO SE EI ITE GO TSP LE STOLE AT SE LI EE ER EE ITIP ELE EL SESE TT a EE a ET 


FIGURE 
AND 
INDEX 
No. 


181-18 


PART 


UG-290/U 
AN520PB3R6 
AN935-3L 
9760-24 
AN515PB6R8 
AN935-6 
AN340B6 
AN3102A-24-11P 
7135118P2 
AN515PB6R7 
AN935-6 
AN340B6 

9760-28 
7135118P2 
AN515PB6R10 
AN935-6 
AN340B6 
AN3102A-28-125S 
AN3102A-28-12P 


7135118P2 TERMINAL . . 

AN515PB6R8 SCREW (Att Pt). 

AN340B6 INDECATtOet) tant <e 

PBH12D35 RELAY, Armature (Spee awe ‘rrov4TsP2) (ALL) 

7015920P1 BRACKET. . - Py Ree 
AN515PB6R7 SCREW (Att Pt). 

AN936B8B WASHER (Att Pt) . 

AN340B6 NUT (Att Pt). . 

CW-123A/U CAP AND CHAIN ASSEMBLY 

AN520PB3R6 SCREW, (Att. Pt). ate 

UG-290/U CONNECTOR, Recenticien 

AN520PB3R6 SCREW (Att Pt) 

AN935-3L ‘ WASHER (Att Pt) . - 
9760-28 CAP AND CHAIN ASSEMBLY ped awe 7418414P 10) (AMP) A 
7135118P2 ‘BER MIENAISS onesie ‘ 
AN515PB6R10 SCREW, (Att ‘Pty s503 Wee pet eRe wae. os 

AN935-6 : WASHER (Att Pt) . RO Ma Toe ee fe he! oo he te 

AN340B6 NUT (Att Pt) . Me eee 3 ae Ss 
AN3102A-28-12S CONNECTOR, Receptacles Aine Re poats 

7135118P2 TER DINAE: RRM ere. 5 eA 
AN515PB6R8 SCREW (Att, Pty cies ce ee i te a 
AN340B6 : NUT (ACESPE) ES eae ets od clas She 
7608003P3 eT SR ANE LA ick BOM Ee eh sy aire cc. os, oh Se A se omein 
7617819P1 DIANE Lit s2.cy oea  IIR te, wer cere ok ve Veh a hs shay Pero remem 
G12225 AMPLIFIER, Isolation (Spec dwg 7710979G1) (CTE) (See eS 66- a) 
B-20742-6C CLAMP, Cable (Spec dwg 7472306P3) (CTE) . : 
B-20742-7C CLAMP, Cable (Spec dwg 7472306P4) (CTE) . 

B-20742-9C CLAMP, Cable (Spec gre haa oe one 

AN515-8R8 SCREW (Att Pt). Sa 

AN936B8 WASHER (Att Pt) . 

AN340-8 NUH MCAtLEP Bie. 

RC20GF822K RESISTOR, Fixed, 8200 Aies +£10% . ‘ 

RC20GF202J RESISTOR, Fixed, 2000 ohms +5% . . 

X- 1581-3 TERMINAL, Insulated ispee aye 7416391P13) 

AN515-6R4 SCREW (Att IPB) sans : 

AN936B6 WASHER (Att Pt) . 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


CONNECTOR, Receptacle . one hos Folge eke estes 
SCREW. CA tA RC) Rar mneey ries 2 some en nT een 
WASHER (Att Pt)... . . 

CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spee we 74184149) (A MP) 
SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

INU CAtE et) eee ines 3 

CONNECTOR, Receptacle 6 

TERMINAL 5 : 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 


CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spee awe 7418414P 10) (AMP) ' 


TERMINAL .. 

SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 

NUT CATER Ups Wee vss tes : 
CONNECTOR, Receptacle A 
CONNECTOR, eee d 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


aa 
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Figure 182. Isolation Amplifier 
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FIGURE ee DESCRIPTION UNITS USABLE 
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TS103U02 
JAN5814A 
TS103P01 
AN515-4R5 
AN936B4 
AN340-4 
27182 
27183 
AN340-6 
AN936B6 
SKHX-550 
AN340-6 
AN936B6 
AN960-6 
26-4401-32P 
AN515-4R6 
AN960-4 
AN936B4 
AN340-4 
G- 10738 


G10701 
B10708 
A2041-7 
AN515-8R5 
B26101-1 
A2041-7 
AN515-8R5 
B11378 
A30504-7 
AN520-8R5 
B26115 
AN340-6 
AN936B6 
B20058 
AN515-8R8 
AN936B8 
CPO75A4 
AN345-10 
AN936B10 
CP70B1EF205K 
RW55G311 
A10714-1 
AN515-6R5 
AN936B6 
N402P7C13 
A20385 
AN515-4R4 
AN936B4 
A11313 
AN340-8 
AN936B8 
SC-D-1793-12 
AN936B6B 
SC-D-1793-12 
AN341-6 
AN936A6B 


SHIELD, Tube 

TUBE, Electron oan 

SOCKET, Electron tube . 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt) . 

NU CATERER) eee ene 

TRANSFORMER, Tout (Spec dwe 77124052P1) (FTC) 
TRANSFORMER, ante pe Pcie 12) ais : 
NUT (Att Pt) . d 
WASHER (Att Pt) . Ra eee 

RELAY (Spec dwg 7724114P1) (ALL) . 

NUT (Att Pt) . ° aah Oe Cee ree 

WASHER, Lock (Att Pt) 5 

WASHER (Att Pt) . . 

CONNECTOR, Recaaie (Spec awe 76059763) (AMP) 
SCREW (Att Pt). f P 
WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

INO CAttHIet) stems 

CHASSIS (Spec dwg 76 14335P1). 


RELAY ASSEMBLY (Spec dwg PL7607084G1) (CTE) oe ne 69- es 


RELAY (Spec dwg 7724171P2) (CTE) . . 
BUSHING, Insulator (Spec dwg 70645111) (CTE). 
SCREW (Att Pty2. ae Bie 
RELAY (Spec dwg 7724171P1) (CTE) . 

BUSHING, Insulator (Spec dwg 70645111) (cre). 
SCREW (Att Pt ae A 
RELAY ee dwg 7724119P1) (CTE) . anaes 
BUSHING, Insulator (Spec dwg 7064511P2) (CTE) , 
SCREW (Att Pts Paarl BC 
TRANSFORMER (Spec awe ‘7124055P1) (CTE)IMe 
NUT (At Pt) seu), Se: maces 
WASHER (Att Pt)... Ses 
VARISTOR (Spec dwg 72097441) (CTE) : 

SCREW (Att Pt) eakeien 

WASHER (Att Pt) 

BRACKET . 

NUT (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

CAPACITOR, Fixed, “9 ae +10% . C 

RESISTOR, Fixed, 310 ohms +2%. . 

BOARD, Terminal (Spec es PL - 706451561) (cre). 
SCREW (Att Pt) : Cues ; 
WASHER (Att Pt) . 

WASHER, Flat (Att Pt) eens Bea 
BRACKET (Spec dwg 7064513P1) (CTE) : 

SCREW (Att Pt) ee: ite 

WASHER (Att Pt)... tease 
RECTIFIER (Spec awe. 7059744P) (CTE) . 

NUT (Att Pt). . Rist 
WASHER (Att Pt)... 3 ne Sees 
TERMINAL (Spec dwg 7135118P1) (CPE)... 
WASHER (Att Pt) . aad: Sey ae 
TERMINAL (Spec dwe 7135118P) ee 

NUT (Att Pt). . RPL ins arth 
WASHER (Att Pt) . 


ASSY 


bo dO 
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CODE 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


Figure 183. Relay Assembly 


mGuRe eal DESCRIPTION UNITS USABLE 

ca NO. 2 3 4 5 6 - ASSY CODE 
183-17 A30192-1 BUZZER, Direct current (Spec dwg 7203716P1) (CTE). ........ 1 
AN515-6R8 SCREW (CAtEsPO) emma eh tiedila” vs> kero cemetary Natta ee) aah sults io Soc an cxa¥ ee.” 1 
N404P13C13 WASHER EOCKMAIC PU) s! ihc bem ce Sees Tete lstbot ts shh eye -« <) 7s 1 
AN960-6 WASHER (AtEY DE) 2a tact ae ree ae enenraae tC nbe ReM Elie e vod gg 1 
AN340-6 IUD CACC PE) re rae otic Boras seus ti sth ci pee str ose Wr PRN epi Is oh Z6S ores oi ts 1 
AN515PB6R10 SCRE WUCATEEL sare ted ce arise: on teMbeiehst abe tume IBM ere utile SS es ays il 
AN936A6B WN OPIE RACATECES) Uy oi) bons: eh cue Mk SEN ol oectoddeMmcite, de ts el a ven 'e 8 1 
AN960B6 SEA SCN 6 MO BO Gg M2 DO Pry Aare aber a EMRE SONS, o> oe ach it a aE il 
AN341-6 NEL TA AE RE UMM ee Bicpl rsd whee bite! antec ieaed o> a dp oA eRe: veh syne gs Ser’ whe! ase 1 
-18 A51316-1 INSULATOR Bell (Spec dwe 7064514 P1) (CTE) Ati. ew eo 1 
AN515-8R6 SORE Wa ACUEE emi ore eth Osos Cc det eee ah i ee sa 2 ee wh Mal Cong Ga twee 4 
AN936B8 VAS RECIUA EERIE ty AaNoy e oiietl e \ra) ete + Beh Ith ANG Meek se Nelhaiges eiedhesere 4 
N402P8C 13 VAS ME Er tC ATED)! acacia sets iy When oii ere Wel eo al lea ae lw Mapes 4 
-19 A10725 LE RMINA La opeC Owen t-Lod La be) UC EL) vei: cel elidel) e0ieurso bel, «yas Wed “6: 7 1 
AN515PB6R6 SCRPWMCALURPE) ee tar ehinsatitcs, tapnliss yauine Wore a vie Vis Gallia! fee ciel he eine te ef %s 1 
AN936A6B WAS FIER CA Ute Pt Wiener in are en cy ee ay eee Wn har Ge ucla 6 Sty ee cel dees 1 
AN341-6 ING AMAtEEEE) ae mea ehtcn sere er set Rapeetaeat oh one heb te os ad se, 6 aR CRS 1 
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FIGURE : DESCRIPTION UNITS USABLE 

ANE Se PER on 

a NO. 1 2 3 4 5 6 . ASSY CODE 
183-20 AN515PB6R4 ‘ SCREW? hich ae) ee Re gas Sa) Wabacmetanlnt ep ote seied Set cory aoten set areas oer 56 
-21 B10710-1 ; TERMINAL BOARD (Spec dwg 7703896P7) (CTE). Reis et Store, 2 
-22 B10711 é STRIP, Marker (Spec dwg 7603825P7) (CTE). . . 2 
AN515-8R10 ; SCREW (Att Pt). OR WB Oe Napeeviatke kc cukemetrs 8 
N404P16C13 : WASHER, ‘Dock (Att Pt). a) Svan es 8 
-23 G10706 * CHASSIS (Spec dwg 7614337P1) (CTE). 1 
184- D10700 SWITCH ASSEMBLY (Spec dwg 7709388P1) (CTE). «i311. 00st eeence one 1 

(See figure 70-45 for next higher assembly) 

-1 AN3140-327 F LAMP, Incandescent, 28v;)O:;04;amp.) Ga. (scm 8 tlt) etic, | ct epee Tne, 20 
-2 109-3830-XP10-111 . HOLDER, amp (Spec dwg A= 10707) (DLC) 8s 3 0.) 2 Raa eee 10 
-3 109-3830-XP10-112 . HOLDER, Lamp (Spec dwe A-10707-1): (DL@) “3. 2... «7. eee es 10 
7061159P1 ; NUT GAGE Pt) elie na thease ac Gee ec cite: 2 am gen eevee Cs nesIe \'e 2 at a 40 
7872401P2 d WASHER; ‘Lock (AttvPt) ss .-See ua hha ee, oes hee a ety m 20 
-4 7878455 P2 é (DER MINA Ti ehh oh ante aa o ROT, wre. o OMe are Unesco PA CES IUet t It sce ec oa 1 
N83P9005C13 . SCREW, Flat hd, Phillips drive, brs, No. 4-40 (Att Pt). ....... 1 
AN936B4 : WASHER, ‘Gock (Att PH Oa Saree lh ie cute roi ge meister if 
N210P9C7 : NUT; Hex; steel, (Cdopl,' No-°4-403(A TE PE) rises bth a ee) en 1 
-5 A2109 é HA NDIGE CEE yas iat Le ol ase orien ten alae eee 100 ie a ne 10 
-6 G-12112-11 : SWITCH, Lever (CTE) 2 22 aise Gath colette Setbeey icthalhc oat era aol hey 10 
N83P7004C13 . SCREW, Flat hd, Phillips drive, brs, No. 3-48 by 1/4 in. (Att Pt)... . 40 
-7 26-4501-24P-1005 : CONNECTOR (Spec dwg 7606036P8) (AMP) wii Ve" Veg ie tc ES 1 
-8 26-4501-32P . CONNECTOR (Spec dwg 7605576P8) (AMP) ............. 1 
-9 D- 10703 ; PLATE ASSEMBLY (Spee*dwe 7203801G1) (CTE). (c025 2... 25 eee 1 


a 
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Figure 184. Switch Assembly 
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Figure 185, Time Delay Relay 
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FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLB 
AND PART PER on 
ei NO. 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
FEEL MEAS SS BG TORN PE RRL PE OAT ST ED LE LIE IIE DTS LEI TITLE a DE YEN SE ATLL LY EF LE BO EEE FS LET SET I IO ES TELE TDi ET Te OT BOE ERTL ST ES 
185- A24398A-174 RELAY, Time delay (Spec dwg Sates ot a aa ee aos 124- z 12 
-1 A24398A-157 ‘ NAMEPLATE sora! E : 1 
-2 AN515-5-4 P SCREW ices Sie 2 
-3 3604-27 : WASHER, Lock, monel, No. 5 (HYAW) pe 
-4 3604-43 ; NUT, Hex, No. 5-40 (HYAW) . St oiivawls Aro cgh says 2 
-5 A24398A-106 ; COVER, Dust (CH YAW) rt sae ie Suse LSA fi Bre ee Om Ls 1 
A24398A-138 : SCREW, Special, No. 5-40 (HY AW) (ate PY) FA aE eo oO. ms ROR 4 
-6 A24398A-114 . POST, Support (HYAW) .. Nps Sree a aN, a lg Wee gantey 4 
-7 26-4100-16P 3 CONNECTOR, Receptacle (AMP) « sri ercae! Kellen die te oth oa CoM AMmctan te Wore ts 1 
AN515-4-4 : SCREW (Att Pt) Bourse k: eis Nel) aot elute. <cMVeTEAGM Eales Me tIvon 7 cei UMie as 2 
MS35338-116 WASHER (Att Pt)... aha) Nereies coh nedifellte: Je, Ostyneth soee ase RE ais Mramer says 2 
-8 A24398A-103 . PLATE, Mounting (HYAW) . olde FANG? Sel Ete. Genta ee eal ts ae ken tay ean te 1 
AN515-5-6 é SCREW (Att Pt)) yen Ee GAY SOhs nnn BORE OS oc ac 4 
A785 4-38 CLAPPER ASSEMBLY (HYAW). shisthtes) ei Gake tk eet <a ences ae cmne Mt 
-9 6901-9 . 5 SCREW, Set, No. 4-40 (HYAW) . cu ew let 01g S MMS eet oH cae omnes 1 
-10 6401-53 He . NUT, Clinch (CERYA Wik Se) COO SES SR ohare SARS ch aie aa 1 
-11 A7825-31 - ; CLAPPER (HYAW). . A 1 
2124) “PMT<12-6 _ ‘TERMINAL (Spec dwg 6401-110) (EACG) . 2 
AN515-6-3 4 SCREW (AttPUnes es A 2 
6401-42 : WASHER, Lock, No. 6 (HY AW) (Att Pt) inte A lige Baie 2 
A24398A-163 ; COIL AND BRACKET ASSEMBLY (HYAW) ... 1 
68NTM-62 . NUT, No. 6-32 (Spec dwg 3601-50) (EN) ee a 2 
-13 11523-24 : 5 SHADING RING (A YAW) Feereson ate : 1 
-14 6401-170 ‘ . WASHER, Insulator (HYAW)). vslies . binsitee sts 1 
-15 A24398A-164 ; te COME (HY AW). Bhs dH fo. ele a 1 
A24398A -29B ‘ ; BRACKET ASSEMBLY (HYAW). 1 
-16 11523-23 ; ° ‘ CORE (HYAW) . . eH ISMM GD (os clonic Were ator ets Mr cha oles 1 
-17 6401-86 : ‘ BRACKET, Coil (HYAW) Sh tof Sot Nc a oie Me cuntonme tel L eal sti eh repieantte 1 
-18 A7826-15 ; STUD, Extension (HY AW) giDets an eed Sie MONT mots GNMtC mr. Seen cy. cece ame 1 
-19 A24333-107 : SPRING (HEV AW)) as ven Bis Utetes! Me elreliemieak s : 1 
-20 7807-36 _ STUD, Spring (HYAW) (Att aD We ae etna 1 
MS35338-115 é WASHER (Att Pt) . SISO MEAG EOE N LO LOO R. Sask 1 
-21 A24333-97 u LEVER ASSEMBLY (HYAW) . ees UP, iiss Suna o eae G 1 
A24398A-143 ; MOTOR ASSEMBLY (HYAW)iG sc ict op tee cect teensy mance bse hanna ane 1 
AN515-5-5 ‘ SCREW: CAtt- Pt) eas th CR eo ohn yie pat celine, meaner. 5, cambalncely eer oenrs 2 
68NM-50 | NUT, No. 5-40 (Spec dwg 3608- 21) (EN) (ate a oe aR a aed sf 2 
-22 5301-45 J ‘ BEARING (HYAW) eas 3 A SiMe tes )itcthe) Nathced seen 1 
-23 5301-456 : : COVER ASSEMBLY (HYAW) . Auda Cth ache Mout Pomans 2 oer at oe, 1 
-24 A7825-23 ; DISC ASSEMBLY (HYAW)... . cartes eaRSpae Ms ordeal 1 
5103-315 . RING, Retaining (Spec dwg A7825- 46)(WKI) (att Pt) safe Mie A 1 
3605 -22-1 ; WASHER, Separating (HYAW) (Att Pt). ... Stns st ta. oii alain whet ecst es anan an 6 
A24398A-118 ‘< PLATE ASSEMBLY, Rear (HY AW)\ cea, ota) celles o> ae eeiaen at bag) nmeieromere 1 
-25 A24398A-136 A POST, Support (HY AW) (Att Pt). 1 eu Bi 4 
-26 91P10493S2 ‘ CAPACITOR, Fixed, 0.1 uf £10% (Spec awe A24398A- \-148) (SPR) ; 2 
-27 A24398A-16 5 é SWITCH, Subminiature (HYAW). Beet etiel,.’s A 1 
-28 G6465-25 ; 5 CLAMP,<Tie. rod (HY AW) Wir. tat «cst «5. 9). 30k at SEs RIMS EL oh rs 1 
-29 G6465-43 : 2 PLATE, Insulation oe ae? Ste ooh ie! eee SMn im erie Ur otaes 1 
-30 £6415-11 5 ; SPACER (HY AW) ores CMSA SEES ede oie ter. i 
A7854-24 ‘ : SCREW, No. 2-56 x 0. 609 in. 'e civaw) (at PY ; Sas) ume 2 
MS35338-115 A é WASHER (Att Pt) Us 2 d ; Sarees 1.%5,4 i 2 
A6160-18 : . WASHER (HYAW) (Att Pt) s «Sao! Led a et ComPOMENE re 2 
-31 G6465-14 ‘ F TIE ROD (HYAW). . . Sik 0 Wald cule Letane Roe rls 1 
-32 A24398A-140 : 4 ACTUATOR ASSEMBLY (HYAW). Hen ek er toh. G A 1 
-33 A24398A-107 : ‘ BEARING (HYAW) . . - Be arn ¢ ut 
-34 TMT- 12-6 P 5 TERMINAL (Spec dwg 6401- 10) (EACG) . 4 
-35 . 328 . . TERMINAL (Spec dwg 6481-41) (ZE) ...... 1 
6401-122 - ‘ SCREW, No. 6-32 x 0.218 in. lg ieee a Pt) Q 4 
-36 6401-93 : - POST, Support CHY AW) Os oie oc oak 1 


FIGURE 


-60 


-68 


-70 


PART 


A7826-10 
A24398A-119 
A24398A-129 
A24333-32 
A24333-34 
6401-133 
A24333-33 
A24333-35 
A24398A-134 
A24333-34 
A24318-51 
A24398A-133 
A24398A-37 
A24398A-128 
AN565A4H5 
A24398A-131 
A24398A-132 
A24398A-172 
A24398A-141 
AN565D4H3 
AN565A4H3 
A24398A -160 
9103-25-C-MD 
A24398A-159 
A24398A-123 
A24398A-124 
A24398A-146-1 
A24398-146 
A24398A -146-2 
5100-40-S-MF 
A24398A-116 
AN565D4H3 
A24398A-144 
A24398A-154 
A7962-24 
A24398A-165 
A24398A-130 
A24398A -145 
A24398A-125 
A24398A-127 
A24398A-148-2 
A24398A-148-1 
DTS-7 
AN935-2L 
A24398A-120 
A24398A-117 
AN430AD-4-3 
A24398A-115 
A24398A-122 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


STUD, Lever (HYAW)..... 
: PLATE, Rear (HYAW). 
SHAFT ASSEMBLY KHY AW) 203 Bees 
‘ GEAR AND PINION ASSEMBLY (HYAW). 
STUD (HYAW) (Att Pt). . . ‘ 
GEAR, 28 teeth, 64 pitch (HYAW). ; ale 
é PINION, 14 teeth, 64 pitch (HYAW) .... 
PINION, 14 teeth, 64 pitch CEIGA Were ae rote re eg Ske 
GEAR AND SPRING ASSEMBLY (HYAW) ....... 
: SB Bu YAW) CATER Ec ante tee cries ence. eke 
A PN a) WoaARSH ERT YAW ieee nee ose halle s ceMas! 
SPRING (HYAW) . . oN Mes 
: GEAR, 28 teeth, 64 pitch ‘(HY AW). 
: ARM AND ‘SHAFT ASSEMBLY (HYAW) 
SOR EW py Sebi. ast) 5 PrN emt ans s. ois 
IBUSHINGHHY AW) >. 100 goers sus (6 
SPRING HAH YAW) (suc cetrmnabe! foci 8 aly Yak tice ui le tess cay 8 
We OER RUC EL NCA W ) Sino aniceaeeete Gey bSo dee Ret en le. shee 
COR MCE VOAW) 1 sek emesis sitet ie cela: : 
SCREW, Set (Att Pt) 5 SA ole ii Aare Same (Wier Nr, ROAE WE 
SEL Wir SOLA Chee OC MME eet aig Veiga Jc - Sul), ehiaaaey Manele BVO S hoatne 
GEAR ASSEMBLY, Drivesin AY Tian Pe 
RING, Retaining (Spec dwg 6401- 128) (win) (Att Pt). ee Pt Bes 
WASHER (HYAW) (Att Pt) . GAG yD oi Reale aisimltet his - 
SPRING (HYAW) . . 5 
STOP ARM ASSEMBLY (HYAW) : 
WASHER (HYAW). : : 
IWWAS HIER (EDYSAW))eeer tes cree 6. el lel ye 
WASHER (HYAW). . . ae 
RING, Retaining (Spec awe ‘'A24398A- 147) (WKI) é 
SPRING (HYAW) . Pris i) SOL 
SCREW, Set (Att Pt) ... 
POTENTIOMETER ASSEMBLY (HYAW) . ee ails 
SCREW, No. 8-32 x 5/16 in. lg (HYAW) (Att Pt) Ae 
WASHER, Lock, No. eet ie ue cen Ne uit, ies 
WASHER (HY AW) . A OAR 85 Ou oa mae ATO 
BUSHING (HYAW). . . MEP CMTE GEE oA cduuersic «lhe! srte des 
PIN, Drive (HYAW) (Att Pt) 


° e ° . e ° ° 


POTENTIOMETER, Dual gang, 50000 ohms each h (HYAW) : 


PLATE ASSEMBLY, Front (HYAW). 

. RESISTOR, Fixed, 10200 ohms +£1% : 
RESISTOR, Fixed, 21500 ohms +1%. . . 
TERMINAL (Spec dwg A24402-28) (BACG) 
WASHER (Att Pt) . eT Owe ae 
Be mriNG ball (HYAW)s. “erence ) oils oe es ary Ue 
STOP, Return (HYAW). b 
RIVET (Att Pt) ’ 
POST, Spacer (HYAW). . RUE ESA Uc fa can, “sab Tome 
PIA hront (HY AW). caemie us ce) 6 oe) 0 Sonne 
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Group Assembly Parts List 


UNITS USABLE 
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RP hwWrP RF PRP RP RP PRP RP WWWRP RP PRP PPP YP EP RP RP PN NP RP Pe PP ee PPP ee RP PPP Pe 
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Section II 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Figure 186. Radio Interference Filter F-305/GPA-23 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 

NO Da cid tetany ASMb Vee 6 oF 
186- PL7418777G1 FILTER, Radio interference F- shea PASS 1 
-1 NP192611 NAMEPLATE . 5 ; esha ea 1 
AN515PB4R5 SCREW (Att Pt) 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B4 NUT (Att Pt). 5 4 
-2 FA1735 FILTER, Radio interference (Spec dwe 7109866P1) (EILT) 1 
1876 FILTER, Radio interference oe ee ease aE 1 
-3 9760-36 CAP AND CHAIN (AMP) . ; ‘ 2 
-4 AN3102A-36-5S CONNECTOR .. : 2 
-5 K2C26 CONNECTOR, Split (BURN) : 1 
1 


-6 QA-26-B 
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CONNECTOR (BURN). 
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6 / 
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Figure 187. Power Distribution Panel SB-507/GPA-23 
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Section II T.O, 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


OLDE SR OS STE TT TT LL TRS EP RE A A LE a LS ES TSS SS HTT IE ST EY NR PELE ESE ED SIS ESET SPREAD 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
INDEX No. copE 
wo 1 Si, Rice de ees aT ee 


187- D33675-P PANEL, Power distribution SB-507/GPA-23 (Spec dwg 7033362P1) (PEF). 1 
ay 9760-36 . CAP AND CHAIN ASSEMBLY Cae awe, ee) Me) 2 
-2 AN3102A-36-5P CONNECTOR, Receptacle . és 2 
-3 10-40450-36 GASKET (BX). 4 24, 
-4 KC025-TN LUG, Ground (BE) . . 1 
-5 9760-24 CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spee owe 7418414P9) (AMP) 9 
-6 AN3102A-24-11S CONNECTOR, Receptacle . 5 ‘ A 9 
-7 10-40450-36 GASKET (BX), eh at Teel el dee Nohe eliromerte Fe 9 
-8 NP192615 NAMEPLATE (s. o we Be Aner ete, Soe ee 1 

AN515PB4R4 SCREW (Att Pt) CDiett hei cule 4 
AN936B4B WASHER CATE bia. awueiee 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . : oN ate 4 
-9 3363M6-20 BREAKER, Circuit (Spec dwe 77109956P20) (HCB). 5 oO 8 
3363M6-30 BREAKER, Circuit (Spec dwg 7709956P22) (HCB). 1 
3363M6-12 BREAKER, Circuit (Spec dwg 7709956P18) (HCB). 7 

188- PL7710926G1 SWITCHING UNIT, aaa SEAL SA- eres 23 i 
-1 AN515PB8R10 é SGECH Wim ete 3 ¢ 3 
-2 AN936B8B WASHER. eis 3 
-3 AN3140-327 LAMP, Incandescent, 28v, 0. 04 amp. Sy Cony Meluectate oe 2 
-4 7702903P9 KIN© Eas 6 SEN et mattete suns Ais iledo ehh circu siae nay: 1 

7415929P3 SCREW, Set (Att Pt) 2 
-5 7416532P1 KNOB: oN ee, Csi ews ern poetteMece nee te nehtire 1 
AN505PB4R4 SCREW (Att Pt). eh uishicsdee tlio ter ats dicohe GU) ensure 1 
7415929P3 SCREW, Set (Att Pt) 2 
-6 7034662P1 DTA Bear aee 1 
-7 9760-20 CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spee awe 7418414P 7) (AMP) 1 
-8 AN3102A-20-27P CONNECTOR, Receptacle... 5 6 So sets) Welle ie 1 
AN515P B4R6 SCREW (Att Pt) ‘ Spe ao 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 4 
-9 NP192612 NAMEPLATE Caer ch MDI nities eo Ale 1 
AN515PB4R5 SG RBWi(Att: Bi) tie Gace mee els ie ee ee 4 
AN936B4B WASHER (Att Pt) . c : 4 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 4 
-10 PL7419203G1 HOUSING, 1 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt) . sacle) nell cel icen fevicce up ouys cpeemtc On sinh Comte) ate 4 
AN935B6 WASHER (Att Pt). ... Urote feviel ite 4 
N401P7 WASHER, Flat, brs, No. 6 narrow (Att Pt) 4 
-11 A-5180 LIGHT, Panel (Spec dwg 7411428P1) (GMC) 2 
-12 RP101FD102KK RESISTOR, Variable, 1000 ohms +10% Hi 
-13 7027144P1 TERMINAL ahigretGcetre? Na odie cure Renan 1 
-14 7708761P5 SWITCH, Rotary . 1 
7870535P2 NUT (Att Pt)acts, 3 f 1 
1920-2 WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (si (at Pi) ‘ 1 
-15  7419201P1 PANEL, Lighting. *. . . . ae Aaa 1 
AN515PB6R6 SCREW (Att PE) ies ihace'ak eben Neh Re tee RO wil ates on oc 4 
AN936A6B WASHER (Att Pt). ... aia Sans es 4 
N401P7 WASHER, Flat, brs, No. 6 narcow (Att Pt) ; Pes 4 
-16 PL7419202G1 CHASSIS une: Rue AMRiehie ust Mae i ei tee ke eo Keay  N sane tae 1 
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Figure 188. Target Designation Switching Unit SA-455/GPA-23 
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Figure 189. Computer Test Set TS-933/GPA-23 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 
Group Assembly Parts List 


man aaa maa Te 


FIGURE 


-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 
-20 


-21 


-22 


-23 
-24 


-25 


PART 


PL7608408G1 
AN3106A-28-2P 
7043267P1 
AN3057-16 
7114112P1 
AN515P B8Rr4 
AN936B8B 
NP192613 
AN515PB4R5 
AN936B4B 
AN340B4 
PL7710951G1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
PL7709021G2 
PL7708772G1 
PL7419262G1 
AN515PB8R10 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 
PL7419257G1 
AND515PB8R10 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 
7411474P12 
RC42GF183J 
CM15C101J3 
RC20GF1225 
JANIN198 
JAN1N315 
RC20GF512J 
RC20GF 6845 
RC20GF103J 
CPO09A1KC105K 
500-500-1129 
AN515PB4R6 
AN960B4 
AN936B4B 
AN340B4 
51G16095 
AN515PB4R4 
AN960B4 
AN935B4 
AN340B4 
7030358P1 
AN515P B8R7 
AN935B8 
AN960B8 
PL7419254G1 
7135118P2 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
AN340B6 
PL7419264G1 
AN515PB6R5 
AN936B6B 
AN960B6 
7709026P9 
AN515P B6R28 
7874555P10 
7874555P1 
AN960B6 
AN936B6B 
AN340B6 


DESCRIPTION 


TEST SET, Computer TS-933/GPA-23 


CONNECTOR, oe 
MARKER... 
CLAMP, Cable . 
BUMPER. 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 
NAMEPLATE 
SCREW (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) , 
HOUSING ... 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . 


AMPLIFIER, Coupling (See figure 13 on brealdown) ; 


COMPUTER CHASSIS, Summer (See figure 9 for breakdown) 


BOARD, Component (See figure 190 for breakdown). . . 


SChEW CD en. 
WASHER (Att Pt igs 
WASHER att ae sats 
NUT VAT Pt) 

BOARD, Component 7 

SCREW (Att Pt). 5 

WASHER (Att Pt). 55 

WASHER (Att Pt) . 

INOS CATO) emer cers 
CAPACITOR, Fixed, 12 ba £20% . ays 
RESISTOR, Fixed, 18000 ohms +5% . 
CAPACITOR, Fixed, 100 uuf +5%. 

RESISTOR, Fixed, 1200 ohms ou 
DIODE, Goran ; 

DIODE, Germanium . 

RESISTOR, Fixed, 5100 chine 15% 
RESISTOR, Fixed, 0.68 meg +5%... 
RESISTOR, Fixed, 10000 ohms +5% . 
CAPACITOR, Fixed, 1 uf +10%. ° 
CLIP. Mounting (Spec dwg Tea (PRCO) 
SCREW (Att Pt) Brice 
WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (At Pi) | 

SOCKET, Adapter (Spec awe 7013644P2) (cm) . 
SCREW (Att Pt) ; ae 
WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

SPACER... . 

SCREW (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

BOARD, Terminal 

TERMINAL : 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt). . 

CHASSIS, Component . 

SCREW (Att Pt) 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt)... ; 

. RESISTOR, Fixed, i me +0. aR 
SCREW (Att Pt) wer : 5 
WASHER, Fibre (Att Pt). 

WASHER, Fibre (Att Pt). 
WASHER. (Att Pt) . j 
WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 


. © © © @ @ @ 
. © @ © © @ @ 
° 
. © @ @© @ @ @ 
. © © © @ © @ @ 
. © © @ © @© © © 
7 © @ © © ®© 8 @ 
7. © @ © @ © @ @ 
e. @. Je: o) (6° U0 "6 V0 
« @ Win @ ve <e¢ ve. € 
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e © © © © © © @ 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


NNONNNYNN AD BRRP RP PRP RP EPR RP RPP NN ABANNFP PRP RP EP RPE RPP NPP PEP PBR ROP AHROPRHEEP EP PREP BPR RP RR REP Pe 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


eiione DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER on 
eo no, 1 2 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
189-26 RB19BE20003C . . RESISTOR, Fixed, tal +0. fig: Birnie Sic teks, ay Meche tine the 1 
AN515P B6R40 : ‘ SCREW (Att Pit)imetti *. (Sih. SuGS | SaLa PCRS Mea at tol 67. .alleen La 1 
7874555P10 : : WASHER, Fibre (Att Pt). oi, obke Leg hon oe ieth MORE CAMERON sneiee potas 1 
7874555P1 ; A WASHER, Fibre (Att. Pt) nc. + Sclieece cance Ou sas 1 
AN960B6 ; . WASHER (Att PU) ius teh ae alee Ga ko astedsenon eae ; : - i 
AN936B6 : »*- WASHERMAR PU io. exile cl aa cka-eeeenene me A ; ; 1 
AN340B6 4 s NUD (AtGP tn) - A : a is a ag cane 1 
-27 780 : * TERMINAL, Standoff (Spec ‘dwe 70001618) (WIQ) Dy cigts, cote 7 
AN515PB6R4 4 é SCREW (Att PET 5:7 Re eee es vi, ete) te oleh ety s Mehta Rs Ris 7 
AN936B6B : 5 WASHER (AtE Pt)... 20. SOR ne ha ean Oe t 
-28 7419249P1 ‘ CHASSIS. . . Stas Lining wine, yey ate. wat at es ee ere 1 
-29 S-230-64-522 : KNOB (Spec dwg 7004124P1) (KK) sisal’ de: Oyaje-eurmak:. 3) ales whee be ae ce 1 
7415929P3 - SCREW, Set (Att Pt) ... se eHiLS: Wisiike” (si ieee tick tote Maremma ana 1 
-30 RV4ATFD502A : RESISTOR, Variable, 5000 ohms $ 110% A Sr eee, On a SS 1 
7870535P2 - NUT (Att Pt). iis 4 Simbel yer Mien baie tes, bey ied Ce) coisa Une 2 
7875299P1 . WASHER (Att Pt) . ogame 1 
1920-2 . WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in, int teeth (SH) (Att Pt) . o> sahltenitete tet ms 1 
-31 HS-3 Type A : METER, ‘Arbitrary scale cae owe Uae rik nae Ame Berm SS en 1 
AN515PB6R10 ; SCREW (Att Pi)mocaerete se e 5 Mie sa eRe ake) te mniOuEe 3 
AN935-6 . WASHER (Att Pt) . 6:4 6, Pte. a ROOMS EE Pe), ah ecole ar eee an 3 
7035158P1 . NUT, Meter (Att Pt) re PE dar ak Ae" Flas SR Pe Ch 1 
-32 SRB36A : DIAL (Spec dwg 7030233P1) (HPT) Belkom tats iene 3 
-33 SA1601 ‘ RESISTOR, Variable, 5000 ohms +5% (Spec dwe 7108707P5) (HPT) sibeopine 3 
1920-2 : WASHER, Lock, brs, Cd Pl, 3/8 in. int teeth (SH) (Att Bhs < el eli ceneme 3 
N400P13 : WASHER, Flat, steel, 3/8 in narrow (Att Pt). .... : a ee 3 
-34 CV11D450 - CAPACITOR, Variable aa ce. Meee SARC TEAR CHE sibs) Eiel'e | if so pale Onan RS 2 
-35 7608408P16 ; SPACER. .. shi whe ws si jutewhnces to? io citar sal Mot RreMBNOMMeth cls ric:* Tes ve ullle ate awOnmnCmaSTre 4 
-36 7874555P11 : WASHER, Fibre laksa haermaromtam snc? 5 Ud (Ab GG CUR GMEDE RO) A 6TH 8G 8 
AN515PB4R12 A SCREW (Att Pi) ORS e siento et a: ss st Race teats! 27s ce he 4 
AN960B4 : WASHER (AtE’PO) Sea. toe) 3 ceememeneeia eb cl caret. a 4 
AN936B4B ‘ WASHER (Att Pt) . dn ois vehueh oi Weliomacunkeniceiced “of “isi 2 s\ “ests Retenme yee mn anne 4 
AN340B4 4 WASHER (Att Pt) . Si tai iieh ie) Sel) 0} Con ap Men celal @ieumite 4 
-37 RA20A2SD103AK RESISTOR, Variable, 10000 ohms ‘410% . Snes (ea So) “anche Co tneee ee era 2 
7886278P1 . CLAMP, Electrical (Att Pt) os. al catkcanemiee cede tev. </y%. ve) ona ee ante 1 
7875299P1 ; WASHER (Att Pt) . ; atc Welw on agen ome 2 
1920-2 5 WASHER, Lock, brs, Cd Pl 3/8 in. int teeth (SH) (Att Pt) . aes OAS a 2 
7870535 P2 , NUT (Att Pt). R AU CPA MP a 1) nes 2 
-38 7886574P1 oon NO Bis Fr, : aY eS aul whee Mam ouitons Cie) So 9.0) <) bre cle BitgMaNES lg a 3 
7415929P3 . SCREW, Set (Att Pt) Bio she. ho) CeURe MORI TRS LAN te ry 'e% le "e401 toll ate ane 3 
-39 7707257P3 ; SWITCH, ROTARY cia shale Ah io 6, al ln Ae MeIRG, gage Ot oo 1-3 ls a Ret en 1 
-40 7704935P2 ; SWITCH, RROCAPY ecole 3) alist pee ait DOMES AGG te. cin Cie. gts Me anata tn a an 2 
7870535P2 ‘ NUT SCALE Pa oc. as (oie ee aca te tol ee ane Pg ke Oo 6 
7875299P1 . WASHER (Att Pt). el iba. rete 3 
1920-2 é WASHER, Lock, brs, Cd pl, 3/8 in. int teeth (SH) (Att Pt). sUncisony cimecuats 3 
-41 ST52N : SWITCH, "Toggle oh ohne Cae cacw cohen Srihari ea eis ade 4 
7872401P1 . WASHER (Att Pt). . é ao 6 ior gs. 8S 4 
1922-01 . WASHER, Lock, brs, Ca pl, 15/32 in. int teeth n (SH) (at PY Stehnath seis ten 4 
-42 $§-230-64-522 . KNOB (Spec dwe 7004124P1) CR Rec ete cles Saath Le! retain 1 
7415929P3 : SCREW, Set (Att Pt) .... Pee ret: Aids Ga Gre aio as 2 
-43 RA20A2FD352AK . RESISTOR, Variable, 3500 ohms 5 10% o:,<ifer uldy decd Gal Ghateed oaReet Mteelirs te oaks 1 
7870535P2 : NUT (Att Pt) . eRe L ee 84.1 bathers Waites Rem e MIL ater e me cas 1 
7875299P1 y WASHER (Att Pt). She lwie vo"! po ey 0 ew hoghioh tom SMM OMMe Mee tL Opel a cat eit. 1 
-44 47 i LAMP, Incandescent (GE) SAN Dia We ce n4'e, 5. hea eh youn eae RES mtr fe csieemirs 1 
-45 LH60BR4 : HOLDER, Lamp .. ae gent 6. she, vs, ws" ys hcMecudc dala EES it'e 1 
-46 UG-1094/U F CONNECTOR, Receptacle fe iat 6! idv> Jehued Wey le UR eaeisUasMCCUMMCEECRE TRI: elias ALcnEme 2 
-47 7027144P1 : TERMINAL .. sicdiel Wier te ololel ae dai Gomme tOmonesMatciareume ath sie oaks oy Reuilire 2 
-48 PL7710957G1 ‘ PANEL AND BRACKET . Pe rR Kou has at allege By eh GMa Ma Bo 8 1 


350 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Group Assembly Parts List 


Figure 190. Component Board 


EN LAL LN SE I OT NE TTL EP LE TL BPE SE ES TE ES TTT TE EEE LRT TY SEEING, 


ene bay eae DESCRIPTION UNITS USABLE 

Pee. ie ee trey ee gh te PT he er 

LL RE AS ITE ITI SATS ETT TEBE FST SS TT ST TSN VSS SP RET TBE TS GST FT OEE 
190- PL7419262G1 BOARD, Component (See figure 189-9 for next higher eet hy sie een 
-1 7417163P3 ; CAPACITOR, Fixed, 1972 uf +5%........ A Ba ohare iter Soin 1 
-2 RC20GF472J : RESISTOR, Fixed, 4700 OhMSAHAYR AS RSA a Ne ese el hte 1 
-3 RB18BE263R2C ; RESISTOR, Fixed, 263.2 ohms +0.25%.. . Et i Sn ene ene rape 2 
-4 RB18BE47500C . RESISTOR, (Fixed, 4750 ofimsi40,25% 2.00.5 07s eee ce ees ied Ye 2 
-5 RB18BE25002C : RESISTOR, Fixed, 0.25 meg +0. ae Peet ace Me MeumraMerrontcet else. Reh ante fe 1 
AN515PB6R28 * VSCREWAAT PEM a. ih Aanaeres a 3, Se ne Mea altel DRUM nih Casto ed Sa met Ma 5 
7874555P10 ie WASH PPE ADEOTUALUTP CL), mor timetm ated) io Ys ney ss tail as coc Wot! bole Pe wale akyi ye 5 
AN960B6 Me PWASHIBACATINPE} cfc Maley MOM e de Sahih ae he abies yk come Me eons 5 
AN936B6B . WASHER (Att Pt) . cA Mea eens Mae ons DOMME GGT bets, Mall cca at el Pet ehackes 5 
AN340B6 SMe NU (ALU MCE) ramen cr tiees RrdgetceMN ARIS cote RORY GN SN he cod hag ue, eee 
-6 51G16095 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7019644P2) (CIN Res ae 6 peeve vowel ves : 2 
AN515PB4R14 . SCREW (Att Te Ba a eel PRL es Lee, Saat. eae a a A eR 2 
AN960B4 eh MV AO EUECRUREEMEE YS, A, ebb larg hice Nace nas sev ehV ele le ce PAs tub on inion Rea tii sb 4 
AN935-4 ARV OAGEE TU TULUM GLUED) sttis Une css gah Ue BieiMia, at fe ephtle Vou hes Wahine: Noob New, ade vance : 2 
AN340B4 Sal op iG U Sf oeN 2 ml ab 7 ial Se eae peat Ble ie ei jana Pre lk > ee PR 2 
-7 7030358P1 «| SSPACER * ays SPORE SIDS | AROS Tea ap SAU ee Lert an PR ame eR ee rn Penn 1 
AN515PB8R7 . SCREW (Att Pt) Bee rotate er aiE ete Guiktb) tony ima Gear sig clay a ae all Won a ureing ikon tet 1 
AN935-8 ea Boke! GW CH ean ON a JD 24 2 CURIE Alan Sen Trg a eye Rp cea Wit iodele aitiine LeeAnn ie 2 
AN960B8_ . WASHER (Att Pt). .... Pa reh te Men rela aloe hee! ¢ Cali cae UL SAT tu etn aa ttl 2 
-8 PL7419260G1 > BOARD Mmermina Ven gmt sars aa spel oy foto MMV RRRL ate unie G0) cei iat Ai fist e) Sen ecytett 6 1 
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T.O, 31P1-2GPA23-4 


Figure 191. Voltage Regulator CN-359/GPA-23 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Group Assembly Parts List 


FIGURE 


-30 


PART 


E800007 
LH64PR5 
LH64PA5 
F03G1RO0A 
HKL 
AN3220-3 
AN565D8-7 
A851002 
7661K5 


MR86W150ACVVR 


AN515PB6R10 
A820602G12-EB 
AN340B6 
RA20A2SD101AK 
RA20A2SD103AK 
A823905 
A823904 

10061 

B83918 


' A82022G23-Al1 


AN515PB6ER8 
A820602G12-EB 
AN9S60B6 
AN340B6 
A821700G4 
A821700G2 
A821700G3 
A821700G1 
AN515PB8-10 
A820602G15-EB 
AN960B8 
AN340B8 
AN515PB8-14 
A820602G15-EB 
N401P8C13 
AN340B8 
A821700G5 
AN515PB8-10 
A820602G15-EB 
AN960B8 
AN340B8 
E849420 
C849417 

D8 49418 
C849419 
AN931B8-13 
ML810537G1 
A820220G20-A1 
A820602G12-EB 
AN340B6 
26-160-16 
A820216G14-Al 
A820602G6-EB 
AN340B4 
A825146G1 
AN3199-3 
AN340C8 
A820602G15-EB 
C803004 


ST42A 

A825149 
AN505PB8-10 
A820602G15-EB 
AN340B8 


DESCRIPTION 


REGULATOR, Voltage CN-359/GPA-23 (SUPE) ..........2-2406-4 


© ie ere ia 


LIGHT, Indicator (Spec dwg A853902G1) (DLC) 
LIGHT, Indicator (Spec dwg A853902G2) (DLC) 
FUSE, Cartridge. . . GS iNt, Penne RCRA a Tah OG Pci, Pa eal is 
HOLDER, Fuse (Spec dwg A851803G1) (BUS). MOEN Shc.) sR Ree 
KNOB, Pointer AR) TN ist edie en Doha eredeceraeretcae 
SCREW, Het (At Phe ache el eae LO Cee nS, ah eee 
SWITCH, Rotary (SUPE). 


on” ee én Ae! Se) 0) oelP tere 


0) fieh isi uheel BJO Oe OR Ubbe 8) a Vie “et Ce 1 ie “ee ab eye 


SWITCH, Toggle (Spec awe B851207) (CUD RON. eects (SEOs 
VOLTMETER, A Cries 

SCREW (Att Pt) PMI UR ety <Mia” (oneetaes MM Mee RM Te Pest elie Sy Niels cs eres, re 
WASHER (SUPE) (Att Pt) 
NUT (Att Pt)... 


Se) O_O eee O) AOR Or Le tyes 8 ek SP Le Cer ee) a See ee” © 


oes, Je, as ee? eee De whe ‘erie |) eee Le Ses) ever e 


OSes Oe FOL 18: 8: CW Ree Ol aEe | CO Fentie! enh ar see, ie). 10) e.eh el) @: oe) tate 


1 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
RESISTOR: Variable, 00/ohms £100 Sh Ge ge eee oe tk 3 
RESISTOR, Variable 1000 ohms +10% .........00.20 880-4 3 
NAMEPLATONSUPE) Amidala ris cond a) fo es MONA de 9 
NAMEPLATE (SUPE) . 3 
CLAMP, Electrical (Spec dwg paaerth (MLL) (Att Pt). . 6 
COVER (SUPE) . . 1 
SCREW (SUPE) (Att Pt) . 5 
SCREW (Att Pt). 5 
WASHER (SUPE) (Att Pt) 10 
WASHER (Att Pt) . 10 
NUT (Att Pt) . : fh a og 10 
CLAMP, Electrical (SUPE) PRG AL tex A ae et 4 
CLAMP, Electrical (SUPE) ...... 3 
C LAMP, Miecertcal (SUPE)... 3 Uae ea et, 1 
CLAMP, Electrical (SUPE) . . 5 


a Mierd oF! 9 Pell wee sh Bete s |e" ts Miele hie le here) 8. “er “BE Wet ©.F 


om rigs Oh ieee ene em se =e" 8a ee ae ef 6 (ie te ele) Rel) es SNe: 


a! Xero eee. © 6 Vie es ie) ye) ee 8 8) 6 oe 8 OL ee 


oy LS" ee | O° ede 0) Pulser nei, (6° oe), © om MO 1@ 6 le Ke ws) <e) “e ew 


oie, Siiewece ce ie 6) e-* pw ce: 6) elie) ie) -i¢ 


OP On 16) OSs ee Le” wi pce ee |e 


9) e) 1 ip ee tela ery! ie. 


OF eek Ye 6 A59:* 6.) ce 


ony ie: Sow “ay = fe hie srk en ye) 5 Say tel ue, 


SCREW (AUIEU EE ks. 8) .)2) (ROR 2 bate gs ge 10 
WASHER (SUPE) ae Pt) rg RR RN Oe SME NA 10 
WASHER (AGGRO MEL 20). , capa RDM B ee Cm ane | a ee 10 
NUT CREEP EN erie rR Ghee (OS Mai PURITY Wel SY tne na Ae 10 


SCREW (Att Pt). ... PRN tae sh aoe Tee BIS kt taste ealte es id 
WASHER (SUPE) Att Pt) oA, Sia Lat eeeeeaeee ees ar LUA MOAI Shs thet Ce 
WASH BE Ri(ALEePO) sso.) 008 | 4 RS sore I Fg AE ae PE ey 
NEV CALE DL) sapstecues Scl4 05) ed ete SMA SCs acc. se ae’ ate bette 
CLAMP, Electrical (SUPE) . . 
SCRE WCAG PE) aati (5: youd stem RN, LSU MLR a goes emetie oh phones 
WASHERASUP ER )RAIt: Pt) acc Ale Rete uate 2 ay eee 
WASHER VATIORE) ae ts. Homa eens art ote 
INE CASPER) fateh te 5 yet ug dd REE I ena late Misty agg.” weet er 
WIRE, Harness (SUPE)... (SMe oawoce! h 
WIRE, Harness (SUPE) . 
WIRE: iHarness (SUPE) 0) o .. 22a ass Sati bo alee 
WIRE, Harness (SUPE) . 
BOSHINGe me MmeULAtOL (ii)! ihe! «vase pes decals Wel Gohtaeaae oo hele a lat ee le 
RECEPTACLE. ASSEMBLY (SUPE)... 0.0. fo .06 Vo. woe cw we paras Ge 
SGREWMSU RE) (At Pt) coc esteeternte ke ser BOHN he ei Ke REE RE 
WASHE RASUP E )CATESPE) ic cantemeine atiatee wuts 6 a Menlicee ore merece 
NUT (Att Pt). 
CONNECTOR, Receptacle (Spec awe A852952G1) (AMP) air Th Ais seen 
SCREW (SUPE) (Att Pt)... : 
WASHER (SUPE) (Att Pt) ES EOYs, eR Moms ouieen le ler Niet ere 
NUT (Att Pt)... 
PLA TEAConmector (SUPE) imei her eee sic gh Yel Se ee ne te) erate ne 


Thee Se. 6a te, Me Aes ce hee Te che! Ue ee ter a ie mee 


OF es 16 le), wher ier) 6 | 0 a 16 the pe ehete -e) 


o> fe ey eee?) fe 5b et <6), ce “Ol Piette Bier’ -@, .0) (6° 'e 


3B). je) ies 7 Oe) a, 


Cee key IS 6b De cee... \8 


Se he. eur eS 


e xe Ce” lel! “eo ye, feet Jed fo jee eee 


ea Xs, “le! evens. 8) 18.) le)” ke. le.” je oe wef tet ee ce) ie ae ue. e187) le ce 


STUD, Snapslide fastener. vreuee a SIRS 2 ih 4 RN a Can RE cn 12 
NUT (Att Pt) . ; gh Ne RE EE tae Mae CAE Aes (ve 5 BS. es! Gas Re ee 12 
WASHER (SUPE) (Att Pt) Oe eA (ORL aS oh BAN Fa ee ot 12 
REGULATOR CONTROL ASSEMBLY, “Type COUT E He Pit ka eM elena ee 3 
(See figure 192 for breakdown) nee 
SWITCH, Toggle. .... Bet al ace etiier Alita ads acest ehsvete 1 
BRACKET (SUPE a eee eee Lead ie WIL Nt EADS oe sel ae becuse tees 1 
SC REWittAtePt) ory en ok. Pts kon ste ee pW U8 Bot Si ae Ras orate et AMIir PEPTL OIL, | SS 2 
WASH PR MSU tate PE Aten iictic silage Mk By gn ie! Avge we edgy aeimae Ul ve 2 
NUTATG PE) inet oe Ay (ea et) No hee Ve, TW trearanaa ts Nak os) | Ha 2 


UNITS USABLE 
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Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX No. ASSY CODE 


No. 


191-31 
-32 


-36 


-37 


-39 


-50 
-51 


-52 
-53 
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B853009G14 
B824121G14 
AN515PB6-12 
A820602G12-EB 
AN340B6 
A823903 
AN515PB4-8 
A820602G6-EB 
AN340B4 

59 

AN340C516 
A820602G24-EB 
9760-36 
AN515PB6R8 
A820602G12-EB 
AN340B6 
AN3102A-36-5P 
AN3102A-36-5S 
AN515PB8R8 
A820602G15-EB 
AN340B8 
A819802-EB 
AN340C516 
A820602G24-EB 
AN960B516 
C825150 
AN505PB8-10 
A820602G15-EB 
AN340B8 
A825501 

5625-3 

A825147 
AN515PB8-8 
A820602G15-EB 
A821700G6 
AN515PB8-6 
AN960B8 
A820602G15-EB 
D849416G3 
D849416G2 
D849416G1 
AN340B416 
AN960B416 
A820602G21-EB 
AN340B10 
AN960B10 
A820602G18-EB 
A849705 
C810541G1 
A820248G14-A1 
A820602G21-EB 
C824050 
AN515PB8R6 
AN960B8 
A820602G15-EB 
A802505G2-Al1 
ML810539 
C825151 
C810532 

2700-8 

A822002 
A821603 
AN515PB416-8 
A820602G21-EB 


BOARD, Terminal Some 
PLATE, Insulator (SUPE) . 
SCREW (Att Pt) .. 
WASHER (SUPE) (Att Pe). Me Serr are eS he A 
NUT (Att Pt). : Reso meee Me! enter tabi) ten eednre 
NAMEPLATE (SUPE). Ah led |, IR, ae 
SCREW (Att Pt) ... eta Tee 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . fsa Oe 
NUT (Att Pt). : : 
BOLT, Eye (Spec dwg 'A821425- -AL) (Bss) « 
NUT (Att Pt) . Sek heise: FR Th). O.onnd 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . Ae. Geb 5 
CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwe A839315) (AMP) 
SCREW (Att Pt) ... a etton ke ee Sue ea 
WASHER! (SUPE); (Att:Dt)... {22 Jane | 
NUT (Att Pt) . : ; SR eats SoS A 
CONNECTOR, Receptacle m 
CONNECTOR, Receptacle . 
SCREW (Att Pt) . . ah Ln ee 
WASHER (SUPE) (Att Pt) ere Santi, 5° oO eaheRMOMMPI OP ay ce ce 6, a 
NUT (Att Pt). ooh oF is) cot et on mee COCR ell” o's) ‘elo > dou emi ce Ree 
STUD, Ground (SUPE)... .. 3% GR MIs oe 
NUT (Att Pt) . te, ea Be ee 
WASHER (SUPE) (AEP)... 
WASHER (Att Pt) . Ure os, eh Pee On, 
BRACKET (SUPE) . aif tes ortho nile PSA eth emtichi tect sc) lek here) (ou a et amen 
SCREW (Att Pt)... Sea ea cir: ote a5 MRM ANCE 
WASHER (SUPE) (Att PY). ee 
NUT (Att Pt) . pean. ux. 2. See 
LAMP, Incandescent, 40w, 120v (SUPE) BERRI hin di ve te ce eee 
SOCKET, Lamp (Spec a gene! ae Sees 0 3se! ute rs) 9) ve a 
BRACKET (SUPE) . BW iotake «et ehee ay rere 
SCREW (Att Pt) ... Peerbe oes Hs nA 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . site reppran tietets! Vathcet ol” cao tye mans 
CLAMP, Electrical (SUPE) . PD 15 AG OE Oe ee MESS EES Si s3 . c 
SCREW (Alt PH) gichns 01's) oc SR. 0 a 
WASHER (Att Pt) . ‘ Meera ee SL FES UN 
WASHER (SUPE) (att Pt) . SE re. ee 
WIRE, Harness (SUPE) . Raha SEE Meee, es) gO 
WIRE, Harness (SUPE) . Se i eo he eR 
WIRE, Harness Ap ay RYE era tet sheath ie ket ede eae 
WASHER oe a Ge? Seleradets 
WASHER (SUPE) . PS ct isc)! ena ee epee Pa on cn 
WASHER (SUPE) . wile srye Msiek Reig (er te Wproltaa (ke tao tels) Renubs late aaa 5 
WIRE, Jumper (SUPE) . fae aes okt ce eee 
POWER UNIT (See figure 193 for breakdown) (SUPE) cot pies Adee, ce Agee 
SCREW (SUPE) (Att Pt) . A sipeelineass siicie alte aenee sate 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . Cit ee ea aime EER oearan Ben. Aika 5-5 Beh 8s 
LABEL (SUPE) 9... .t2pe teh (RU02%) Soy PEP. ee 
SCREW MA PO ie eects. UA ss, 2 te eee 
WASHER (Att Pt) . sigehite, yo ocd pe lai Ae amo aeons. roma ae rete 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . tte at URS aegis eee 
NUT (SUPE) (Att Pt) . o.. Jo: he, cw: veel hhc om KAD Aouesamesbire le ofce ch coh eee 
CABINET, Regulator (SUPE) © 
COVER, Left (SUPE) . ake : Alo ‘i 
COVER, Right (SUPE) STAYS 
STUD, Turnbutton fastener ays dwg 82080268) (ce) (at Pt) 
HANDLE (SUPE)... iar 
COLLAR (SUPE). <i se) .\-e.gute Way geyeteh Wet Mot M eee! <7 tell «ellis» atic ae aaa 
SCREW (Att Pt)... RS pA BRR J. |. ae 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . AREA AMS) ie, voc, se 


—_ 


i) 
PP EIR EE EPP PRE ODWNAARMRODOHHEENNNNABR EEE PR REE WWHDOOHENNNNAARANNNERAREE 
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LS a EPR SES LB ASE TES STL EIT SE DES EOE TOSS SSD ATS TE PIED EE IES ESTES I ETE ES ES ETE ISIS PIE IB TG DIS EIT SI TEE SPOS IE SEIS, 


FIGURE 


-59 
-60 


-12 


PART 


F825144 
C810531 
A820304G2 
C822109G2 
C822109G1 
AN515PB8-8 
A820602G15-EB 
AN340B8 
D825145 
AN515PB8-8 
AN515PB8-9 
A820602G15-EB 
AN340B8 
D821575G15 
D821575G16 
AN515PB8-9 
A820602G15-EB 
AN340B8 
ML923301 
A821400 
A820307 
H55S420SNL 
AN426AD4-6 
AN426AD4-7 
A820801 
AN426AD3-7 
J823301 


C803004 


RC30BF273K 
RC30BF104K 
RC30BF221K 
CM35B472K 
RC30BF512J 
JAN 1N69 
RB17E3RO00F 
A824105G3 
A824105G2 
A820222G14-Al1 
A820602G12-EB 
AN960B6 
AN340B6 
CP54B4EF254V 
A820222G14-A1 
A820602G12-EB 
AN340B6 
A821700G5 
A820228G17-Al 
A820602G15-EB 
AN960B8 
AN340B8 
C849415 
A810536 
A820222G14-Al 
A820602G12-EB 
26-159-16 
A820216G11-Al1 
A820602G6-EB 
AN340B4 
A825142 


DESCRIPTION 


PANEL, Upper (SUPE) . . 

PANEL, ‘Lower (SUPE) = fiice Ss 3 ats 
SCREW, Captive ee (att eae 
BRACKET (SUPE) . 4 bean 
BRACKET (SUPE) . 
SCREW (Att Pt) 


WASHER (SUPE) (Att Pt)... ss... sates oe 


NUT (Att Pt). 
PLATE (SUPE) 
SCREW (Att Pt) 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (SUPE). 
NUT (Att Pt). ie ew  G 
CARRIAGE, Drawer (SUPE) aoe a 
CARRIAGE, Drawer (SUPE). . 
SCREW (Att Pt) ; 
WASHER (Att igs 
NUT (Att Pt) . 
CABINET (SUPE) 


OT EO a Op RIO). <0, 6) 18. eh 8) en cer cet ei Ee 


o) 0) 1-0 g Le, 36 


© 0.) <6: Sel cee." 6 


o. “ove Fem e) le ie 


Rea Cee 


SCREW (SUPE) (Att Pt) ... 
NUT, Anchor (Spec dwg 8820508) (BOT) 
RIVET (AtE Pt) osc: 

RIVET (Att(Pt).95. 
RECEPTACLE, Fastener CUES 
RIVET (Att Pt) . A 2 
CHASSIS (SUPE) . 


OF OF 0) ae 6 DOBRO 28. 


(See figure 191-28 for next higher assembly) 
RESISTOR, Fixed, 27000 ohms +10%....... 
RESISTOR, Fixed, 0.1 meg +10% ph SN 
RESISTOR, Fixed, 220 ohms +10%.. . 
CAPACITOR, Fixed, 4700 uuf +10% 
RESISTOR, Fixed, 5100 ohms +5%. . 
RECTIFIER, Crystal (Spec dwg B850400G2) (SLED) 
RESISTOR, Fixed, 3 ohms +1% 
WASHER, Insulator (SUPE) ....... 
WASHER, Insulator (SUPE) ....... 
SCREW (SUPE) (Att Pt). . : 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt)... 
CAPACITOR, Fixed, 0.25 uf+20%..... 
SCREW (SUPE) (Att Pt). 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 

CLAMP, Electrical (SUPE) . 
SCREW (SUPE) (Att Pt). .... ey gs 
WASHER (SUPE) as ee a 3 kee alec 
WASHER (Att Pt) . MOR er cal ame ‘ 
NUT (Att Pt) . : 

WIRE, Harness (SUPE) . 
BRACKET RECEPTACLE ASSEMBLY (SUPE) 
SCREW (SUPE) (Att Pt) ... 
WASHER (SUPE) (Att Pt). ..... 


@. 0) 6-65 <0, He: 


Ce Cel "e, 0F Le? 0 we e:) 0, 


eek Tor wie” ‘el otel (ec te: eet ere) tet aay, © 


O68 ‘i e)” o: .0? Fe Se 


es e's 6: ye 


o., 6) 0 (8; be 


PLUG, Connector (Spec ane 485290161) (AMP) ; 


SCREW (SUPE) (Att Pt) . : 

WASHER (SUPE) CS Bie esse. 
NUT (Att Pt). 
BRACKET (SUPE) . 


Ce CoC Ty Ces atin Sek eee Sanaa ae HR 


os) ‘6 le to jel 6 


Canes 0, 3710). (bse 


s @¢ € @ © Ve 


OTR ety OL iat 0) oe 


OP eReDTe “eo ie, Le 0) 8) ts 


Se) eee re, 6. 8 0) 6-6 


oe Oy es io'y He 


eo” 10. +e) Fee te. o 


@:  6958e~ 20.) 20) 2) Ve. 


SOC) Niro Fe Lively OF Chee OB 


05 8, 10 Jee. 


REGULATOR CONTROL ASSEMBLY, Type CU15 (SUPE). . 


a Je el e+ ek “eo 18) en Oe, 


Oi it.0 =e) Tee: 8 1 ele 8) | ce 


e “ee e« @ ‘e 


Oe” Heme ere es Xe. Je. Je 8 oe 


Cee J ea ees RY 


60 eo se) ie. 


a.) Ke Oy, £6! 6 0l e 
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PER 
ASSY 


ps) 
g 
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Figure 192. Type CU15 Regulator Control Assembly 
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DESCRIPTION 


FIGURE 


-18 
-19 


-23 


-29 
-30 


PART 


3449-21 
A820222G8-A1 
A820602G12-EB 
B848000 
A820228G14-A1 
A820602G15-EB 
AN340B8 
CPO7SB4 
AN340B10 
A820602G18-EB 
CP70E1EF405K 
A821702-EB 
A820301-A1 
A820602G18-EB 
A824503G1-AE 
A820240G17-A1 
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B805001 
TS101P01 
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B848001 
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RU4B270K 
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A824124 
A820222G20-Al 
A820602G12-EB 
N401P8C13 
A824123G1 
CP53B1EF105K 
A820228G11-Al 
A820602G15-EB 
AN960B8 
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WASHER (Att Pt) . 
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WASHER (SUPE) (Att Pt) 
NUT (Att Pt) 
BRACKET... 
NUT (Att Pt) . 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . 
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CAPACITOR, Fixed, 4 uf +20 -10% 


CLAMP, Electrical (SUPE) 
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WASHER (SUPE) (Att Pt) . 5 
SUPPORT (SUPE) 
SCREW (Att Pt). 

WASHER (SUPE) (Att Pt) . 
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SOCKET . ee 
SCREW (SUPE) (Att Pt). .... 
WASHER (SUPE) (Att Pt) 
NUT (Att Pt) . 
TRANSFORMER (SUPE) 
SCREW (SUPE) (Att Pt). 
WASHER (SUPE) (Att Pt). 
NUT (Att Pt) . : 
SHIELD, Tube socket . 
TUBE, Electron 4 4 6 
SOCKET, Electron tube . 
SCREW (Att Pt) ee 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 

RELAY (Spec dwe "B842000) (SGI). 
NUT (Att Pt). 
WASHER (SUPE) (at Pt) 
BRACKET... 

NUT (Att Pt). 

WASHER (SUPE) (Att Pt) . 
CAPACITOR, Fixed, 1 uf +20 -10% 
NAMEPLATE (SUPE). ; 
SCREW (SUPE) (Att Pt). 
CHASSIS (SUPE) . 
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POWER UNIT (SUPE) (See figure 191-48 for next Saree Bieigk Peete 


TRANSFORMER (SUPE) .... 
NUT (Att Pt). : ht 
WASHER (SUPE) (Att Pt) . 


MOTOR DRIVE ASSEMBLY (SUPE) . 


SCREW (Att Pt)... 

WASHER (SUPE) (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . wie 
SCREW, Set (SUPE) (Att Pt). . . 


RESISTOR, Fixed, 27 ohm 410%. 
LEAD, Electrical (SUPE) cP 4 


LEAD, Electrical (SUPE) . 


BOARD, Terminal (SUPE). . . 


MARKER, Strip (SUPE) . 
SCREW (SUPE) (Att Pt). . . 
WASHER (SUPE) (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt). . 
TERMINAL, Standoff (SUPE) 
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CAPACITOR, Fixed, 1 uf +10% 
SCREW (SUPE) (Att Pt)... . 


WASHER (SUPE) (Att Pt) 
WASHER (Att Pt). 
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Figure 193, Power Unit 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND FoR PER on 
INDEX No. ASSY CODE 
NO i! 2 3 4 5 6 if 
193-11 A824720-AE 2 a PLATE (SUPE) i pice meee re a ees ante Sate ns al SIMS Siva Pee ero 1 
A820228G11-Al : : SCREW (SUPE)! (AtGPt) tae un). wove ae 3 
A820602G15-EB 4 ; WASHER: (SUPE) piace, icity Cay 2 oe ae 3 
AN960B8 » WASHER. (Att) Pty ahem. bie SVS St ee eee kee 3 
-12 A810538 : ; MOTOR ASSEMBLY (SUPE). SWalpee onesies ap ere 2 as 1 
AN505C8-20 4 3 SCREW | (Att Pt)avotes. wa, . 2 
A820602G15-EB . . WASHER (SUPE) (Att Pt) . 2 
AN960B8 . . WASHER (Att ie NE 2 
AN340C8 ; : NUT (Att Pt) . ea UNRATE CEE D Ce 4 ROEM ey 5 2 
-13 B825141G1 ; PLATE (SUPE). athasntetw holt wat eed sete a tan tetas nee 1 
-14 A821500-A1 ‘ COUPLING (SUPE) . MSs Rrokh tea CRISS A: a hun nee oy 2 2 
-15 A824719-Al1 5 PLATE (SUPE) .., ou Pei 1 
-16 A824519-AE - SUPPORT (SUPE) ves sl 6 coe) SO et oe ae ot 4 
-17 C846002 4 TRANSFORMER:(SUPE), sedan ee Saisie yelaiis) | 3. ahetal Sue bine Game 1 
AN340C8 2s NUT (Att pty it Gebel tea IN rk ae a : 4 
A820602G27-EB . WASHER (SUPE) (Att Pt) . Opes AS. OT, . 2 Beth a 
-18 C825152G1 : PLATE (SUPE) ... o) jeP ila ie element «si, vet Gr! loiucten Sa hea! eae atl ce 1 


Section II 


Group Assembly Parts List 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


VA 
Vi, Y 


G 


Figure 194. Wind Data Distribution Group OA-1510/GPA-23 
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~4 
-5 


-6 
-7 


-26 
-27 


PART 


PL7305900G1 
PL7305900G2 
P-4A 
7417711P1 
7033249P1 
N400P9 
AN935-10 
AN345C 10 
PL7611950G1 
PL7305901G1 
PL7305905G1 
N24P 21012 
AN935-416 
AN340C 416 
7015795P1 
AN936B516B 
MS35690-510 
PL7417395G3 
PL7428437G1 
PL7428437G2 
N21P21014C13 
AN960B416 
AN935-416 
AN340C 416 
PL7607952G2 


PL7607952G1 


AN520P B10R8 
AN960B10 
AN936B10B 
AN345C 10 
PL7605941G1 
PL7605939G1 
PL7605938G1 
PL7605940G1 
PL7611981G1 


PL7611976G1 


PL7611957G1 
N24P21012 
AN960B416 
AN935-416 
AN340C 416 
7428435P1 
7428433P1 
7428433P2 
N24P 21008 
AN935-416 
7015677P3 
7015677P4 
AN520PB10R8 
AN936B10B 
AN345C 10 
CPO7SB6 
AN345C 10 
AN936B10B 
CP70B1FF605K 
7428431P1 
N21P21009C13 
AN515PB6R5 
7771534P8 


DESCRIPTION 


WIND DATA DISTRIBUTION GROUP OA-1510/GPA-23 
WIND DATA DISTRIBUTION GROUP OA-1510/GPA-23 


CLEANER, Air (Spec pe Mtg? oat S ose ee reer co ae ee 
BRACE, LH... . «ae sabes os 
SCREW (Att Pt) Ae ss) (onto ep codec umomncUne 
WASHER, Flat, CRES, No. ‘lo nareor (ate Py) STN Pe 5 Mc 
WASHER (Att Pt) . Sees Be aC ono: ing 
NUL (At ED a 
CONTROL, Power supply C2210/GPA- 23 (See figure 195 for. breakdown) 
AMPLIFIER ASSEMBLY AM-1690/GPA-23 (See figure 196 for breakdown) 
RELAY ASSEMBLY RE-327/GPA-23 (See figure 198 for breakdown) . 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, ape. 20 my Saris me + aks eee 
WASHER (Att Pi). A Ae te Sc 
NUT (Att Pt) . : 
PIN, Locating (Att Pt). 
WASHER, Lock (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). ar ie oh) ea deen as: OS 
PLATED... eitigtee Stee Ie ele ee 
PLATE . 
PRATER . are 
BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd Pl, 1/4 20 by 178 in (At Pt). 
WASHER (Att Pt) . A Ault 
WASHER (Att Pt) . eles bos. Hee bes MECMMCMENS MST os Goll selec ue 
NUT (Att Pt). .... cpus 
PANEL, Power distribution SB- '513/GPA- 23 (See figure: 
37 for breakdown) 
PANEL, Power distribution SB-512/GPA-23 (See figure 
37 for breakdown) 
SCREW (Att: Rte tia stmt ice ich h NOMMOEEMES (Shae ut cfe oe 
WASHER (AttiP terion. «Sian + ts. of RSE ee rs 6c ai ee 
WASHER (Att Pt) ene cies: 50 %%cn. 7 oh UM kc, pc 
NUT (Att Pt) See, 5 
POWER SUPPLY PP- 1433/GPA- 23 (See figure 41 for. breakdown) 
POWER SUPPLY PP-1434/GPA-23 (See figure 43 for breakdown) 
POWER SUPPLY PP-1435/GPA-23 (See figure 45 for breakdown) 
POWER SUPPLY PP-1437/GPA-23 (See figure 50 for breakdown) 
POWER SUPPLY SUBASSEMBLY MX-2213/GPA-23 (See... 
figure 200 for breakdown) 
AMPLIFIER, Electronic control AM-1689/GPA-23 (See . . 
figure 201 for breakdown) 
POWER SUPPLY PP-1752/GPA-23 (See figure 203 for breakdown) . 
BOLT, Mach, hex hd, CRES, aa 20 Ge ue &) atte etre sual 
WASHER (Att Pt). . . ; SEE cre |. 
WASHER CAQUR Do oc. ac ths sok Ree REE eosin Rape 
NOD ABATE RY) en i Sag oa) ARORA Dd... 00 a ee 
ANGLE Tee Git. °C A aS ERS Aae ensue 
ANG LB rash ois ce dreneg ng a) ete Pe eee io ohom cpa inegulecbamehars 
ANGLED. 55 6 
BOLT, Mach, hex. hd, CRES, 1/4 20 by 2 in (At Po 
WASHER (Att Pt). F F z 
BRACKET 
IBRACK Han sar 
SCREW (Att Pt) 
WASHER (Att Pt) . Re oe aoc ny: Cc. cnt er 
NUP RIP ti oo ntiote wartae tet: ee wn} co Ge 
BRAC KEI y  cducrnt emacs inrs é 
NUT (Att Pt). 
WASHER (Att Pt). C 
CAPACITOR, Fixed, hace +10% é 


ANGLE! oie 
BOLT, Mach, hex hd, brs, Cd pl, 1/4-20 by 9/16 (Att Pt). 


SCREW (Att Pt) etc ‘5 - 
BOARD; Termindiys ot! |... | ue een 
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nIGURE ie DESCRIPTION UNITS USABLE 
two. ea CoN a Setar Crate OR ane ea Assy CODE 
caaenrrrrnrrrereeereeeeeececeeeereeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeceeeeee ee 
7771534 P26 . BOARD, Terminal ...., su ustaenne sMemistia dest potceliat te) beayeiu etatenke tes 1 
T771534P7 b BOARD, Terminal . ..., . suo oD stuie t's aeltial! ietarecaen ievMarmeteTs 8 
AN515PB6R10 See Len AAC Ese ena Garman oe Siem ames tle 5 ame! (allel) og! Saul gs teehee, soe 
AN935-6 ie pe blets) SO ROU. SS ETRE Cerca as Agi dis (Mats, el AM (LS ee ana ee ata Ss EAR 52 
PL7717318G1 < PEATE. Sous ety ¢ Apel Helmer Sotter bel fies ce Sel his te ce: versa! (or leech. oaBN Ls 1 
AN515PB416R8 A DORE At Dias Peni mun sats lo eek he he eMac tiene k's 12 
AN935-416 | fs WASHER (Att Pt). .. ies Wa, ve - ob Chystive ds tears fa sinety « 12 
-31 PL7611953G1 PANEL, Connector (See figure 204 for breakdown) Cae eee, LaSTaT ba eS 1 A 
PL7611953G2 - PANEL, Connector (See figure 204 for breakdown) . .....+«-e-e.eee 1 B 
AN520PB10R6 CAS CE WAU ULEeaL) Pycie Waleed Ch aye tL BU pee mrs tg 
AN935-10 ie DUA SHENAE tt ered Dolor. ont tune Taner ateows Mer Ad ford 18 
-32 7428438P1 z COVER FAcCCesss walk, 2h peer. wis MicdhoMesteiieline Remiewicl so lfeulie: Yeti: kell 1 
-33 PL7712516G1 ‘: PAE Ba Mots AU Glta ol vas iPeRi as eee eR ENTS Pee gw! eg es cel cee iS ee ih 
AN515PB8R6 SC REM ACAD Mae nny) Luevek aes Le bs le ie eaten ic hae 1g 
AN936B8B arity baheeted gi PUSGA0', ciel 213 fan. 4 lta | 1 NET ia ecg ann Dot ea ie bre <a 1) 
-34 7010900P4 : CIEANER AIGS os 20 4, bP Sees HCA MORAL Fg GOs BOERS sinotmenre Sabie 2 
-35 7010900P5 “ CRU AIN EGE MAAPIED LPeU Nig 1 Tepe deg bce | et cal belted ott g eine) vo) venues aatelne ib 
@ 36  7133855P61 May Cer SLND) | ive 2 el MOP Wo 9 a Ls TEEN SO a nea oo tea PPO) 
-37 AN340B516 elie REMUIEMUNUL IMCL) eid, be dient Ge 1 at ele SHV Fei hal TSE yo sexe buses cael (retake ee 3 
-38. AN936B516B i WASHER Att Eras EME y org) coe a tiny teas, veer) eee eS an ee 3 
-39 N401P12C13 s- WASHER, Flat, brs, Cd pl, 5/16 in narrow (Att Pt).:.. ...'s aa ee 1 
-40 2R53P5 . GROMMET (GE) Ci CO a Wee ect Bn Ee ee of See ee Ben iti ene aie i 
-41 50652 . PLUG, Button (Spec dwg 7100948P13) (UC). .........000000¢«41 
-42 7419273 P1 6 CHANNEL erie teks oko Seer het, ce thel yal bpe, yo) oMesuelices TeMLCMh ole: yew «ie ke laa ie ice r i 
AN5290PB10R6 6, SCRE WiC tte Dy: tic silent t,t o.oo Magee a, Cambtbe a Ue Lua tele hehe nor « 8 
AN936B10B & WORE Fe ASEE MD) Serer foc SMe WE En hie Tks CVE M Ee ore She 8 
-43 7005873 P23 F GASKET, 5.56 inlge. Uae aitvel ls \be Melnethlc MP othe Mlshis ehalsslelice Tovter 6 cre Meare 4 
-44 7005873 P23 - GASKET, SIONS eee | 5 vet Jol be ib aie cane Miteheeticnns 4 
-45 A04345 Z FAN, Centrifugal, Model ARFPN, Type "AD- ‘4504CW, Series 280JS, See 1 
FRAME LAIT (Spec dwg 7708770P2) 
(ROTR) (See figure 54 for breakdown) 
N24P24010 ‘ BOLT, Mach, hex hd, CRES, 3/8-16 by 5/8 in (Att Pt). 5 Be 6 ete 4 
AN935-616 = VOTED ALL PO) team et Soles eliuteatd, ste 4 a elLeh hells. ike ner here 4 
AN960B616 re ARDS) aie 40,0, os ai al atoamme cue Bes 2 Th May 
-46 PL7710513G1 < EE OC iP maMr eb sy coi tei: lerishtali te ltiol.e .<! Beanies wetis ec ecrekicate 1 
-47 7416596 Pl A AME ey Giakirey lies si is te” Giltah denied ve. sl: cee some ehel both Uehhen lemraulls i 
ANT4A-3 . BOMAAVALt Bist eas desis solpemmtdces tot ue voter pa sthist fe Uce aenis 6 
AN935-416 s WASHER (Att Pt). ... ace SG VEG TG od 6) Bye Sh Oe A 6 
AN960B416 - WUE SEICH: CATSE LE MUCEUstt ie hy Meee cto: ab etmer cel iciks tet Lefeeecte is ake 6 
-48 1822 PeeeeOWE EN CANGESCENL AGH): co Catt isi« 6 ite se et wiuels je istics lee ie & 2 
-49 LH60BR4 a PROM Pera Wot TAD cou e irgte ei ag dd otk edo hiok seretelitei a? ve. ye ates aula! ce riots 2 
=50 7763541 P2 . CLEAT, Ware 4. ACh ee A A : C sane : Stoic aS 4 
N117P13005C13 E SCREW, Thread cutting, steel, Cd pl, 6-32 by 5/16 in (Att Pt) aise niet uel eae 4 
AN936B6B 4 WASHER CAGED EE arm eia as 8h me STR LLP ws ool io) Suateupile. a) tal Vk ciel eas « 4 
-51 7043166 P1 5 BS pate Nene dite Marg chia tle Mg Pee RAE ates | Math a uiteuldy ine “valicem sepevauce 2 
-52 PL7043167G14 5 BOOKPASPEMBLY G25) ol. esl ekenie: elisl eels Sore ixollte hikers Bie cetiete s 1 
N107P15006C13 - SCREW, Thread cutting, steel, Cd pl, 8-32 by 3/8 in 1 (Att DE) cite ea tae pak te 4 
-53 NP206764 J NAMEPLATE a Memh ten hale (sy ellis : 5 Celtic eae breech toy Fane 1 
N117P13005C13 - SCREW, Thread cutting, steel, Cd pl, 8- 32 by 3/8 ne CAE Dthay ist nat elas 4 
-54 NP193665 F NAMEPLATE Ape miUrchche chaeh (eo (seiao tt owiel Very ea lehicene felis ke siete: letine isl te ce 2 
7480994P103 é RIV GB TaCAUYPL) basis ote eiee dest onmaure its eeu aer ad Weiss ° 8 
PL7611959G1 . CABINET, ELECTRICAL EQUIPMENT CY- 2178/GPA- 23 ei aatiiolthe paar rice nie 1 
-55 NP206762A 5 A NAMEPLATE eee Wetts) le) foie Mi sepnciienin isn levive Tee iioliehve Monies 1 
N117P9004C13 « « SCREW, Thread cutting, No. 4-40 by 1/4 in (Att Pt), EO UALES. ROL 4 
-56 7611959 P2 ° - CABINET He TeoMS TKO Cis aco test Tetiaiies ce Chaed cen vetiel tet ve ihal sSLepheriie -ielltouie 1 
PL7611950G1 CONTROL, Power supply C-2210/GPA-23 (See figure 194-3 for. ...... Ref 
next higher assembly) 
-1 7709456 Pl : INGE ative aa Wel xe el oe Stiodite die) ke Wie dae tela 1 
N24P21010 4 BOLT, Mach, hex hd, CRES, 1/4- 20 by 5/8 in 1 (Att Pt) Shistieickte cleie Lclve 3 
AN365-420C H RAT RON EANO a: yea Die ns lmao Mt tone DG Ese Trae 3 
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Figure 195, Power Supply Control C-2210/GPA-23 
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ricuRE agi DESCRIPTION UNITS USABLE 

 atete No. 3 4 5 6 7 ASSY CODE 
195-2 FO3GR250B : PMe UC Arr eo ReU Anstey me ierteMee tt tet tdorer on = este cae be oa ehh 3 
-3 FO3GR375B cpa) AUSTEN C288 ip Gola SSN ne eo aie SO a aa LL el nO OR at 6 
-4 FO3GR750B RUSROSC ALLO? CigmMencattat cn cece asict cote ma sine he ea Mic ie! bg vee atk 6 
-5 FO3G1R00B CMe Cn CALLE en mere tad eiterce et tacl a aie os ccc tigs (a ga tie meee 3 
-6 HKL a HOLDER, Fuse (Spec dwg 7032312P1) CBUS)ie tote Geen eur sate eae 18 
-7 7886574 P2 ee NO meee ie Mire mene Teer ite) irre fee ero tects etiacle Gowen anaes 1 
7415929 P23 Pe EEC OLDCULALE Dilee e eee tne teat et vet eas eee Ss Vie wee e% 4 
-8 68958-F4C - SWITCH, Rotary (Spec dwg 7706298P4) (OAK) ....«-e-«-r-cecece 1 
7870535 P2 c NOTA PEC be he, eM bel Ve aic Mish Siyiotceuie tet = eres telne ned te 1 
1920-2 - WASHER, Lock, brs, 3/8 in, ne TOCEIGH), (Atte Pt emi. Metta es, cole) ge 1 
-9 JAN1N198 of DIODE. Copae unit Mere | OnE tr 2 
-10 RC20GF102J A RESISTOR, Fixed, 1000 ohms 45% . 2... 66 Bho @ 66 G B65 1 
-11 780 . TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) eaoM octets Mallee wie 4 
AN515PB6R5 é SCREW. MET ea Etre SRE 8S Nl De 4 
AN936B6B ree Ae Sol oY AUG NH OS Sha AE | ia AAP aN a 20 nea eg oe Oa 4 
-12 118930-B = CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P2) (UCI) ........ 1 
* -13 118930-C - CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg 7706771P3) (UCI) ........ 1 
-14 7411355 P4 TAME EUCLA Ucirece N sulle Lert ticity sche P ge ea Cote RGA othe eo tatuan omeeksely 1 
-15 ST52K MULCH eeOCel Ome ctbe x. g welhen ets. waived oto. ot slg) ees Leste eo meae 1 
1922-01 . WASHER, Lock, bronze, Cd pl, 15/32 in, int teeth (SH) (Att Pt), . . . . 2 
-16 7709209P1 Eee Mode oMtsy tek Re MPATN Meher? res) eaten ee ceed teen ont eaelaune 1 
AN515PB6R10 * SCREW CAtUPt) are rete Cre cite ct oper Una tra ree Oy eib ct lb Nels 3 
AN936B6B SHY OOH APCD Eee ge ty i, Bir hen ft Re pee ck me he Tee 3 
AN340B6 uN EMCEE P UT, Won rra etna ote lta tc tence sae aee eto P et cP alia eke 3 
-17  RB16BE24402B «a ght. LOR Ubixed, 0,244 mer 201% fla) ew ohne ok ee ome wt alls 2 
-18  RBI6BE19602B sepReSlon OR. ab ined, 05106 meg 40.1 ie 2. Mave tetbe, et ete a: 6 seteen es Necie he 1 
-19 RB16BE26802B oe MEO LO nixed: 0,265, mer 3051% ¢ 05 iis teks eee tee chia eels 1 
AN515PB6R18 5 SCREW (Att Pt) Ae ey Ol Oo a Aes BS cali Foe Gm cick see, he 4 
7874555P10 - WASHER, Bipre CATEDH) ie), 3 roamed dee Waa fe Fh 8 
AN960B6 : WACHERA RT Die a Pin oo pepreages yh OF a Web ees 4 
AN935B6 Se MO AGHIG LC CATES Pt) 260 6a a. bles. s'e cuit eis OP e., vo ee ue ed retested eS 4 
AN340B6 : NUEEEAEER DL) SP ipeiewrui esl 6 5.69,) as towers Be ir Clues Ly, 2 a 4 
-20 RB15BE56001B - RESISTOR, Fixed, 56000 ohms +0 1% Soe Soe 7 Sree tease wifes | 
-21 RB15BE14002B - RESISTOR, Fixed, 0.114 meg 0.1%. ...... SERIE AMER AS Fe 1 
-22 RB15BE60001B F RESISTOR, Fixed, GOOOO TONING LOrL past «Vek es Sapte dea ci a! vee sts eee il 
-23 RB15BE16002B “ RESESEOR SPixed, 0.16 meg +0217 the («les te Wealeie (a oo 6 abe! oe) Bie 1 
-24 RB15BE11002D 5 RESISTOR, Fixed, 0.11 meg +0.05% .. 5S Bo ROE ES" ol G56 6c a 
AN515PB6 R16 pee CE WAUALL PENS. o col se. . cethetiee ae Mey eee is nee ih ele 5 
7874555P10 Nee) Son b. Bibre CAtL Pt) . (<0 49.6.6 ete ei Ute Phuelts Wa Je aire lesb 10 
AN960B6 SCE CALL PE) a mth, oe ore wake ierae. ve date Sec! loo ett we banat 4) 
AN935B6 PPD DODO EMAL Etec OC. ust lies tunel osha wie eo Mteule eucel: Se ous we ious bs) 
AN340B6 APE UIC UE DU) rae as te edie ate os? PPB a Oe eects ve des eile. le! we 5 
-25 RB18BE37502D - RESISTOR, Fixed, 0.375 meg +0,05% So cled atts! “«) tekialie, Ve hs fof (oh elliel © 3 
-26 RB18BE35002D x RESISTOR, Fixeds Onsen, 20 Ua ta, temctee” Sufeeis ike de! starve! wpetce 2 
AN515PB6R28 4 SORE P Teeter \ em et ene or ow. Vo ka yn ) 
7874555P10 < WA SHBRPE IDTetCAtt@E’) 9-2 45a we ale ols a) |e els ot Farle bet eee tenis 10 
AN960B6 : WHA SMI MAL Gt) terione 5's te calc te ha) coke lotie: oe celta, +. s.c8) ere tke bs) 
AN935B6 or PUWASHHAMCALE PE) ..0 0 el oo ee «4 oh. oa PEO ak ou cu 6-0 tens okie Reds 4) 
AN340B6 er PNT CSA tae) 3S Sonate Sone: be . atte Mell erga Reise 's s) 
-27 RT7/8-21-10F - RESISTOR, Variable (Spec ‘dwe 7107306 P6) (WAMN) Ceres ede eae @. 2 
28) RTT /8-21-10G . RESISTOR, Variable (Spec dwg 7707306P7) (WAMN) ........ 2 
7039589P1 : SOTA U.N 1219 Sateen oh hae MM cS npc is Me a aa 4 
-29 7878455P1 op eer MLN LE eG OUIDOUNS Meals heals Pte teks u's She. (3) a pe heesie, 65's -« 2 
AN515PB6R6 5 SCRE WaCAtteDt) mereteugetre SN ote e etic 30 of otc. keto PO, On 0 OV Ge 2 
AN935B6 el WASHER CALPE) (Pes "se ee Ch otk cde oct SE ohEe ok oh on oh ante 2 
AN340B6 HME Ucls CA tle DE) sirerrtecen So! ote ie tite Stiga ests Peete, ae eee 2 
-30 4002-10W - STUD, Turnbutton fastener (Spec dwg 7405100P59) (CLC) eee ete uateek 2 
=31 . RAG PLBRING wonapi Spec dwerl0lstos bl) (CLC). «cls os. woeeteee. o's 2 
-32 4002-0 . GROMMET (SpecsdwemOL Toca bay Le) ee ee we egg 2 
-33 NP208766A CRM A Nari ele Siegel cl ired bette) (ea Vg tiige saat al Lele Mato) aul we oh ayaies atte he 1 
AN515PB4R5 A SGU WAUALIEEL) Deel se ae tke Iss este metals ilelie. fae! ele retal ast 4 
AN936B4B SU ODER CALOEE Lai tscr bs cae oon ent op kets! le Wenke. oh hs te He ae POE 4 
AN340B4 Cea Ck time e eee Rost eon s,s RL Ne cet sl Ga gli gt. Seats g. Se 6 Ney oe vie 4 
-34 7611951P1 PC EUA SLY INCI se Moihic die heide en s)Meh. ele tiete i 6) el si) a0 eee, shel ielceurs 1 
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ey Figure 196, Amplifier Assembly AM-1690/GPA-23 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section II 
Group Assembly Parts List 


FIGURE 


PART 
No. 


DESCRIPTION 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


ON 
CODE 


-19 


-23 


-24 


PL7305901G1 


PL7717315G1 
PL7026298G1 
AN 345B10B 
AN935-10 
N401P9C13 
N29P16008C 13 
7026297P1 
7026296P1 
CR2791G123A11 
7030358P1 
AN515PB8R8 
AN935-8 
N401P8C13 
PL7428440G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN960B8 


°31G16095 


AN515PB4R14 
AN960B4 
AN935-4 
AN340B4 
PL7717313G1 
PL7428441G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN960B8 
51G16095 
AN515PB4R14 
AN 960B4 
AN935-4 

AN 340B4 

94D 17428-A 
PL7717314G1 
7135277P22 
AN515PB8R6 
AN515PB8R8 
AN936B8B 
AN515PB6R4 
7771534P7 
7771534P6 
AN515PB6R12 
AN935-6 
AN340B6 
7135118P1 
AN515PB6R6 
AN935-6 
AN340B6 
7709456P 12 
N24P21012 
AN365 -420C 
7008803P29 
7002869P3 
AN515PB416R10 
AN935-10 
4002-11W 
R4G 

4002-0 
NP206767B 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
7472306P1 
AN515PB8R10 
AN936B8B 
AN340B8 
PL7305902G1 


next higher assembly) 


AMPLIFIER ASSEMBLY AM-1690/GPA-23 (See figure 194-4 for. 


AMPLIFIER, Differential (See Rea 197 for eee Hoe 


HOLD DOWN, sora 

NUT (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt). Rie 

WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 10 narrow y (Att Pt) 


SCREW, Knurled cap, Allen dr, steel, Cd pl No. 10-8 32 2 by ai in. 


CLAMP, Relay. 
; POST, Relay . ; 
RELAY, Armature sealed a (spec ave 77085762) (GE), 
SPACER. ays 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 8 n narrow (att Pt). 
BOARD ASSEMBLY, esate te cas ; 
SCREW (Att Pt). She eae: 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). . . 
. SOCKET, Adapter (Spee dwe to13644P1) (CIN). 
SCREW (Att Pt). . . 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 
BOARD, Component. . 
BOARD ASSEMBLY, Component . 
SCREW (Att Pt) ree 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). .. 
; SOCKET, Adapter (Spec dwg 70136441) (CaN). 
SCREW (Att Pt). . . 
WASHER (Att Pt) . 
WASHER (Att Pt). . 
NUT (Att Pt) . : 
SOCKET, Adapter (Spec awe 7o16887P 1) (CaN). 
BOARD, Soe 
SPACER. sits ; : 
SCREW (Att Pt) 
SCREW (Att Pt)... 
WASHER (Att Pt) . 
SCREW 41. > F 
BOARD, Terminal é 
BOARD, Terminal . 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT CAEZEL) O01 2. oe 
TERMINAL, Ground 
SCREW (Att Pt). . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt). . 
HINGE. 


BOLT, Mach, hex hd, CRES, VA: 20 0 by a4 in (att Pt). 


NUT (Att Pt) . 
HANDLE. 

HUBR Ce 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 


STUD, Turnbutton fastener (Spec dwe 7405100P60) (CLC) ae 


RING, Snap (Spec dwg 7013755P1) (CLC). 
GROMMET (Spec pee 70 Hs) (one 
NAMEPLATE .. . } 
SCREW (Att Pt). 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) 


CLAMP 
SCREW (Att able. . 
WASHER (Att Pi). 
NUT (Att Pt) . 
CHASSIS. . 


ol Ler Ties fe. ve 


© 50) ) el) oe! te 


ee ee a a 


BPR DWODAMO OOO 


20 


—a 


KN NMNM LLP KH PPP HYDHDNH CORK kf & LHL 
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3 


Figure 197. Differential Amplifier Chassis 


SS SB GIR ESS SP AOE SE SLE TREE LT TED EE TDS SES TR BLY IEA IE AN TET SE RDS EGS LSI LIA EEC NDR TED ES. LATED SETS ISTE LE ND SELES POG BE SREY IESE LE ERT DETTE LIES IE DIVE DOLE ES ED, 


FIGURE 


PART 


DESCRIPTION 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


197- PL7717315G1 CHASSIS, Differential etm i aoe 196-1 for next ee mien Ref 
-1 JANS751 d TUBE, Electron . : 1 
-2 JAN12ATTWA TUBE, Electron . . : il 
-3 53K17726 SOCKET, Adapter (Spec awe 4004742) (CIN). ‘ 2 
-4 PL7416519G1 BOARD, eomporent ; : 1 

ANS15PB8R7 SCREW "(Att Pt). 2 
AN936B8B WASHER (Att Pt). aay! 2 
N401P8C 13 WASHER, Flat, brs, Cd bl No. 8 narrow (att PY). 2 
-5 7878455P2 TERMINAL ge pF 1 
AN515PB4R4 SCREW (Att Pt). 1 
AN936B4B WASHER (Att Pt) ie. totter is kos s paste le. oe flip es ecto ea 1 
-6 7030360P1 HANDLE 1 
-7 7135278P23 SPACER. sau 2 
-8 7030371P1 STUD (Att Pt) 1 
-9 7030371P2 STUD (Att Pt) 1 
-10 7416521P5 PLATE . 1 
-11 7044651P1 SPACER. 2.0: 1 
7030359P1 SCREW, Captive (Att Pt), 1 
AN935B8 WASHER (Att Pt) . Me te) ie = eta 1 
-12 7708703P3323 RESISTOR, Fixed, 0. 332 meg . . | w7- Sie atk 1s Samara Raph iceitedd gas, late 4 eae 1 
-13 RN70B1304F RESISTOR, |. Fixed,':1,.3;meg £1%" hos gett eee sl faces ek een, 1 
-14 RN70B1004F RESISTOR, \Fined (chi megialGicie ystems ite Lie cn ae 1 
-15 7708703P1003 RESISTOR, ‘Fixed, 0.J:meg) . 2. g Oe a Ce i a CMe eon 1 
-16 PL7416520G5 BOARD," Component: 73357581.) a0 Aces inh ce aera mene te ade 1 
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Figure 198, Relay Assembly RE-327/GPA-23 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Group Assembly Parts List 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 


PART 


PER 
ASSY 


198- PL7305905G1 RELAY ASSEMBLY RE-327/GPA-23 (See figure 194-5 for next . Ref 
higher ee 

-1 7047530P1 CLAMP . ‘ 21 
-2 7047530P2 CLAMPS s 3.e 3 
MS35425-14 NUT, Wing (Att Pt). 24 
7026296P4 STUD (Att Pt) .. ‘ 24 
N401P9C13 WASHER, Flat, brs, Ca ‘pl, No. 10 narrow x (att Pt) 48 
AN935-10 WASHER. (Att Pt) . a ‘ ; 24 
AN345B10 NUTECAtCEP EH) 7. | 24 

-3 CR2791G123A10 RELAY, Armature sealed (Spec dwe 7708578P1) (GE). 30 
-4 CR2791G123A11 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7708578P2) (GE). : 18 
-5 PL7443135G1 BOARD ASSEMBLY, ees as a 199 for breakdown) F 3 
-6 7045854P1 SPACER... . ‘ ‘ = 18 
AN515PB6R6 SCREW (Att Pt) 36 
AN936B6B WASHER (Att Pt) 36 
AN960B6 WASHER (Att Be 18 

-7 26 -4401-32S CONNECTOR, Receptacle (Spec ave 7605576P6) (AMP). 6 
AN515PB4R7 SCREW (Att Pt) oe ae ener ae 12 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . : 24 
AN340B4 NUT (Att Pt) . 12 

-8 AN515PB6R5 SCREW... ; 48 
-9 7771534P6 BOARD, Terminal 2 
AN515PB6R2 SCREW "(att Pt) 8 
AN935-6 WASHER (Att oe : 8 
AN340B6 NUT Att Ptieme 2 8 

-10 7135118P1 TERMINAL, Ground 2 
AN515PB6R5 SCREW . . 2 
AN935-6 WASHER. 2 
AN340B6 NUT €:305 2 

-11 7717316P1 CHANNEL. 1 
-12 7717316P2 CHANNEL... . 1 
N24P21012C13 BOLT, Mach, hex hd, ‘CRES, MA- 20 by 3/4) in (ate Pt. 20 
AN935-416 WASHER (Att Pt) ees dahoeites H 40 
AN340-416 NUT (Att Pt) . Sih eB eee ‘ 20 

-13 7709456P5 HINGE ps se F t 
N24P21012 BOLT, Mach, hex hd, ‘CRES, iA 20 0 by aft in (att Pt). : 7 
AN365-420C NUT (Att Pt). : : a 

-14 7008803P29 HANDLE 1 
-15 7002869P3 HUB Geis" % 2 
AN515PB416R10 SCREW (Att Pt). 2 
AN935-416 WASHER (Att Pt) . 2 

-16 4002-11W STUD, Turnbutton fastener (Spec dwe 740510060) (CLC) 4 
-17 R4G RING, Snap (Spec dwg 7013755P1) (CLC) 4 
-18 4002-0 GROMMET (Spec dwg eae! Saege 2 
-19 NP206767A NAMEPLATE . é 1 
AN515-4R5 SCREW (Att Pt) 4 
AN935-4 WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B4 NUD (CALE Pt) ie a 4 

-20 7638601P3 BRACKET, Coax cable 3 2 
AN515PB8R10 SCREW (Att PUA.) & 4 
AN935-8 WASHER (Att Pt) . 4 
AN340B8 NUT (Att Pt) . 4 

-21 PL7305906G1 CHASSIS 1 
199- PL7443135G1 BOARD ASSEMBLY, Component (See figure 198-5 for Ref 

next higher assembly) 

-1 26-4501-32P-1004 CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7605576P7) (AMP) 2 
-2 54D17428-A SOCKET, Adapter (Spec dwg 7016887P1) (CIN). 16 
-3 8A2HS1 RECTIFIER (Spec dwg ea oe 10 
-4 PL7611982G1 BOARD, Component 1 
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Figure 199. Component Board Assembly 
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21 


20 


& 
\ 


/ 


22 
16 
Figure 200. Power Supply Subassembly MX-2213/GPA-23 
FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PART PER ON 
INDEX NO. ASSY CODE 
NO. 1 2 3 4 5 6 7 
200- PL7611981G1 POWER SUPPLY SUBASSEMBLY MX-2213/GPA-23 (See figure 194-15. Ref 
for next higher assembly) 
PL7026298G2 HOLD DOWN, Relay. ...... 1 
AN345B10 INU LUALE PO), so settee ae 1 
AN935-10 WASHER (Att Pt). . eee desu eC Fh. ay, eine i 
-1 N29P16008C13 SCREW,.-Knurled cap, “Allen dr, steel; Cd pl, . -.) 55-4 see 1 
No. 10-32 by 5/8 in 
-2 7026297P1 CLAMP; Relay. =) tae wa csae cc. 3: Gono eee é 1 
-3 7026296P2 eee POST. “Relay'j eee. 26 Sd ange ee a ee eee 1 
-4 2-2-090-1117 RELAY, Thermal (Spec dwg 7709868P2) (GVCI) .........244.-. 1 
-5 TS101P02 SOCKET, ,Electron.tubeisoc-4)0. 4 3 oc. 62. eee 1 
AN515PB6R7 SCRBW (AL Pt... a Gus tecieds Wain ss le :eue eee ee P ; 2 
AN936B6B WASHER: (AUC DE) cca oy teal on a: bevtsato's a) dat na ae ee 2 
-6 RC42GF472J RESISTOR, Fixed, 4700 ohms t5% 4.4. . :-5.2. see es dL. 
-7 15A2HS1 RECTIFIER, Metallic (Spec dwg 7709188P4) (FDR). . . 1 
-8 8A2HS1 RECTIFIER, Metallic (Spec dwg 7709188P3) (FDR). . 2 
-9 780 TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) . . 8 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). . SP MS) Drahlnres a's Ves hind) woes sae ae eee 8 
AN936B6B WASHER ATE Bt) soc) in os fcc ll ee ee eee 8 
-10 20474-4 RELAY, Armature sealed (Spec dwg 7706794P1) (PCR). .... 1 
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FIGURE 


-16 


-18 


PART 


20474-5 
AN515PB6R7 
AN936B6B 
AN340B6 
7135118P1 
SKHG-CC-CC 
AN 340B6 
AN936B6B 
904A 14775 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
AN515PB6R5 
7771534P5 
ANS15PB6R12 
AN936B6B 
AN 340B6 
AN515PB8R5 
7771534P26 
AN515PB8R12 
AN936B8B 
AN340B8 
7861852P3 
7485509P1 
7485507P1 
AN365-1032C 
NP206767C 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
7611980P1 


PL7611976G1 


36002B 
JAN5933 
926H 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN 340B8 
PL7428428G1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
AN960B8 
7135276P22 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
7472306P3 
AN515PB6R7 
AN936B6B 
AN340B6 
26-4401-16S 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
7047526P1 
AN515PB6R7 
AN936A6B 
AN 340B6 


DESCRIPTION 


RELAY, Armature sealed say dwg ahd ai pont 
SCREW (Att Pt). BO SMa joes Pius 
WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . ; 

TERMINAL, Ground ; 

RELAY, Armature sealed (Spec ave 7703869P1) (ALL) « 
NUT (Att POE ; ‘ 
WASHER (Att Pt)... 

SOCKET, Electron tube (Spec ave 7010014) (CIN) 
SCREW (Att Pt). ee 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

SCREW ... os 

BOARD, Terminal : 

SCREW ‘(Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

SCREW <) 0. ‘ 

BOARD, Terminal : 

SCREW (Att Pt). 

WASHER (Att Pt). . 

NUT (Att Pt) . ; 

TERMINAL, Ground 

TRANSFORMER . 

TRANSFORMER . 

NUT (Att Pt) . 

NAMEPLATE 

SCREW (Att Pt). .. 

WASHER (Att Pt). . 

NUT (Att Pt) . 

CHASSIS. 


AMPLIFIER, Electronic control AM-1689/GPA-23 (See figure 194-16 . . 


for next higher assembly) 
CAP, Plate (Spec dwg K7100510P1) (MLL) 
TUBE, Electron: }.. 4: 
CLAMP, Electrical (Spee dwg 74767371) (BHE) . 
SCREW (Att Pt), ; . 
WASHER (Att Pt) . 
NUT (Att Pt) . 


DRIVER, Power amplifier (See figure 202 ‘for 7 breakdown), 


SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt). . 

SPACER... 

SCREW (Att Pt). p 

WASHER (Att Pt) . 

CLIP, Cable 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . : 

CONNECTOR, Receptacle (Spec awe 7606035P 6) (AMP) 
SCREW (Att Pt)... E 
WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt) . 

BRACKET... 

SCREW (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT. (Att Pt) . 


UNITS USABLE 


PER 
ASSY 


eS PP PR OR Re DD Pe 


bs) 
g 


SP EPNONMNY NYE EHP E HP AAA AAD AE DBA D PAD 


ON 
CODE 
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Figure 201. Electronic Control Amplifier AM-1689/GPA-23 
ae NO 1 2 3 4 5 6 7 ASSY coDH 
201-9 CPO6SA6 BRACKET ee oy. 2 
-10 7135118P1 TERMINAL, Ground i 
AN340B6 NUT (Att Pt). . 4 
AN936B6B WASHER (Att Pt)... 4 
-11 CP61B1EF105K CAPACITOR, Fixed, 1 uf £10% aie 2 
-12 RC 20GF473J RESISTOR, Fixed, 47000 ohms +5%. 2 
-13 RC20GF154J RESISTOR, Fixed, 0.15 meg 45%. . 2 
-14 RC 20GF471J RESISTOR, Fixed, 470 ohms +5%. 4 
-15 RC20GF101J RESISTOR, Fixed, 100 ohms +5%. . . é 4 
~18) 780 TERMINAL, Standoff ce awe 70001618) (wia) 10 
AN515PB6R5 SCREW (Att Pt). 10 
AN936B6B WASHER (Att Pt)... 10 
-17 780 TERMINAL, Standoff (Spec awe 70001616) (wid) 2 
AN505PB6R5 SCREW (Att Pt). 2 
AN935-6 WASHER (Att Pt) - 2 
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A TE SS TT LIT TELE ESE LI EE BETTER EEL I PETE ETE ETE ETE EBS SEAT TIER EES EDEL PI SA PIS CTE PS STEN SET GES EEE 
FIGURE DESCRIPTION 


PART UNITS USABLE 
AND PER ON 

INDEX NO ASSY CODE 
se 1 2 3 4 5 6 7 


201-18 MIP5TM F SOCKET, Electron tube St ade eae Matinee toy Seed 4 
AN505PB6R6 : SCREW (Att Pt). : 8 
AN936B6B : WASHER (Att Pt). 5D 8 
AN 340B6 . NUT (Att Pt) . 8 

-19 7428427P1 + SHIELD? e.% 1 
AN515PB8R6 . SCREW (Att Pt). les 4 
AN936B8B : WASHER (Att Pt) . 4 
AN960B8 . WASHER (Att as ; 4 

-20 7135276P24 »» » SPACER... . 4 
AN515PB8R6 . SCREW (Att Pt). ; 4 
AN936B8B . WASHER (Att Pt) . 4 

-21 T7T17775P1 * . TRANSFORMER . 1 
7431860P15 : LOCKNUT (Att Pt) . 4 
N401P11C13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, 1/4 i in narrow (Att Pt). ines bs 4 

-22 NP206766 eg ME DUATE 1 ys HOMERUN ek MOR UNA S| | oT CRU AS 1 
AN515PB4R8 : SCREW (Att Pt). scat ent sates elite diet! cvou ls. cell reins 4 
AN936B4B . WASHER (Att Pt) . eo 6 hk ae eae Se Vaan ecme 4 

- AN340B4 a ANTE OG aa NE ae ee Ae OO nd ey 4 

-23 AN515PB6R4  PSCREW OA, Vi i le AM OMe ome a | 9s Ee em NPA 40 

-24 7771534P5 : BOARD, Terminal Sapien MEO WE CR elas. cos ore A MRS She eg! od 2 
AN515PB6R12 . SCREW (Att Pt). . 8 
AN936B6B . WASHER (Att Pt). . 8 
AN340B6 Ree NUS CAT Pt). - 8 

-25 7135118P1 . TERMINAL, Ground 1 
AN515PB6R7 . SCREW (Att Pt). 1 
AN936B6B . WASHER (Att Pt) . : 1 
AN340B6 ‘ NUT (Att Pt). . 1 

-26 2R53P 22 . GROMMET (GE) 2 

-27 7611977P1 . CHASSIS. a 


18 2ibents © G6 7r 8. 7 


: 


16 1617 14 1 


Figure 202. Power Amplifier Driver 
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Section I T.O. 31P1-2GPA23-4 
Group Assembly Parts List 


TE SELEY SGD SR I ET LT a ET I TE EI LET TS SE 


FIGURE eee DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PER on 
INDEX No 7 4 : 5 : : ASSY CODE 

NO 


202- PL7428428G1 DRIVER, Power amplifier (See figure 201-4 for next higher assembly) . . . Ref 
-1 26-4501-16P-1002 . CONNECTOR, Plug (Spec dwg 7606035P8)(AMP). ....... eee 1 
-2 JAN12AT7TWA « , TUBE? ElectPon:\ 3 7.3. = is) 2 1c abuse ham © eos lee et ee eda ey oa os ene 1 
-3 JAN5814A a TUBE, BLOGtron cis et 0) ious warns ST fo sliet tate” e® tiethe 1 
-4 53K17726 - SOCKET, Adapter (Spec dwg 71406474P2) (CIN) é Siete hoy wash een eres 2 
-5 RC20GF154J 2 RESISTOR, Fixed, 0,15; meg: £57. «cute claeth bts "een cok eaeetert ao enue ti ents 1 
-6 CM30D332J “ CAPACITOR, Fixed, 3800 Wntiab Ger. tee seein e) on anemia ieee 1 
-7 CM35C103K . CAPACITOR, Fixed, 10000 uuf +10% ......- Sie teltate etnies o 2 
-8 RC20GF105J ~., (RESISTOR): Fixed, 1 imeg:t5%. . > 0. oan, eee eel ake te eed tal 1 
-9 RC20GF 1625 .. RESISTOR, Fixed; 1600 ohms 45%. i5. ieee «ot oe o>) a eects 1 
-10 RC20GF4733 .. RESISTOR} Fixed,'47000 ohms 25%, Gis tetcue a 6 ws.'0 is enieeeeee 1 
-11 RC20GF1043 : RESISTOR, Fixed, 0.1 meg (25%. ..2 si seen renee) +1 1a..0) a) eeeeies Mahe 2 
-12 RC20GF471J = RESISTOR; Fixed; 470 ohinis 25%" 2: (0) S Weel eiuetie os ole) We ve eth ate fe 2 
-13 RC20GF6 84d ; RESISTOR, Fixed, 0,68. me 2500 6) 3) ei SR een tet > echo ea) of eee ~ 2 
-14 RC20GF4745 A RESISTOR, Fixed, 0,47 meg! 25%) oslo a se ee een eee ee 1 
-15 RN70B4223F . RESISTOR, Fixed,.03422 meg 41% aii sites eee rene oye. 2 0s eee 1 
-16 RN70B1583F , RESISTOR, Fixed, 0:158 meg 219i. ole: We nelbet eee ie! 3) se) a ee 2 
-17 CM35D362G CAPACITOR, ‘Fixed, 3600 aul 2701) cco rote ware tree) ate) oP when em 1 
-18 RN75B3012F : RESISTOR, Fixed, 30100 ohma 21%.) $015 7..ie he et wel «| ey 6 «eee 2 
-19 7472306 P6 «eG LEP, Cablereinctes: cucebisy sikeaeteeteenta si altel CeVi'en ioiy 0). Js eth erate 1 

AN515PB6R7 «” PSCREW (ATE Pte eis is., ob ec hoimedtaie ule se te wl eitre sie! lea 6) a) waveh ite Mmarns 1 
AN936B6B 3, -WASHERWAtE PE) cor sails ecaeenteabebye) auton anon mete. es, i 1 
AN340B6 on | ANUTCATEE Pte aie. oils pictiat earemeeueen erie or WR ites weet al Shee sien 1 
-20 PL7428429G1 BOARD, Component ©... 27. ts Aa re a - ex ee, eho vw Seeneeee 1 

203 - PL7611957G1 POWER SUPPLY PP-1752/GPA-23 (See figure 194-17 for next tabs assembly) Ref 

-1 7611975P1 2 PLATE, Guard Piss) outed oo an oie tree ie eade st naeeige ahi eane oe 8 Mee 1 
7053928P1 .) SCREW, Captive (Att.Pt) se caer es clea ae eto emtreseekes >. «kv aientennre 6 
AN936B8B 3 . WASHER:(ALE PUSS soa 22g wemmerta ie: oe tha. | oa anoMeamnel eintte) a etite 1a sitet 6 

-2 AN515PB8R5 sb (SCREW. sve. ets ucliae eke ire ok «tonne +: O@) a eitee Mee ce) gael w ehiete 60 

-3 7771534P5 « ‘BOARD, Terminally. 1. steers eure tie So eho enaebial Volk iets, el fei sine 1 
AN515PB6R12 - SCREW. (Atti BO) o%g(7.. ea uo sa ele site v's tel ~ hw eee i Ree = 4 

oA C7771534P24 : BOARD; Terminals. is awislo) joltu delice! ole a) @ heeite tial” ol tei, 10). er etone me 2 

-5 C7771534P25 « > BOARD, Terminal ot “siie0 «he teteathe, st: Jah a Cane Retet of (ve 6 ane 1 
AN515PB8R12 s) PBCRE Weal Pt) ooo | aes es ates eile! 6° a euen Mba Eerie x faa «|. Oem 16 
N401P8C13 . | WASHER, Flat, brs, No. ‘@narrow. (Att Pt)... canes oe fells © ote 16 
AN936B8B a) WASHER (ALCP!) opis crete ollie ed. shelemmetaette tS oils tte 6 eine 16 
AN340B8 od NUT CATEEPL) oh tones io wue mre diet is teriai'e) oti 6 a alee meemneee ely Chee tela. seme 16 

-6 6RS21PD12AEH1 . RECTIFIER (Spec dwg 7709274P12) (GE) .... cites ee hse Mieke 3 

-7 7015780P1 BRACKET Rectifier 2° 2.1". Su IER ce ES RRO, SG 6 
AN515PB8R7 UBORE WANE DO bs Rae ils. Ll oy ale ee 6 
AN936B8B WASHER (AU Pt, cs ae oes ub: 1 Noten e ca eb relives alien ober stnemnenee 6 
AN960B8 5. JIWASHERW(ACE Pt) iy el. c's 0 boule ten ai pemeones te eh inl “otven packiomnre 9 
AN340B8 et VNU DT (AGH PE Ron eeee nce s SOS teats et eeeees ey le eb recpmalonee 6 

-8 RN75B3013F - RESISTOR, Fixed, 0.301 meg 41%. APRS x ere Pee ea, EE SC 1 

-9 RN70B4993F Z RESISTOR, Fixed, 0.499 meg +1% : wile ah ar gait te cad nee 1 

-10 780 = TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7000161P8) (WIQ) CL Ae eee SS 3 
AN515PB6R5 ; SCREW (ALLURE 2c. os ik. tee eee ee er 3 
AN936B6B » | WASHER (ATE PO ian 6) ce 4 rempete bette s(n! tae kau) 5) ae nee 3 

-11 7415294P1 +) “TRANSFORMER. ce. ss. 0» ol @el «ue we. 0's) ohieth et se emiennvEnS 1 

-12 7415286 P1 Re eT na aaa eee? a rr’ 1 
7431860P15 NUT, Self-locking (Att Pt). . x oe valle h oek em emienics 8 

-13 98G472 * REACTOR, Swinging (Spec dwg 7417001P1) (GEPD). «hone ee ey tek tenia 1 
AN340B6 , NUT CRP) don. LG Re 4 
AN936B6B cn MWASHER (AQtEDt) 6, as 0055) citeabeite turers) ore. est se tehh ale ene amen annem 6 

-14 CPO7SF1 «| AB ICA CRE TO tiet3 a) (0 eis votes em ieny sl m4 wiped) oy ley) etki egt/e) Leroi homie recede 2 
AN345B10 0 UNI CARED Sea val Se Satire sn veer! «. eben amet mmey iar tevitol 4 

-15 CP70B1FG156K 5 WCAPACITOR, Fixed) 95; ai: thOF ye) 6. es oir) taste nw tey os premie nen etre a) eke 1 

-16 CE41C500G sy IGAPACTT OR Dry) clectrolyticwous 1 onveulel)euienieies GMNeti el seWiel ae ral tell te 1 
N414P87C13 . WASHER, Lock, bronze, Cd pl, 7/8 in, int teeth (Att Bet) sae weelt oe ial ers 1 

-17 7709806 P1 - REC TURTR Ri ire: ole ohtleniie tele) bp ve): Ueiniat ene aire CFEC ape tel yeh abel 1 
AN340C416 3 NUT (AE PO is aiid uly sie, lc ice Oana TE ie SPisEheine 2 

-18 7047525P1 oo TBRACK ET 120 io ii eile nie ais \ev ce ay Vel tat cota eek ean ego Ma trent «cos mien <ule3hte 2 
AN515PB416 R10 «SCREW. TAG PE) Ais cs) Sale iota wh our erent ea acs etal canes awl hel) lance 4 
AN960B416 «° \WASHER((AtE-Dt) > .cbeiis ie ucts Melia eaten ela 0s Mra) yells! le iw palcamta 2 
AN935B416 o. (WASHER ATE RD so Ore) Gircers Mev uomie Wetbemrensen aie wilauiey colle lvapra mide 4 
AN340B416 o UNUT (ATE PO or eee sheila fis teeta) el ene tel ted ot iet stiles saleitemehis 4 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section I 
Group Assembly Parts List 


1 
6 
10 
Figure 203. Power Supply PP-1752/GPA-23 
foes pine DESCRIPTION UNITS! USABLE 
INDE NO. ieee cone 
NO. 3 4 5 6 1 
7053927P1 SBAGER Ge ieee ear a alee URTSMROTD OIE oti re Gray t eCuae lisesi elite ine jase ace) ve 6 
AN515PB8R6 SCREW. CAUCPU es Cele Meee Cale Rasen lee RAG ah oocee 6 
AN936B8B WASHER ICAU BU) rere torts ore RNa rene oe we ees 6 
7135118P1 TERMINAL [Ground 2:0 0.5 Ave Shiai eas. ee eis eS eo kets a Z 
AN515PB6R6 SORE WACAtHIPE) Seri side) lis eto ieeaires crivics « Jenvwcnesvene ti ee. wes 1 
AN936B6B PASE ER CALU PED traits oon a on, ais Wal ente oamlethiods wees puspamynley ¢ | sl iss veuigs fs 1 
AN340B6 LEE OTE G89 UO Ray oP, A Rs) Ue 1 
-21 NP206766C NAME PICA T bts oii ais hcjmeraven oyu cdmctme sane s! GSS, pte sGeite) foe Grete eng st. ey) elk 1 
AN515PB4R6 SCREW ICATEL) ire ies cilete 5 Ley tet re elt ate Vere ele yieic se aie eee 4 
AN936B4B WASHER CATE DED cieter canal! aiiia tat wel ee) uel ls etal, eo NaN Ce etna Te het 6 4 
AN340B4 Def EO UII eC ce sh CLUMSY TRS AW ARN SA aaa eR Ra eG ea PO 4 
-22 2R53P22 GROMMET rrp teate reg aircriert emcek Paiclah pias s rope eh oiy) Nery wife te Shales 1 
-23 7611958P1 CHASSIS re sico teres eee tee Utero mach vbree i aitiam wowbe Ve 3.8 ar eke ete) Ss 1 
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26 25 23 
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Figure 204. Connector Panel 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section Hf 
Group Assembly Parts List 


ede yt DESCRIPTION UNITS USABLE 
mpex xo OP ake en 
PL7611953G1 PANEL, Connector (See figure 194-31 for next higher assembly). ..... Ref A 
PL7611953G2 PANEL, Connector (See figure 189-31 for next higher assembly). . .... Ref B 
AN515PB6 R6 : SCREW... . Rohr iia, Value Ietmanisp yet ets CECE ey. El iOhy ace mech NC By a\ey 
7771534 P8 BOAR DM beeen ey When a ONC sige sUnleuls ial 
7135118P1 = TER MINAG tis ie Vote os ee te eiMicMisireh cis ive Nieto Mei eitemiencele) Sane 1 
AN515PB6 R12 ‘ SCRE W2UAMUPE) a" oof! sUcdae die Wears Wherie lied site els memte is! re é 44 
AN935-6 . WAGE Rtesateket yee tg tet ig etree ite Nos tet obec eile 7s Metaee ck alas he 5 44 
AN340B6 ct, DUC A aE aan es Bite Ne Ma MC e art 2106 iby Whee keeles Mune it dl SO, 44 
<4 AN515PB8R4 Meee WE ate Metter chs ce. 6 Gem Pemehee! or a hartenehe Pets ont A ab Glad 24 
-5 7771534P28 . BOARD Perminal pen Soc) oie. Ne ies Siete) Mie te wate ee c : 1 
AN515PB8R12 < SCREW (Att Pt) ... GSN er al eh coment side, otis) evel st eMel ve é 4 
AN936B8B tp SEMEN CAD) Also MPa. 5. tie ri NisMg tg ite do's “xileltte Velie 4 
AN340B8 Bits rer CSG 8 A © lay MR A 2g a SNe BS euyettehte len he rs 4 
-6 7135118P1 oy WDE PO DSENACLE Pee tea a tact egies ies) a poate sii salir iteme ire 1 
AN515PB8R7 ‘ BCHE W: (AtEIPt) 38. forte Sem hs. (cs Geet ol 6 lo. 6) oy oe te OS BG BBM 1 
AN936B8B : NPA EALUPUCAEL ME Uys so Ciclet teMteds. ei? ashen. eos er ean a he aree tid tS eta . 1 
AN340B8 PEO PED seh. Sit um eh nel ct oss Cpe mat a yel i eveNve Nene! « 1 
-7 7443273P1 ; BRACE PU e ets Naito tigiie ie ssi si06 0 cmteb cam eten is, ie, tek Ve Tia deht 1 
-8 7428426 P3 : PAC Er semarl cial. emeemC tre Fe ee ele oe 6) a) feeRane te Taig om tela ts 1 
-9 7428426 P2 PMS CASES eet owes Me Ro dben nulls Pie toa) vel eitte taller «te ema ata tie ws oo ettelte 1 
-10 7428425P1 Se LONE ote go ¢ Me eu shee al oli ats) se we esabel eo! an eee Men «Lick cola to: re 1 
-11 7135118P1 , PERMINALS oS 6 ote OE eG eee Ge Bn 6 Gc she : 4 
AN515PB8R7 : SERUM WALC DL)s 4% Vow Ueemran tile, ey iG le vs! 5! alte Netleu Simian ete te Ue emte 12 
AN936B8B f WASHERWAUIPt) 6) cus aes -s Oc se uot solo Methe tie ot ato 12 
AN340B8 : NUE ATL OP). cn heen Le), Pe Synth CO OO ealig A be itn Joes 12 
-12 7717300P1 eit UTES c Me ye Vel tema Ween! ee sip aun e net otitemne ag € arate il 
-13 7016860 P2 " Ey LOR RUDDOE Ga he ta Tinie» « 's) & tiw helices, welt ote BU We 3 1 
-14 7061073P1 OC TUE, ace fee ee So Ara Boies wry LOCOS ott: Ee colin enon 4 
-15 AN515-416 R52 ° SCREW (Att Pt), . .. oiled ou tc te mreeees Ot Aha deus 5 by Gnd aut 4 
AN935-416L < WASHER NATL PU mets hs «er oe belle t ele Mel ete Cf Eh oy (Be OE 4 
-16 AN340B416 é NUT (Att Pt) . A SO Sh ace x 4 
-17 9760-28 ° CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec ‘ave 7418414 P10) (AMP) sali onadeleecers 15 A 
9760-28 : CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec dwg Et CAMP) iy S20 oe ie. 16 B 
-18 7135118P2 : PERMINAE Ground ter.) s,s {cl Yomte velle be Slee 2) Hi I «hak PLUME Amey ve 15 A 
7135118 P2 “ PERNT AI. GrOundue.. |.) «is, o Lsirettcate estes. 15 Sree sities 16 B 
AN515PB6R10 ; SCREW (ALPE ict. | peel At wri: 8G cca" ee rmat eee : 15 A 
AN515PB6R10 : SG BREW HA PU sve retic ts oils "nl Coal Mess sits pete ery eth ee 16 B 
AN935-6 Pe ASH Ge CALC EU) eaters tie Wai eMiemiett eg) hehe pile lo lone . ; 15 A 
AN935-S F WASHER (Att PE) Site sis: tan. os ey etatns sie ive ase tuotter ts 4 OY ts 16 B 
AN340B6 A NUT (Att Pt) . RULES Colic cc sureties cir, cot eis Me elt ot icure ty srasteren = 15 A 
AN340B6 . EVACULSD). 5. We Usps | one ee uememie tte ied ts. A eC RUE ich eae 16 B 
-19 AN3102A-28-12P . CONNECTOR, Recephactet: Cg re.m ve 65S awe sits 50 é 6 
-20 AN3102A-28-12S : CONNECTOR, Receptacite’.. < .". . Si, pil6 ve Mw ieee) etl aoe) te Nea 6 9 
-21 AN3102-28-12S . CONNECTOR, Receptacle . Perey ate Mes Ivana Wy eMveahe liste shat) te 1 B 
-22 7135118P2 : Ere Ground. Weel. ie Gel ek als» eu es te ERNE aC OEE 45 A 
7135118P2 3 Dana. Ground ". "Sr teiw ss isis sae iiopisiie). ve - 48 B 
AN515PB6R8 A SCREW CAtt Pt) ic. Boned Sc tieMedis |e) eltiens men etree ted isthe “ 45 A 
AN515PB6R8 Z SORE WORN EL UPC) 0 oc itubuen’-o rebeibetiemberyel skie~ iets seeteewiethe) eaieniet 48 B 
AN935-6 eit AES ER MONEE Citra ing Stk sei ae MeLa. s tuawloy ol. exes toi aire (atta se. 45 A 
AN935-6 : Rese Ce eS ame Peetiisdic ts citctre eeeiaci eins tts - 48 B 
AN340B6 é NUT (Att Pt) . 5 Pcs ice Ge vd Cle ait sie Oe 6 Oo} © 45 A 
AN340B6 a. LNUT (At PE wee F Mirae alt. 48 B 
-23 9760-24 5 CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spee owe 74184149) (AMP) on Ef uhirrees 1 
-24 7135118P2 f TERMINAL, Ground . eas ane Ab: So. nei ew aces 1 
AN515PB6R9 . SCREW (Att Pt) Mette: ceyer ve Oo ate 8 eno Pete eheednen seuss 1 
AN935-6 3 WASH BAL UE Omi. t G08, elf a teteaie se (iene. ia) (isl ytteeieh iat ce he ohne i 
AN340B6 a NUT (Att Pt) . Pose re PA. | Py: ce siWelie triode he cites Mellel s 1 
-25 AN3102A-24-11P é CONNECTOR, Receptacle AG ud ig ae Saclay ea Calta © eieueys : t 
-26 7135118P2 , TERMINAL, Ground . A adic RAMU ie oe Or omrsttreite tei hoite hrsptets 3 
AN515PB6R8 : SCREW (AL PUN ars base a leer Mi cA eat einen size ys amor eMe ¢ 3 
AN935-6 3 WASHER VALE PU etre tars 6) el oe hates Seyedee cn + olveuions tents : 3 
AN340B6 . NR ACE, PU) ereomae socio) alts Met eN ee telus’ on le ae A inl bear 3 
-27 7611954P1 Apivieriee! Sa Wnt OM nt bp Nil Oo ee a ie Sh anelievnre tives avec wenete 1 A 
7611954 P2 LLANE Liteon a cnet Amo aN relt sr Wert eitis ticle Senet Nepttets csiom eins Mia he : if B 
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Figure 205, Wind Data Distribution Group Control C-2211/GPA-23 


lig 


21 


FIGURE 


-12 
-13 


-16 


PART 
no. 


PL7613225G1 
PL7718842G1 
AN520PB10R10 
AN936B10B 
AN345B10 
PL7051269G1 
7047945 P2 
AN936B8B 
75086 82 P18 
AN340B8 
PL7718828G1 
AN515PB8R8 
AN960B8 
AN936B8B 
AN340B8 
ST42A 

60A 

9625-3 
PL7709021G2 
7030358P1 
AN515PB8R7 
AN935-8 
AN960B8 
PL7421307G1 
AN515PB8R8 
AN936B8B 
AN960B8 ~ 
PL7717352G1 
AN515PB416R12 
AN960B416 
AN936B416B 
AN340B416 
JJ-034P1 
7464291 P2 
7464291P1 
9760-28 
AN3102A-28-12P 
7135118P1 
AND515PB6R10 
AN515PB6R8 
AN936B6B 
AN34)B6 
AN515PB6R6 
7771534 P9 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
7452579P1 
7452579 P2 
AND505PB8R8 
AN936B8B 
AN340B8 
PL7717396G1 
7051221P1 
AN520PB10R10 
AN936B10B 
7051220P1 
AN515PB416 R10 
AN935-416 
7135118P1 
AN515PB8R7 
AN935-8 
AN340B8 


é NUT (Att Py. Ait, 3 Gh Goede 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


DESCRIPTION 


CONTROL, Wind data distribution group C- ak Bie 23 
STAND . , Seer As iy eee 


, 1 SCREW.(ALPUSsI te aS ab eeu Sony «ae 


of PE WASHE RAC Pte ants fee Mages. So fe 
Se NUMSUA RPO Rowe ee ee ss oh Mancd.y has ates 
iS. p BRACE ACOE MBL aera. or. ASE Ae) Let. 
sh. SCREW Shoulder (Ate eomnern gi ewe, 21k), 
w+ WASHERS AGG Pit iee meen ee Soe laa 6 fe 

WASHE Resprine (Att.PLia.y se. ca ee 


-. , PANEL, Control (See figure 206 for breakdown) 
3 SCREW (Att Pt) ey at WG ORO SO Car é 
A PUWIASHE (ALL Pt): .) game On Soar ie WR 
va aVCASHEOR (ALE Pt): eee © nn 2) ae 
dee NC ALE EUs cempemnmmens 2 Sle. gd." uh eeag ck 
Seto LEC elogele eG ee erin oe te oR 
GND P20, GOW sy cements 3 : see 
; HOLDER, Lamp (Spec dwe 7007505P2) (GEAM). ; 
- AMPLIFIER, Coupling (See figure 13 for breakdown) 
SeaSPACERY =); eae by Seema ra pete 
P ae °° Rd 
Wi WASHER MAtH:Pt) Serge wird Lael es Bae 
: WASHER: (Att Pt), . cau damien ee el. 3 Ao SS 
CHASSIS, Amplifier (See figure 207 for breakdown) 
SCREW: (Att Pt)) HHMGMANER Way col) eevee 
WASHER, (Att Pej Qiiareserie i ce ate seo eon, eee 
WASHER (Att Pt). .... . Past 25 


POWER SUPPLY SUBASSEMBLY ‘(See figure 208 for breakdown) 


pe TGWCAtt Pt) soa wena ga7e's st +e mes 
. WASHER (Att Pt). . 
- WASHER (Att Pt). . : att / 
= INRA tls EL) 5325 igs Bae eRe cae Monae Tone to's, we 
- JACK, Telephone. . 
- WASHER (Att Pt). .. 
- BUSHING (Att Pt). . . 


led + ° e ° o eo 8 


° CAP AND CHAIN ASSEMBLY (Spec ‘dwe 71418414P10) (AMP) care 


eo 


; CONNECTOR, Receptacle ys aamcuc chs letay le terete 5 


eT RNUINAL <<... kay eee a Mey lee ir 
3 SORE WeCA tt, Pt): .:ssnceeebenenserderenns 
; SCRE WiCAtt: Pt) soc ee ecpmeaeceee Be 
4 WASHE Ri(Att: Pt) 02 cstagceers cone 
és RU RUA TER) 10). c))s eco etae eee 

A SGREWiAr. kel ae (hs <6 Wome erase: 

. BOARD, Mer mical: age 
Y SCREW ‘(att Bt) i ieee ae 


ee oo e e @ 


° e e e ° 
e 
e 
e 
e 


WASHER (Att Pt). . 
NGL AATESPt) lsat : 5 
Pie weld EVA CHa a a Gins) ve:l 5 de te tel doe TO ar ve," e alias 
Ome REV ACG CEQAID LYss\ sc.) co Se ATRIA Ue, feo 15k. «Gee 


° SCREW ICA PE)! oe cet ee ap SUetetoWe ov cvelt c) si 6: beflWeace 


a LW ASHER AAT Pie. 2) sae emer aes Sa are AE 
ENU TAPE coe oe te ee ny cS ee 
PU ARRAMEVASSEMBLY, cou pepeeain ure 204.) 500i 
PERtSURIDOM tc... ot Mem os, 2 
OCCCREWH(ATE PL), <n dae ee: ihe eae 


WWASHE RICAttPt):.<\:... he enw MAA bebe ates 


3 BAG, MOUNTING 265) Geils woes xe 
Se CEE WW CALEDE))« Vico ce 2 tol ne dnet me 
PMV ASHECRECATURPE)'.. cc sce ste 
pli tgl to PNEEIN AIA cs iste Hc: Were) sone 
« SCREW AA Pt)... <n 
. WASHER, Lock (Att Pt) athoule 
poe NOL (Att DPE) Rese te Pies 5 sees dei s 
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UNITS USABLE 


FIGURE 


-25 


-26 


-27 


PART 


NP206763 
AN515PB4R6 
AN936B4B 
AN340B4 
7133855P161 
AN340B516 
AN936B516B 
N401P12C13 
7061197P1 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
PL7613226G1 
7418802P1 
AN426AD3-6 
No Number 


PL7718828G1 
327 
AN3140-327 
8-3730-XP17-111 
2=-3730-XP17=111 
7710692P11 
78865742 
7416532 P2 
7702903P9 
7876450 P4 
7416529P1 
AN505PB4R4 
7611988P1 
AN515PB6R5 
7771534P7 
AN515PB6R12 
AN936B6B 
AN340B6 
7015653P1 
AN505PB4R10 
AN960B4 
AN936B4B 
AN340B4 
7411380P2 
RT7/8-21-10D 
RA20A2SD502AK 
7886278P1 
7611989P1 
AN515PB8R6 
AN936B8B 
7135276 P32 
AN505PB8R6 
7035130P4 
AN505PB8R6 
AN936B8B 
AN340B8 
7443122 P1 
AN505PB8R7 
AN936B8B 
AN340B8 
7423774P1 
7423774 P2 
AN505PB8R8 
AN936B8B 
AN340B8 
RC20GF1013 
RC20GF2223 


DESCRIPTION 


& NAME PLATE), <itcite Pavberet site ge ote ie ve 
, SCREW. (AGSPt) aon wach Ss da kes a vee ns 
.. WASHER, Lock (Ate DE) oye. cline 
x NUT: (AT Pt) 0 eae etek ak oy ote cane 
~ STUD) vcd heb. spel ay vate obits Ciao ae ene 
A NUT (Att Pt) ou... alive Weal Vale ef Te,tite 
. WASHER, Lock (Att Pt) . hg iaT: ae 
. WASHER, Flat, brs, 5/16 in narrow (Att Pt). 
: PAD ais ; eee OG tase tebdectalys eiatce 
. SC REW (Att Pt) aa wu lecmie be Mictme Latent stir on oak iotmts 
. WASHER, Lock (Att ie <i die ee Miraile. bala 
; NUT (Att 12 eee Pie ee, ol cB Ae ieee 
- CABINET ASSEMBLY . ap oe eae EL claret iterate 
3 é RECEPTACEE. hasteners saicemmaea rete 
Z A RIVET (Att Pt), ahs, cubis tie A é 

ul CABINET (7613226P2 thru Pé assembled) 


PANEL, Control (See figure 205-3 for next sees 
; LAMP, IncandescentyGE) lace eee 
2 LAMP, Incandescent 28v. . .. 

. SOCKET, Lamp (Spec dwg 7606881P11) (DLC) 
A SOCKET, Lamp (Spec dwg 7606881P1) (DLC). 
. LIGHT, Panel 4,2. 40. 2 cae ee 
ot INO Bo) Sg sorte) el cep emcees ia olan: & ace are ee rae 
a MN RNOQ Bis wo) tala ces ety cline) a8 recs Sm 
ou MENOB As hig ie. doin cade ents: co Wate eee 
o,f BCREW), Set (Att Pr) sar ea ats 1s: chek enema 
OU DEAS ava eke sche qavdeh is) 33 heghoMemieers 
: SCREW (AHR) Gabe cys). «le Ae 
.) “PANEL. Bdee Bichted sce). ) Ga 
- MSCREWs Wy eee dor e, | ke 
icv BOARD, Terminale) sicuos vous. emma eated 
, SCREW (AtG PU. .c Le Wo dso pineal 
P WASHER CALL BE 1. Uohietin. wel rece) Somme nreetote 
oN) CATE DE) eae ag ties We. Tues cue: kg aR ae aan 
0s) PUB EEENGS cori 28 os cae alceinve lated fet iene etme Nee) Ne 
E SCREW: GALE PE) S05.) Ay se ds ne sea tae aton. che 
po VE WEASTEE RGACE CBE) G2 02h 25) 2 mm 
a WASHER (AEt{Pt) ic he Neietbodiel aeememeen pated 
te “NUNS CARED o.'-. |. te fence Aa oe 
A SYNCHRO, Transmitter. ... 


° RESISTOR, Variable, 5000 ohms 45% (Spec dwe 7707306P4) (WAMN) : 


= RESISTOR, Variable, 5000 ohms +10% ... 
Ve LOWANEP, Electrical (Ath) Mea snnn, toate fetes 
“ BRACKET 5.45 | qu telat sone eae elie eae hws okt 
A SCREW (CAC POO Cini ee reno y aeune ees Nn fi 
° WASHER, (ACE DE) wna ey lig Aen tte’ fo pretne 


e SPACER, ° e ° e ° e e . e . 2 e e e . e 


A SCREW: (AtE PE) in ee cong oo toate 
5 SERA Dae ucts to cerca ts tee ike ue! 2. chee eae 
a SCREW: (At POW fake Lote incl eae eR 
# | SUWASHER (Att RE Tote oo. 4 ee ees 
fe NUTICATE BE Siete nia. Oe se le laf ae art 
A TINGE once! keie tio husu ie lecltei list Sec eee 
is SGREW. (AttcPO)S 6 ue es ka ee 
dt WASHER (ALEPH) 555 os oy ee a 
<i NUT CALE PON oo? sa ls) be cele dtohamel dee en ee 
5 BRACKET poate lot fetes vel uier ns ieee nan: he 
a BRACE Die tes) ctiGblttieiiie cukea ete Oca ieona mee 
4 SG.REW CAtU Pte fous ia ae eee nee 
2 WASHER (Att Diy. at, mecueencaus ain: 
A NUT WAL Pie owt ean. Pperieary Soeiices anes 
. RESISTOR, Fixed, 100 ohms 45% Fie ey 
. -RESISTOR, Fixed, 2200 ohms +5% . 4... 
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Figure 206, Control Panel 


FIGURE DESCRIPTION UNITS USABLE 
aes fo PER on 
INDEX No. 
NO. 1 2 3 4 5 6 1 ASSY CcCoDE 


206-25 M-3449-5B-HT-C TERMINAL, Standoff (Spec dwg pene oe (GARE Tee. ahve st ach re opeanLO 


AN505PB6R5 5 SCREW (Att Pinna e s Benke Sem ok euler et cus ire ule: Wemice. @> cuarhee onee 16 
AN936B6B A PASSER Et CALE OU waits) cue to See RRM Tel o '.c6> S-e ce ee en ov let whale wees 16 
-26 ST52K SRO ee LOG OLE ae: (os. 5. sen ele famiene ei ceils ie) ew ene Richer 1 
-27 7709847P5 : i Ht  APIADTO™ vo) 0 2) Se tema are eke le fos ret (ee! tal = Gatre dl ex ee oe aees 5 
-28 RP151FD750KK jz Rica wey aviable; 1.5 ONMSstl0p.we, ie: Gye. elucs Ls  e ee ee 1 
-29 7709847 P4 5 RESISMORA Varia bl ems wesn sibs eieers Miomtcn sisi cel elis) okie. bat hetee ute e lois 6 
-30 RB18AE16001F ‘ RESISTOR abixed . 16.000) ORMSi i voterneavelwwsretis: fix. ols et Tele oh eee ce 5 
AN505PB6 R28 S SC REWACAtrSeE in wod se cc" ohare Fgh slag! “Sue usca b,c Lode clue ames panes 9) 
AN960B6 é WeASHEIRIGALERD Lions og ct. seer eee, ed Ck ue. Wek oa Spey cn emit ole 5 
AN936B6B 3 WAS EE eke 2) ar elcotedar ite irc geal UAtMIS elcas sce acive as «6 aeTea | Rade oe SEMMTRMN Ogre Monks os 5 
AN340B6 SENT (Atte Lema) NINE, Say Se Mn! an kt oot 
-31 7018563 P2 . COLLAR AR eee Gk eared esa eet ot, « Memes So. 3 eT O: 6 
-32 7030239 P2 < COLA R Sita Rmrew ir. wicet. Sainh ee earn g Uc a oe) eee ete ee ccs o -gr) ee E es 6 
-33 7030239 P3 . COLLAR. ss terhtedcn coe. sete UY Ne ee re ow eae et ous 6 
PL7416592G5 . COUP ISING Ae Sapte stot tec crc, aateto Miotns Rleteeie Mel ste melee vie ela) epieuetine 6 
-34 7876450 P4 4 SCREW. ASCtMA Cepe eed < sce ven PAM CRIOL Yo OLR DOPE es he oy oh les eee eS 36 
-35 7416589P5 5 : COUBMINGREHAIT We) Ves ie lei wey ce Mt Om ta PR Ree ed 0 Sian tet id r.e) comMatenes il 
-36 7416592 P15 : : DENGCAT UGE) cee ctuese tee Sh me AAT Ure Sl ld ae 2 
-37 7416589 P2 : ; COURTING Haltan ven ty ¢ teucclir ee eee s ouetoaee Le Res: 1 
-38 7102063 P1 : BUSHUNGSeaae emi eons 5 SS Pee Cerne eR 8s! wpe 6 
N414P37C13 3 WASHER, Lock, phosphor See "3/8 in LCA Pt). ey eS a ack cat 6 
-39 7441886 P1 A LOCK, Shaft WATS D ie cui ta adc yak ReneC res os do ',. eanaaee 6 
-40 7607083 P41 < SPACER, MT Mercmteicinci esl be ue: sated eee ict shoe ek ce ba: ac wens) aye eamoibokte the 6 
-41 7015771 P1 : SEA Ba ie bie ve Aone OOS Bt et a ree oe otouts 1 
=) 2600-8 ‘ STUD, Turnbutton leretanen (Spec dwe 7482576 P6) (cLc). gu eda hotuetbedee ee 9) 
7013756 Pl . WASHER CALE PDS sR, Nea eA, pas al Wig) cei chs oul eet eens b) 
-43 7611987P1 ‘ (DAIN Ey ieee oe tae ye et abe Grama etre ets MNES ARES os ee o ce, ge nate wat hy 1 
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Figure 207. Amplifier Chassis 
FIGURE Bro DESCRIPTION UNITS USABLE 
AND PER oN 
INDEX No. ASSY CODE 
NO 1 2 3 4 5 6 7 


207- PL7421307G1 CHASSIS, Amplifier (See figure 205-9 for next higher assembly). ..... Ref 
-1 51G16095 . SOCKET, Adapter (Spec dwg 7013644P2) (CIN). ......... oe 6 
AN515PB4R14 ‘ SCREW. (Att Bien eS bas bo. dea Ue re oy ree 6 
AN960B4 ok WASHER (ACEPD 4 2) .5 6.305. 5. 3 Ree  eee 12 
AN935-4 » AWASHER (AtURDS 5-5 65 ye SU Bgl OR oes, ee 6 
AN340B4 ; NUT MAIIPE seks a ak AEE Oe emg ge eee 6 

-2 141-Y . TERMINAL, Feed-thru (Spec dwg 7011011P2) (JNS) ......... 20 
-3 AN515PB6R5 : SCREW (Att Pt) PUM bathe rybirs Sic tt Cohn ayo Name eRe By, arse ty, oc 40 
-4 7771534P5 s 9 BOARD: ‘Terminal 's) 6.34 a5. See pene ee oo Sie 4 eee 2 
-5 7603825P105 ‘ STRIP, Marker. . . At ty ; 1 
-6 7603825P 205 « » STRIP) Marker®.s 6 ye 35 1 
AN515PB6R12 ; SCREW NACE Pt). (oof Sh eerie aemeemenrrs | hg RS 8 
N401P7C 13 . WASHER, Flat, brs, Cd pl, No. 6 narrow (Att Pt)... 8 
AN935-6 . <3 WASHER ATE DY Sie Sie anne Nee ALU oR MRP ie 8 
AN340B6 of UNTO CARE DRY rue ha te ER Seen ee eh yl to) we ae 8 

-7 PL7712630G1 « 4 BOARD, Componenti on hia” of he daar ees ire Patera coe oF 1 
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Figure 208. Power Supply Subassembly 


fecen wie DESCRIPTION UNITS USABLE 
INDEX No. PER ON 

NO. 1 2 3 4 5 6 1 ASSY CODE 

208 - PL7717352G1 POWER SUPPLY SUBASSEMBLY (See figure 205-10 for next . ....... Ref 
higher assembly) 

-1 FO3G8RO0A i USE COEelIae Gratis ch sim cous Menage: Cetra its visa eh tice. 1 Maelo) tac egw Ue Leelee 1 
-2 HKL a> “HOLDER, Fuse (Spec dwe 70823812P1) (BUS)... 6 . 6). 8 8 kd we 1 
-3 5262 : CONNECTOR, Receptacle (Spec dwg B7418404P2) (HAW). ....... 1 
AN515PB6R7 , SCRE WHUAHSPO) cred cite .c vee ee ae Pes Dae Pevihe Nad reticle celts ine. lah emia hat 2 
AN936B6B A WAS RUN ELS DA) meme Roden teri hie ep heota) ath cable Hebert khataw nh 2 
N401P37C13 MN Oet tree Pte Ors WING we Otis eos‘ tastes tas aepite We pe ei fiat Has gee ume Mech atinlal Os 2 
AN340B6 PRINCE RUALEND Sy trem tis rcenU Ln tec Meum nM a Mud ess oe) eS Ie oe ea ie 2 
-4 RC42GF150J 3 HESS. OR eIxOd iLO OMS BOG ulti ear itke in) UelUaits owt eel ge cue ewan cate 2 
5 M-3449-5B-HT-C . TERMINAL, Standoff (Spec dwg 7416391P8) (GAMA) .......... 3 
AN515PB6R5 3 SCEILWLURLOLE Em erecabe nents nl hae Welton lara ato gi gig es og Asin wn gal ele! 3 
AN936B6B MULT BR GOEUEEE UL ATRUSIE Ceara tune aa Mr MCE Tg Gch ayaa Mein eve ve pti yearn a aren 3 
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PART PER On 


7485507P1 
AN340B10 
AN936B10B 
CPO7SB6 
CPOTSC2 
CPOTSF1 
AN340B10 
AN936B10B 
CP70B1FF605K 
CP70B1FF805K 
CP70B1FG156K 
7135118P1 
AN515PB6R7 
AN936B6B 
AN340B6 
2R53P20 
7611986P1 


PL7015863G2 
PL7419234G2 
PL7419235G2 
PL7419235G5 
PL7419235G8 
PL7419225G2 
PL7419225G5 
PL7421390G1 
PL7418754G2 
PL7418754G5 
PL7418754G8 
PL7418754G11 
PL7418754G14 
PL7418754G17 
PL7418754G20 
PL7418754G23 
PL7418754G26 
PL7418754G29 
PL7418754G32 
PL7418754G35 
PL7418754G38 
PL7710938G2 
PL7710938G32 
PL7710938G35 
PL7710938G38 
PL7710938G41 
PL7710938G44 
PL7710938G47 
PL7710938G50 
PL7038659G1 


TRANSFORMER . 

NUT (Att Pt). . 

WASHER (Att Pt) . 

BRACKET . 

BRACKET . 

BRACKET . 

NUT (Att Pt) . 

NU (Att Pt)... 

CAPACITOR, Fixed, 6 uf +10%. 
CAPACITOR, Fixed, 8 uf +10%. . 
CAPACITOR, Fixed, 15 uf ae F 
TERMINAL .... 

SCREW (Att Pt) . 

WASHER (Att Pt) . 

NUT (Att Pt). . . 

GROMMET ce 

CHASSIS . ‘ 


CABLES, Interconnecting. . . : 
s CABLE ASSEMBLY (See figure 210 for breakdown) i 
CABLE ASSEMBLY (See figure 211 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 211 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 211 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 212 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 212 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 212 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown). . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 213 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
CABLE ASSEMBLY (See figure 214 for breakdown) . 
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VPOPSLET PL Id 


EdESETSHL | SCT-87- VIOTENV | dZ1-82- V9OIENV 


0¢- LGOENV 


TdZ69EE0L | S66d00TSEOL TOTT8S€0L'Id 
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Figure 214. Cable Assembly 
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Figure 216. Cable Assembly 
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A24398A-165 
A24398A-172 
A24398A-174 


A24398A-29B 
A24398A-37 
A30192-1 
A30504-7 
A51316-1 
A6160-18 
A7825-23 
A7825-31 
A7826-10 
A7826-15 
A7854-24 
A7854-38 
A7962-24 
A802505G2-Al1 
A806005G1 
A806005G2 


AF 


Fig. & 


Source] Index 


Code 


No. 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


6105-553-1905 


A810536 
A810538 
A819802-EB 
A820216G11-Al 
A820216G14-Al 
A820220G20-Al 
A820222G14-Al 


A820222G20-Al 
A820222G23-A1 
A820222G8-Al 

A820228G11-Al 


A820228G14-Al 
A820228G17-Al 
A820240G17-Al 
A820248G14-Al 
A820300G1-EB 
A820301-Al 
A820304G2 
A820307 
A820350G20-EB 
A820602G12-EB 


A820602G15-EB 


A820602G18-EB 


A820602G21-EB 


A820602G24-EB 


A820602G27-EB 
A820602G6-EB 


A820801 
A821400 
A821500-Al 


AF 
Source 
Code 


Fig. & 
Index 
No. 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


6110-546-1923 


5340-531-6732 


6110-546-1922 
5340-531-6742 


5895-527-4705 
5895-527-3589 
5330-526-7418 
5330-52 7-8380 
3320 

5895-527-3590 


6105-538-8022 


5930-642-9264 
3340 

9325-616-5744 
5325-584-3801 
9325-616-4611 
4140-595-4376 


5945-503-8439 


9905-321-6641 


5895-530-3285 
9950-621-2326 


5950-587-6815 


5340-604-3678 
5840-699-4465 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


AF | Fig. & 
Source| Index 
Code No. 


A821603 

A821700G1 
A821700G2 
A821700G3 
A821700G4 
A821700G5 


A821700G6 
A821702-EB . 
A822002 
A823902 
A823903 
A823904 
A823905 
A824105G2 
A824105G3 
A824123G1 
A824124 
A824503G1-AE 
A824519-AE 
A824719-Al 
A824720-AE 
A825142 
A825146G1 
A825147 
A825149 
A825501 
A849705 
A851002 
A9591 
B-20742-6C 
B-20742-7C 
B-20742-9C 
B10B-4 


B10708 
B10710-1 
B10711 
B11378 
B20058 
B26101-1 
B26115 
B805001 
B824121G14 


— 
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AF Class Code 
or 
Stock No. 


5905-665-6799 


5910-100-5782 |CC21CH050D 
CC21CH080D 
5910-101-4832 |CC21CH100D 
5910-195-8525 
3330-313090625|CC21CH150J 
3330-055350236|CC21SH220J 


9910-256-3785 
5325-489-5011 
5910-284-4045 
5910-278-6804 
5910-636-2150 
5910-284=4050 
5910-284-4047 
5910-648-9469 
5910-636-2099 
5910-636-2104 
5910-187-2792 


5910-668-2940 
5910-101-5599 
5910-114-2434 
9910-101-5616 


5910-101-5595 
5910-101-5627 
5910-101-5629 
5910-112-8189 
5910-101-4900 
5910-668-1634 
5910-101-5654 
5910-668-2780 


CM15C101J 
CM15C220J 
CM15C270J 
CM15C330J 
CM15C4703 
CM15D2213 
CM15D3313 
CM20B100K 
CM20B150K 


CM20C 2213 
CM20C3303 


CM20D171G 


3330-376017420| CM20D221G 
5910-191-9640 | CM20D221J 
9910-160-1158 | CM20D331J 
3330-376032230) CM20D431J 


B825141G1 
B839318 
B847401 
B848000 
B848001 
B853009G14 


5910-170-4376 
5910-101-4890 
5910-101-4015 
5910-668-3099 
5910-101-3989 
5910-112-8188 


CM20D471G 
CM20D471J 
CM30D102G 
CM30D102J 
CM30D152G 
CM30D182J 


B853010G2 
C-4709-0-L 
C-4709-0-R 


DOWFrFWWWr We wh b PP CO OO 


3330-376127980}| CM30D202G 
5910-668-3183 | CM30D222G 
5910-101-5789 | CM30D222J 


AF 
Source 
Code 


aclioiaodae ius ialaomaciaciclaciuciuciicius uc iucMuciucBuciuclueluoliclucluclueluclicliclioliolicMicliol oluolic Misia ML olic 


Section III 
Numerical Index 


iw) 
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Do 
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399 


Section II 
Numerical Index 


or 
Stock No. 


5910-160-1156 


5910-101-5803 
5910-160-1155 
5910-668-3087 
5910-668-3089 
5910-668-3710 
9910-101-3847 
59910-101-5767 
5910-101-5766 
5910-184-5194 


5910-668-0473 
5910-101-3853 
5910-184-2696 
59910-101-4063 
3330-055950131 
5910-667-9911 
3330-376379000 
5910-160-4920 
5910-129-6113 
5910-129-6117 
5910-160-4918 
5910-186-9484 
9910-519-9076 
5910-666-0087 


9910-236-2622 
5910-668-6949 
5910-649-0341 
5910-666-6719 
5910-666-5661 
5910-668-0403 
0910-668-0100 
5910-667-5051 
5910-666 -8896 
5910-644-6164 
5910-643-9057 
5910-644-3575 
5910-666-0452 
5910-644-0682 
5910-666 -8805 
9910-644-3546 
5910-644-6290 
5910-667-7103 
5910-644-6213 
5910-644-6215 
5910-519-8318 
5910-642-6276 
5910-643-9018 
5910-643 -9060 
59910-644-6212 
9910-644-3532 
5910-280-6637 


400 


AF Class Code 


Part 
No. 


CM30D272G 
CM30D3313 
CM30D332G 
CM30D3325 
CM30D681G 
CM30D821J 
CM35B103K 
CM35B472K 
CM35C103J 
CM35C103K 
CM35C472K 
CM35D332J 
CM35D362G 
CM35D392G 
CM35D4725 
CM35E103G 
CM35E472G 
CM40D682J 
CM60B153M 
CPO06SA6 
CPOTFB3 
CPO7SA2 
CPO7SA4 
CPO7SB2 
CPO7SB3 
CPO7SB4 
CPO7SB5 
CPOTSB6 
CPO7SC2 
CPO7SC4 
CPO7SD5 
CPO7SE6 
CPOTSF1 
CPO08A1KB104K 
CPO08A1KB473K 
CP08A1KE104K 
CPO9A1KB104K 
CPO9A1KB105K 
CPO9A1KB224K 
CPO9A1KB473K 
CP09A1KB474K 
CPO09A1KC104K 
CP09A1KC105K 
CPO9A1KC224K 
CPO9A1KC683K 
CPO9A1KE103K 
CPO9A1KE104K 
CPO9A1KE153K 
CPO9A1KE223K 
CPO9A1KE224K 
CPO9A1KE334K 
CPO09A1KE473K 
CPO9A1KE474K 
CP26A1EF103K 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


AF Fig. & 
Source| Index 
Code No. 
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AF Class Code 
or 
Stock No. 


9910-112-7625 
9910-112-7616 


3330-056750234 
5910-642-6773 
5910-198-4879 
5910-280-8271 
5910-668-2170 
5910-668 -0093 
9910-552-1545 
5910-188-9075 
5910-668-2174 
5910-667-7875 
5910-666-0130 
9910-120-1687 
5910-667-9041 
3330-056750249 


9945-502-5755 
9945-522 -9639 


9945-500-9724 
5945-522-9637 
5945-502-4473 
9910-126-1618 


5910-126-1619 


CP26A1E F104K 
CP26A1E F203K 
CP26A1E F503K 
CP26A1EG103K 
CP53B1E B405K 
CP53B1EF105K 
CP53B4E F105V 
CP53B4E F254V 


| CP53B4E F504V 
| CP54B1EF104K 


CP54B1EG254K 
CP54B4E F104V 
CP54B4E F254V 
CP54B4E F504V 
CP54B5EF104V 
CP54B5EF504V 
CPS55SB1EF105K 
CP55B1E F504K 
CP61B1EF105K 
CP70B1E F205K 
CP70B1FF106K 
CP70B1FF405K 
CP70B1FF605K 
CP70B1FF805K 
CP70B1FG106K 
CP70B1FG156K 
CP70B1FH205K 
CPT70E1EF105K 
CP70E1E F405K 
CPT0E1FL254K 
CP70E1FM105K 


CR2791G122A14 
CR2791G122C2 
CR2791G123A10 


CR2791G123A11 
CR2791G123A13 
CR2791G123J2 
CV11A070 


CV11A250 


AF 
Source 
Code 


Fig. & 
Index 
No. 
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AF Class Code 
or 
Stock No. 


5910-126-1613 
5910-126-1615 


3330-313334119 


5910-112-8248 


3330-313420196 


5935-201-2336 
5935-259-3487 


5950-621-9674 


5930-504-6094 


CV11B130 
CV11B200 


CV11C300 


CvV11C450 


CvV11D450 
CW1196- 


19C/No. 16 


CW123/U 
CW123A/U 


C803004 


C80400G1 
C810531 
C810532 
C810541G1 


C822109G1 
C822109G2 
C824050 
C825150 
C825151 
C825152G1 
C846002 
C849415 
C849417 
C849419 
D-10930 


D-10970 
DT-2R-A7 


DTS-7 
D10700 


D10703 


T.O. 31P1-2GPA23-4 
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AF Class Code 
or 
Stock No. 


9990-518-3195 


5950-521-8173 
5915-501-3514 
9920 -669-9954 
5920-669-9382 
5920-503-0287 
5920-636-4563 
5920-295-9064 
5920-243-3787 
5920-665-2881 
5920 -636-0963 
5920-503 -0286 
5920-28 4-7732 


5910-668-0810 


5910-668-0507 


3330 
3330 
3330 


3330 


5910-521-7792 


5930-259-8147 


5920-669-9888 


D10940 
D33675-P 


D821575G15 
D821575G16 
D825143 
D825145 
D849416G1 
D849416G2 
D849416G3 
D849418 
E6415-11 

EF 800007 

E 849420 
F-3045 
FA1735 
F03D5RO00B 
F03GR250B 
F03GR375B 
F03GR500B 
F03GR750B 
FO3G10ROA 
F03G1RO0A 
F03G1RO00B 
F03G3R00B 
FO3G8RO0A 
F825144 
G-10701 


G-10738 
GC45J104 


GC45M104 
GC45M503 
GC45S103 
GC45S8502 
GC458503 
GC46M102 
G10701 
G10706 
G12112-11 
G-2225 
G6465-14 
G6465-25 


G6465-43 
HKL 


AF 
Source 
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Fig. & 


Index 
No. 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Numerical Index 


AF Class Code AF |Fig. & 
or Part Source} Index 
Stock No. No. Code No. 


5920-669-9888 HKL 


6625-556-8034 
9935-501-5702 
1800 
3370-331000-1675 
3370-304000-1165 
3370-206000-1341 


HS-3 Type A 
HX-100 
H55S420SNL 
JANOB2 
JANIB3GT 
JANIN198 
JANIN315 
JANI1N458 


5960-519-6178 


JAN1N538 
JANIN69 
JAN1Z2 
JAN12ZATTWA 
JAN3D21A 
JAN4D21 
JAN5651WA 
JAN5686 
JAN5687 
JAN5725/6AS6W 
JAN5726/6AL5W 
JAN5727/2D21W 
JANS751 
JANS751WA 


5960-581-8066 
3370-304000-1235 
5960-262-0167 
3370 
3370-445000-4185 
5960 -262-0286 
3370-298000-5685 
5960-193-5136 
3370-286000-5735 
3370-259000-5795 
3370-448000-5735 
5960 -669-6682 
5960-284-5842 
5960-240-3171 
5960 -262-0210 
5960 -280-4020 
3370-304000-4895 
3370-427000-5933 
3370-286000-6185 
5960-262-0152 
5960-188-0880 
5960-503-4870 


oi 


JAN6AUBWA 
JAN6X4W 
JAN6005/ 
6AQSW 


uoiacacmuciuciackuciuciacluluciuclucluciuclucluclicluc lucie) 


5960-262-0181 
5960-281-0799 
3370-436000-8265 
5935-240-3339 
5935-283-1269 


JAN6080WA 
JAN6336 
JAN8020 


9975-721-0077 


6210-643-4119 LH60BR4 


402 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


6210-643-4119 
6210-299-7722 
6210-299-5307 
6210-299-4998 


6210-260-7562 
6210-295-0985 


Part 
No. 


LH60BR4 


LH62BA2 
LH62BB2 
LH62BG2 
LH62BW2 
LH62BY2 
LH64PA5 


7700-539065-23) LH64PR5 


5940-581-0368 
5940-583-0512 
5940 -665-9982 


3110-293-9288 
4140-203-9508 
4140-203-9507 
5935-224-0813 


5975-518-1702 


6625-669-5019 


5940-205-0501 


9310-515-9269 


3360-395033 194 


M-3449-5A- 
HT-C 
M-3449-5B- 
HT-C 
M-3449-5C- 
HT-C 
M-3449-6B- 
HT-C 
MC -10433 
MC-11250 
MC-11251 
MIP5TM 


ML810537G1 
ML810539 
ML923301 
MR36W150- 
ACVVR 
MSX14-141 
MS35338-115 
MS35338-116 
MS35425-14 


MS35425P19 
MS35690-510 
M2R67-6 
NE-2 


NP192602B 
NP192602C 
NP192603A 


NP192608 
NP192609 


NP192610 
NP192611 
NP192612 
NP192613 
NP192615 
NP192623C 
NP192624A 


AF 
Source 
Code 


Fig. & 
Index 
No. 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Numerical Index 


AF Class Code AF Class Code 
or or 
Stock No. 3 ; Stock No. 


NP192624C 
NP192625A 


Co 


NP192625C 
NP192626B 
NP192626C 
NP192627A 
NP192627B 
NP192627€ 
NP192628A 
NP192628B 
NP192628C 
NP192629A 
NP192629B 
NP192629C 
NP192630A 
NP192630B 
NP192630C 
NP192631A 
NP192631B 
NP192631C 
NP192632A 
NP192632B 
NP192632C 
NP192633A 
NP192633B 
NP192633C 
NP192634A 
NP192634B 
NP192635A 
NP192635B 
NP192635C 
NP192636A 
NP192636B 
NP192636C 
NP192637A 
NP192637B 
NP192637C 
NP192638A 
NP192638B 
NP192638C 
NP192639A 
NP192639B 
NP192639C 
9905-558-6702 | NP193665 
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= 
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9970-117-5196 
970-117-5204 
5970-117-5211 


AOnmonnwoworhh hor 


5970-284-8667 
9970-175-2736 
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9970-504-7330 |NS4W0208 


5970-175-2768 |NS4W0220 
5970-117-5197 |NS5W0104 
5970-117-5206 |NSSW0105 
3320-333730650|NS5W0110 
5970-636-2001 |NS5W0116 
3320-082741775|NS5W0210 
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4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
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NP193702 

NP193703 . 

NP193704 

NP193705A N21P21012 


403 


Section II 


Numerical Index 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5305-616-6582 


9310-680-5751 


5310-262 -4547 


5310-596-6698 


404 


N21P21012C13 
N21P21014C13 
N21P21036C13 
N24P21008 
N24P21010 
N24P21012C13 
N24P21014C13 
N24P22008 
N24P22010 
N24P23008 
N24P23012C13 
N24P24010 
N28P16012 
N28P16012C13 
N29P13010C13 
N29P13012C13 
N29P15005C6 
N29P15016C6 
N29P16006C6 
N29P16008C13 
N29P21010C6 
N29P21012C6 
N30P13008C 
N400P11 
N400P13 
N400P8 
N400P9 
N499P9C13 
N401P11 
N401P11C13 
N401P12C13 
N401P13C13 
N401P13C6 
N401P3C13 
N401P37C13 
N401P5C13 
N401P68 
N401P7 
N401P7C13 
N401P8 
N401P8C13 
N401P9 
N401P9C13 
N401P9C14 
N402P7C13 
N402P7C6 
N402P8C6 
N402P9C13 
N404P13C13 
N404P16C13 
N409P12 
N414P37C13 
N414P87C13 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


AF |Fig. & 
Source} Index 
Code | No. 


134-14 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5945-502-4792 


6105-504-0435 
4140- 506-3858 
4140-506-3859. 


N43P16010C13 
N505P308 
N509P1312C 
N509P1314C 
N518P910 
N533P1310 
N533P606 
N533P608 


N83P7004C 13 
N83P9005C13 
N83P9006 
N84P13006C6 
N84P9005Q23 
N903P62C3 
P-4A 


PBH12D265 


PC-11238-1 
PC-11239 
PC-11248 
PL7015838G1 
PL7015863G2 
PL7015870G2 
5895-635-5448B PL7026298G1 


9895-625-5447B PL7026298G2 


5895-506-7468 


5355-668-7017 


PL7026298G3 


PL7026298G4 
PL7033244G1 


PL7033262G1 
PL7033308G1 
PL7033345G1 
PL7033838G1 
PL7033993G1 
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is) 
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73-9 
74-8 
715= 
168-46 
55=7 
168- 
595-181 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5995-503-6443 


5995-503-6444 


5340-629-3388 


5840-348-0491 
5895-329-0854 


5895-646-8997B 
5895-348-3821 


5895 -696-2027 
5895-505-0837 


5895-697 -0686 


5895-697 -0695 


PL7034212G1 
PL70342-2G2 
PL7034288G1 
PL7034697G1 
PL7034697G2 
PL7035721G1 
PL7035811G1 


PL7035811G2 
PL7035896G1 
PL7035897G1 
PL7038609G1 
PL7038610G1 
PL7038659G1 


PL7040766G1 
PL7040778G1 
PL7043167G14 
PL7043167G16 
PL7043167G17 
PL7043167G3 
PL7043167G4 
PL705 1269G1 
PL7051313G1 
PL7070437G1 
PL7070455G1 
PL7204848G1 
PL7204919G1 
PL7215143G1 
PL7302238G2 
PL7302245G1 


PL7302246G1 


PL7302208G3 
PL7302314G1 


PL7302315G1 
PL7302326G4 
PL7302326G5 
PL7302332G1 
PL7302528G1 
PL7302708G4 


PL7302725G1 
PL7302726G1 
PL7302727G1 


PL7302728G1 


PL7302729G1 
PL7302729G2 
PL7302732G1 
PL7302733G1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 
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AF Class Code 
or 
Stock No. 


5895-556-0571B 


945-566-6809 


5895-646-8999B 


5915-520-9744 


5895-329-0719 
5895 -696-2029 
5895-696-2030 
5895-692-7726 


5895-615-8368B 


5895-615-8364B 


5840-564-9082 


6625 -649-5110 


5935-502-4955 


5935-502-1751 


5895-569-6609 
5895-569-6623 


Part 
No. 


PL7302734G1 
PL7302735G1 
PL7302737G1 
PL7302738G1 
PL7305900G1 
PL7305900G2 
PL7305901G1 


PL7305902G1 
PL7305905G1 


PL7305906G1 
PL7305958G1 


PL7305958G2 


PL7408023G2 
PL7414917G1 
PL7414938G1 


PL7416516Gi 
PL7416516G2 
PL7416517G1 
PL7416517G2 
PL7416519G1 
PL7416519G2 
PL7416519G3 
PL7416519G5 
PL7416520G3 
PL7416520G5 
PL7416520G8 
PL7416523G1 
PL7416523G10 
PL7416523G11 
PL7416523G12 
PL7416523G13 
PL7416523G2 
PL7416523G3 
PL7416523G5 
PL7416523G7 
PL7416523G8 
PL7416523G9 
PL7416539G1 


PL7416558G1 
PL7416575G1 
PL7416575G2 
PL7416587G1 


PL7416592G1 
PL7416592G2 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Numerical Index 


AF Class Code AF | Fig. & 
or Part Source} Index 
Stock No. No. Code No. 
5895-569-6624 PL7416592G3 
5895-569-6625 PL7416592G4 
5895-699-4440 PL7416592G5 


AF Class Code AF | Fig. & 
Part Source} Index 
No. Code No. 

PL7417644G1 

PL7417650G1 


5960-511-0768 
5895-504-2076 


PL7416595G1 5895-564-9084 | PL7417655G1 
PL7416595G3 


PL7417326G1 


5895-505-1527 
5895-504-2074 


5895-520-8034B 
5895-615-8373B 


5895-615-8369B 


5895-615-8370B 
5895-615-8314B 


5990-509-8958 


PL7417326G2 
PL7417327G1 
PL7417327G2 
PL7417328G1 


PL7417333G1 


PL7417340G1 
PL7417378G1 
PL7417379G1 
PL7417383G1 
PL7417384G1 
PL7417389G1 
PL7417395G1 
PL7417395G2 
PL7417395G3 


PL7417395G4 
PL7417395G5 
PL7417395G6 
PL7417395G7 
PL7417395G8 
PL7417414G2 
PL7417416G1 
PL7417417G1 


PL7417418G1 
PL7417419G1 
PL7417420G1 
PL7417434G1 


PL7417440G1 
PL7417445G1 
PL7417448G1 
PL7417465G1 
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6210-507-9778 


5895-569-6608 


5895-506-7453B 


5895-506-7456 


5895-694-4157B 


5895-506-7447 


5895-569-6631 


5895-544-5749 


PL7417660G3 
PL7417660G4 
PL7417668G1 
PL7417669G1 
PL7417674G1 


PL7417683G1 
PL7417699G1 


PL7417700G1 


PL7417705G1 
PL7417707G1 
PL7417748G1 


PL7417767G1 
PL7417768G1 


PL7417773G1 
PL7418503G1 
PL7417506G1 
PL7418514G1 
PL7418524G1 
PL7418524G2 
PL7418527G1 


PL7418533G1 
PL7418534G1 
PL7418543G1 
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PL7418576G1 


BP PP hh 


Pe 
2 


PL7417471G1 
PL7417474G1 


pear arr Sr So 
5 4 
OnE AD DHAAD AD AD DPA 


5895-564-9083 PL7418581G1 
PL7418582G1 
PL7418650G1 
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PL7417497G1 
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PL7417614G1 
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AF Class Code 


or 
Stock No. 


5995-644-7988 


5895-505-3263B 


5915-501-3514 
5895-506-7471 


5910-669-4336 


5995-644-7990 


5995-665-5914 


5995-665-5920 


PL7418754G17 
PL7418754G2 
PL7418754G20 


PL7418754G23 


PL7418754G26 


PL7418754G29 
PL7418754G32 
PL7418754G35 
PL7418754G38 
PL7418754G41 
PL7418754G44 
PL7418754G5 
PL7418754G8 
PL7418764G1 
PL7418777G1 
PL7418778G1 
PL7418778G2 
PL7419202G1 
PL7419203G1 
PL7419224G2 
PL7419224G5 
PL7419224G8 
PL7419225G11 
PL7419225G14 
PL7419225G2 
PL7419225G5 
PL7419225G8 
PL7419234G2 
PL7419235G2 
PL7419235G5 
PL7419235G8 
PL7419254G1 
PL7419257G1 
PL7419258G1 


PL7419259G1 
PL7419260G1 
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9895-505-1528 


5895-505-1529 


5895-505-2793 


5895-627-5716B 


5995-665-6265 
5895-535-4897 
5895-630-7803B 


5896-630-7804B 


5895-615-9568B 
5895-615-8366B 
5895-615-9567B 
5895-615-9564B 
5945-617-2507 

5895-630-7785B 


6625-581-5805 
5895-68 1-7804B 


5895-518-4917 


5895-506-7439 


5895-569-6612 


5895-568-9508B 


5895-569-6601 


PL7419262G1 


PL7419264G1 
PL7420520G1 


PL7420521G1 
PL7420525G1 


PL7420527G1 
PL7420542G1 


PL7420543G1 
PL7421307G1 


PL7421351G1 
PL7421352G1 
PL7421353G1 
PL7421354G1 
PL7421376G1 
PL7421390G1 


PL7421468G1 
PL7428329G1 


PL7428329G2 


PL7428329G3 


PL7428376G1 
PL7428376G2 
PL7428428G1 


PL7428429G1 
PL7428437G1 
PL7428437G2 
PL7428440G1 
PL7428441G1 
PL7443135G1 


PL7443140G1 
PL7443141G1 


PL7452541G1 
PL7452542G1 
PL7481940G3 
PL7603954G1 


PL7603960G1 


PL7603962G1 


PL7603963G1 


PL7604591G1 
PL7605923G1 


PL7605927G2 
PL7605929G2 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 


Numerical Index 
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AF Class Code A AF Class Code AF Fig. & |Per 
or or Part Source | Index /|Art- 

Stock No. : Stock No. No. Code No. icle 
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PL7605932G2 PL7607322G3 55-59 


5895-564-9085 
5895-504-2072 
5895-609-5172B 


5895-669-5118B 


5895-669-5112B 


5895-643-2264B 


5895-643-2265B 


5895-504-2744B 


5895-504-2735 


5895-569-6646 


5895-504-2728 
5895-569-6628 
5895-569-6629 


5895-569-6611 


5895-538-5134 


5895-609-5169B 
5895-694-8673 


5895-697-0680 


5895-504-2741 
5895-696-2032 
5895-505-1504 


5895-646-8996B 
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PL7605932G3 
PL7605933G1 


PL7605936G1 
PL7605937G2 


PL7605938G1 


PL7605939G1 


PL7605940G1 


PL7605941G1 


PL7605942G1 
PL7605946G2 
PL7605947G2 
PL7605947G3 
PL7605979G1 
PL7605980G1 
PL7605982G2 


PL7605983G1 


PL7605994G1 


PL7605996G1 
PL7605997G1 
PL7607015G1 
PL7607024G1 
PL7607029G1 
PL7607031G1 
PL7607081G2 
PL7607083G3 
PL7607089G1 
PL7607093G1 
PL7607094G1 
PL7607094G2 
PL7607306G1 
PL7607317G1 
PL7607320G1 


PL7607322G2 


5895-504-2073 


5895-697-0681 


5895-692-7781 
5895-505-1129 
5895-505-1307 


5945-636-6903 


5840-611-3281 


5895-544-5781 


5895-505-1130 
6110-500-4706 


6110-519-1780 


5945-501-6160 


6625-649-0069 


1800 


5895-544-5751 


5895-504-2365 


6625-649-3045 


PL7607323G2 


PL7607324G1 


PL7607327G1 
PL7607353G1 


PL7607356G1 
PL7607364G1 


PL7607365G1 
PL7607366G1 
PL7607367G1 
PL7607368G4 
PL7607368G5 


PL7607374G1 
PL7607381G1 


PL7607389G2 
PL7607389G3 
PL7607393G1 
PL7607950G1 


PL7607952G1 


PL7607952G2 


PL7607957G1 
PL7607965G1 


PL7607965G2 


PL7607988G1 
PL7607994G1 


PL7607996G1 
PL7607997G1 
PL7608002G3 


PL7608012G1 
PL7608033G1 
PL7608053G2 
PL7608053G3 
PL7608055G1 
PL7608059G1 | 


PL7608093G1 
PL7608408G1 
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§935-524-1423 
5895-609-517B 
5840-611-3189 


5895-553-1818B 


§895-556-0570B 
1800-020183180 


5895-553-1844 


5895-615-8365B 
5895-586-5925B 


1800-020993840 


5895-569-6610 


5895-569-6597 


5895-615-8371B 
5895-569-6635 


1800-021984516 


5895-505-1308 


PL7609033G1 
PL7611900G1 
PL7611950G1 
PL7611953G1 
PL7611953G2 
PL7611957G1 


PL7611959G1 
PL7611976G1 


PL7611981G1 


PL7611982G1 
PL7613225G1 
PL7613226G1 
PL7613272G1 


PL7615324G1 
PL7615324G2 
PL7615333G1 
PL7615337G1 


PL7615337G2 
PL7617813G1 
PL7617820G1 


PL7617822G1 


PL7705792G1 
PL7708771G1 


PL7708772G1 


PL7708773G10 
PL7708773G11 
PL7708773G12 
PL7708773G13 
PL7708773G14 
PL7708773G16 
PL7708773G3 
PL7708773G5 
PL7709021G1 


PL7709021G2 


PL7709022G1 
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AF Class Code 
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Stock No. 


PL7709041G1 


5895-329-0860 


5895-329-0862 PL7709041G2 


PL7709041G3 


5895-329-0867 


5895-329-0868 PL7709042G1 


PL7709045G1 


5895-611-3245B 


PL7709047G1 


5895-569-6672 


5895-506-7466 PL7709048G1 


PL7709049G1 
PL7709052G1 
PL7709054G1 
PL7709055G2 


5895-609-5168B 


PL7709060G1 


5895-505-3670 
PL7709061G1 


5895-569-6622 


5895-569-6618 PL7709063G1 


PL7709064G1 


§895-521-6412 
PL7709065G2 


5895-609-5167B 


PL7709069G1 


5895-505-3528 
PL7709072G1 


5895-569-6589 


1800-020186696 | PL7709073G1 


PL7709074G1 


5895-505-1231 
PL7709082G1 


5895-505-2169 


PL7709083G1. 


5895-505-2162 


PL7709084G1 


5895-505-2170 


PL7709097G1 
PL7709099G3 


PL7709099G4 


5895-504-2074 PL7709300G1 


PL7709306G1 


6625-553-0547 
PL7709435G1 


5895-569-6596 


PL7709312G1 
PL7709314G1 


6625-572-8610 
PL7709315G1 


PL7709317G1 


5895-505-3516 
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Section III 


Numerical Index 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


6625-649-5111 


5895-569-6636 


6625-553-0546 
6625-649-4970 
5895-56 9-6632 
5895-569-6637 
6625-649-5109 
6625-572-8611 
5895-520-8033 


5895-568-3857 


5895-569-6588 


5895-504-1589 


5895-506-7461 


5895-506 -7462 


5895-506 -7463 


5895-569-6630 


5895-506 -7464 


5895-569-6633 
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Part 
No. 


PL7709318G1 


PL7709319G1 


PL7709320G1 
PL7709321G1 
PL7709324G1 
PL7709356G1 
PL7709357G1 
PL7709359G1 
PL7709362G1 
PL7709368G1 


PL7709369G1 
PL7709372G1 


PL7709383G1 
PL7709385G1 


PL7709390G2 
PL7709400G1 
PL7709402G1 
PL7709404G1 
PL7709406G1 
PL7709408G1 


PL7709401G1 
PL7709413G1 
PL7709414G1 


PL7709415G1 


PL7709416G1 
PL7709418G1 
PL7709420G1 
PL7709421G1 
PL7709422G1 


PL7709423G1 
PL7709424G1 
PL7709428G1 
PL7709432G1 
PL7709433G1 
PL7709435G1 


PL7709438G1 
PL7709440G1 
PL7709442G1 
PL7709444G2 
PL7709457G1 
PL7709471G1 
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5895-506-7448 


5895-504-2740 


5895-504-2724 


5895-504-2723 


5895-505-1507 


5895-673-5353B 


5895-561-4378 


5895-506-7465 


5895-569-6634 


5895-699-4437 


5895-505-3221 
4140-595-4368 
9895- 504-2742 


5895- 569-6647 
5895-699-4454 


5840-505-3607 


AF Class Code 


PL7709478G1 
PL7709480G1 
PL7709484G1 
PL7709481G2 
PL7709484G1 
PL7709487G1 


PL7709489G1 
PL7709495G2 
PL7709495G3 
PL7709496G1 
PL7709497G1 
PL7709513G1 


PL7709515G1 
PL7709518G1 


PL7709521G1 


PL7709546G1 
PL7709550G1 
PL7709553G1 


PL7709554G1 
PL7709555G1 
PL7709571G1 


PL7709573G1 


PL7709579G1 
PL7709582G1 


PL7709584G1 


PL7709586G1 
PL7710006G1 
PL7710017G1 


PL7710022G3 
PL7710022G4 
PL7710023G1 
PL7710033G1 
PL7710035G1 


PL7710036G1 


PL7710052G1 


PL7710056G1 
PL7710057G1 


PL7710062G1 
PL7710063G1 
PL7710065G1 


PL7710076G1 


PL7710085G1 


PL7710085G2 
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9895-569-6607 


5895-569-6669 


5895-699-4456 
5905- 502-6858 


5895-643-3852 


| 5895-699-4455 


5310-639-3725 


5895-505-1135 


5895-697-0687 
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5895-504-2737 


9895-538-0531 


5895-642-8822 


PL7710089G1 
PL7710089G2 
PL7710092G1 
PL7710094G1 
PL7710456G1 
PL7710464G1 
PL7710470G1 
PL7710475G1 
PL7710505G1 


PL7710513G1 


PL7710525G2 
PL7710547G1 
PL7710555G1 
PL7710556G1 
PL7710561G1 


PL7710563G1 
PL7710575G1 


PL7710593G1 
PL7710598G1 


PL7710599G1 
PL7710902G1 


PL7710903G1 


PL7710920G2 


PL7710923G1 


PL7710926G1 
PL7710927G1 


PL7710930G1 
PL7710930G2 
PL7710930G4 


PL7710931G1 
PL7710938G101 


PL7710938G104 
PL7710938G107 
PL7710938G11 

PL7710938GP37 


PL7710938G14 
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5995-642-8824 


PL7710938G140 
PL7710938G143 
PL7710938G146 
PL7710938G149 
PL7710938G152 
PL7710938G15 
PL7710938G17 
PL7710938G2 
PL7710938G20 
PL7710938G23 
PL7710938G26 
PL7710938G29 
PL7710938G32 
PL7710938G35 
PL7710938G38 
PL7710938G41 
PL7710938G44 
PL7710938G47 
PL7710938G5 
PL7710938G50 
PL7710938G53 
PL1710938G56 
PL7710938G59 
PL7710938G62 
PL7710938G65 
PL7710938G68 
PL7710938G71 
PL7710938G74 
PL7710938G77 
PL771093G80 


PL7710938G83 
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Numerical Index 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5895-505-1512 


5895-505-1252B 


5895-615-8372B 


5895-627-5713B 


5895-612-9458B 


5895-609-5170B 


5895-609-5165B 


9895-615-2901B 


5895-615-2900B 


59895-615-9566B 


5895-660-8421B 


9895-657-1371B 


5895-681-0393B 
5960-671-0457 


3330 055850113 
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PL7710938G86 
PL7710938G89 
PL7710938G92 
PL7710938G95 
PL7710938G98 
PL7710951G1 
PL7710957G1 
PL7710978G1 
PL7712516G1 


PL7712535G1 
PL7712540G1 


PL7712546G1 
PL7712576G1 
PL7712576G2 
PL7712630G1 
PL7714496G1 


PL7717301G1 


PL7717302G2 
PL7717305G1 


PL7717306G1 
PL7717309G1 


PL7717310G1 
PL7717313G1 
PL7717314G1 
PL7717315G1 


PL7717318G1 
PL7717351G1 


PL7717352G1 


PL7717396G1 
PL7718828G1 


PL7718842G1 
PL7718878G1 
PL7718880G1 
PL7724807G1 
PL7724808G1 
PL7742813G1 
PL7724873G1 
PL7724874G1 
PL7742875G1 
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5905-665-9113 
5905-502-8434 
5905- 108-6370 
5905-158-5731 
5905-503-5 708 
5905- 108-5587 
5905-279-7115 
5905-174-7053 


5905-644-8354 
5905-644-8410 
5905-644-8353 
5905-644-8352 
5905-644-8351 


5905-666-3378 
5905-666-3379 
5905-644-8468 
5905-644-8580 
5905-644-8585 
5905-644-8470 
5905-644-8470 
5905-665-6772 
5905-666- 3830 
5905-666-3381 
5905-644-8583 


5905-556-7633 


5905-666-3377 
5905- 583-8786 
5905-644-8415 
5905-644-8581 
5905-500-5290 
5905- 583-8785 
5905-644-8586 


5905-666-3838 
5905-583-8784 
5095-666-3384 
5905-666-3374 


5905-644-8414 


3350 
5905-581-2508 
3350 
5905-644-8360 


5905-190-8883 
5905-19018889 
5905-195-6806 
5905-185-8510 
5905-195-6761 
§905-279-2513 
5905-279-1865 
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RA20A2SD- 
101AK 
RA20A2SD- 
1-2AK 
RA20A2SD- 
103AK 
RA20A2SD- 
252AK 
RA20A2SD- 
502AK 
RA30A2SD- 


RB15BE56001B 
RB15BE60001B 
RB16BE19602B 
RB16BE24402B 
RB16BE26002B 
RB16BE26802B 
RB16BE26802D 
RB16BE28302D 
RB17BE14272B 
RB17BE20182B 
RB17BE25282B 
RB17E3RO000F 
RB18AE16001F 
RB18BE10001C 
RB18BE16001F 
RB18BE22702C 
RB18BE24882C 
RB18BE25002C 
RB18BE263R2C 
RB18BE28102C 
RB18BE35002D 
RB18BE37201C 
RB18BE37502D 
RB18BE38602C 
RB18BE44002D 
RB18BE47500C 
RBI8BE50001C 
RB18BE6002D 
RB18BE68001C 
RB18BE85502B 
RB18BE97202C 
RB19BE15753B 
RB19BE20003C 
RB19BE500ROF 
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RC20GF101J 
RC20GF102J 
RC20GF103J 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RC20GF106J 


AF 
Source 
Code 
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146-31 


Qty 
Per 
Art- 
icle 


—_ e& 


_ 


-_ 


iS loa ae 
OPORNPONAONATOONHANARPANNATAMNH HE AMHHEHNARMUAWAMAAN 


= 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5905-190-8880 
5905-192-3981 
5095-279-2668 
5905-299-1541 
5905-279-1757 
5905-279-2616 
5905-279-2522 
5905-279-1754 


3350-098000-1411 
3350 09800-3531 


5905-279-3514 
5095-190-8881 
5905-279-3500 
5905-192-0660 
5905-279-1873 
5905-190-8887 
5905-192-0649 
5905-279-3519 
5905-279-3513 
5905-279-1876 
5905-171-2004 
5905-192-0667 
5§905-190-8885 
3350 

5905-279-2521 
5905-279-1880 
5905-279-3499 
5905-190-8865 
5905-204-7749 
5905-192-3971 
5905-279-3506 
5905-171-1998 
5905-279-2519 
5905-279-1883 
5905-257-0935 
5905-252-4018 
5905-192-3973 
5905-279-3504 
5905-254-9201 
5905-279-2515 
5905-185-8490 
5905-279-2010 
5905-279-1897 
5905-196-6800 
5905-195-6453 
5905-221-5841 
5905-195-5571 
5905-195-6791 
5905-279-3503 
5905-116-8998 
5905-171-2000 
5905-279-1892 
5905-249-4195 
5905-279-1759 


5905-279-3494 
5905-221-5848 


3350-131000-6851 
3350 131000-2731 
3350 131000-5931 
3350 131000-4591 


5905-279-1719 
5905-299-2003 
5095-279-2617 


Part 
No. 


RC20GF1223 
RC20GF124J 
RC20GF135J 
RC20GF151J 
RC20GF152J 
RC20GF153J 
RC20GF154J 
RC20GF155J 
RC20GF160J 
RC20GF162J 
RC20GF181J 
RC20GF182J 
RC20GF183J 
RC20GF184J 
RC20GF185J 
RC20GF202J 
RC20GF 2033 
RC20GF2203 
RC20GF221J 
RC20GF222J 
RC 20GF 2233 
RC20GF224J 
RC20GF225J 
RC20GF240J 
RC 20GF 2443 
RC20GF272J 
RC20GF 2733 
RC20GF274J 
RC20GF302J 
RC20GF331J3 
RC20GF332J 
RC20GF333J 
RC20GF334J 
RC20GF335J 
RC20GF432J 
RC20GF470J 
RC20GF471J 
RC20GF472J 
RC20GF473J 
RC20GF474J 
RC20GF475J 
RC20GF512J 
RC20GF560J 
RC20GF561J 
RC20GF562J 
RC20GF624J 
RC20GF680J 
RC20GF681J3 
RC20GF682J 
RC20GF683J 
RC20GF684J 
RC20GF 685d 
RC20GF752J 
RC20GF754J 
RC20GF832K 
RC20GF823J 
RC20GF8 24d 
RC30BF104K 
RC30BF221K 
RC30BF 273K 
RC30BF5127 
RC32GF1033 
RC32GF104J 
RC32GF1053 


VUVUVVUGVVUVUVVUVUDUMDUDUUUUUUUUUUUNDUUU UU UU UU 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 
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= 


DPONWHAM DC P OO P CO 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5905-299-2028 
5095-299-1999 
5905-279-2652 
5905-299-2023 
5905-299-2022 
5905-279-2624 
5905-102-2740 
5905-299-1995 
5905-279-2622 
5905-299-2040 
59905-299-2013 
5905-279-3948 
905-279-2626 
5905-299-2010 
5905-252-1953 
5905-279-1979 
5095-256-3361 
9905-185-8516 
5905-254-7101 
5905-279-2271 
5905-249-4210 
5905-279-1959 
5905-279-2530 
5905-171-1976 
5905-279-1954 
5905-249-4225 
5905-279-1933 
5905-279-2529 
5905-279-2527 
5905-279-1930 
5905-253-1220 
5905-257-0926 
5905-279-2675 


9905-249-3642 


5905-279-1904 
5905-279-3527 
5905-185-6580 
59905-257-0937 
5905-195-6754 
5905-279-3525 
5905-249-3663 
5905-185-6955 
5905-185-8507 
6145-542-6090 
6145~548-0711 
5905-644-8291 
5905-644-8309 
5905-644-8849 
5905-665-7406 
5905-644-8293 
5905-666-2844 
5905-644-8829 


5905-644-8277 
5905-666-3251 
5905-644-8175 
5905-666-4362 
5905-644-8298 
5905-521-8844 
5905-644-8296 
5905-644-8295 
5905-644-8290 


RC32GF1533 
RC32GF154J 
RC32GF155J3 
RC32GF183J 
RC32GF223J 
RC32GF225J 
RC32GF333J 
RC32GF334J 
RC32GF335J 
RC32GF4723 
RC32GF473J 
RC32GF475J 
RC32GF681J3 
RC32GF683J 
RC42GF100J3 
RC42GF101J3 
RC42GF1023 
RC42GF103J 
RC42GF104J3 
RC42GF1063 
RC42GF123J 
RC42GF150J 
RC42GF1523 
RC42GF153J3 
RC42GF154J 
RC42GF183J 
RC42GF221J 
RC42GF222J 
RC42GF223J 
RC42GF224J 
RC42GF331J 
RC42GF332J 
RC42GF333J 
RC42GF364J 
RC42GF393J 
RC42GF394J 
RC42GF431J 
RC42GF470J 
RC42GF471J 
RC42GF472J 
RC42GF473J 
RC42GF680J 
RC42GF683J 
RC42GF753J 
RC42GF912J 
RG59A/U 

RG62B/U 

RN70A1001F 
RN70A1002F 
RN70A1003F 
RN70A1501F 
RN70A2491F 
RN70A3010F 
RN70A3482F 
RN70A4022F 
RN70A4531F 
RN70A4991F 
RN70A4992F 
RN70A5111F 
RN70A6042F 
RN70A6812F 
RN70A7502F 
RN70A8452F 
RN70A9762F 


AF 
Source 
Code 


VUUVUVVVUVU VuvvvUUVUUVD UU VUVUVUUUUUUUD UD UU 


uel hope) hejiis} =| heheh oh | ellie ae), cholilre, 


Section II 
Numerical Index 


Fig. & 
Index 
No. 


161-14 


413 


Section II 


Numerical Index 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


5905-542-8401 
5905-552-3547 
5905-539-4565 
3350 


5905-563-9078 
5905-665-5472 
5905-539-2641 
5905-552-3528 


5905-518-7451 
5905-556-3183 
5905-552-3520 
5905-556-3736 


5905-539-0125 
5905-539-3838 
5905-552-5044 
5905-539-2032 
5905-542-8252 
5905-539-4111 
5905-553-2204 
5905-552-5038 
5905-552-5039 
5905-665-5419 
5905-521-8864 
5905-553-2199 
5905-552-3939 
5905-553-2198 
5905-553-2196 
5905-665-6078 
5905-518-7495 


§905-553-2218 
5905-552-5041 
5905-553-2220 
9905-553-2221 
5905-552-2447 
5905-539-4098 
§905-552-4128 
5905-552-2644 
5905-504-4963 
5905-646-6017 
5905-646-5819 


5905-518-5938 
5905-553-2392 
5905-539-0135 


5905-552-6010 
5905-502-8927 
5905-552-2618 
5905-539-0131 
5905-552-6058 
59905-518-5650 
5905-502-9459 
5905-542-8435 
5905-542-8927 
5905-552-6102 


5905-552-4139 


5905-553-2389 
5905-114-9970 


414 


RN70B1002F 
RN70B1003F 
RN70B1004F 
RN70B1053F 
RN70B1244F 
RN70B1274F 
RN70B1304F 
RN70B1404F 
RN170B1473F 
RN70B1504F 
RN70B1583F 
RN70B2003F 
RN70B2152F 
RN70B2202F 
RN70B2264F 
RN170B2493F 
RN70B2743F 
RN70B3013F 
RN70B3323F 
RN70B4023F 
RN70B4223F 
RN70B4323F 
RN70B4532F 
RN70B4753F 
RN70B4993F 
RN70B5113F 
RN70B5233F 
RN70B362F 
RN70B5491F 
RN70B5623F 
RN70B6493F 
RN70B7153F 
RN70B7323F 
RN70B7503F 
RN70B9093F 
RN70B9763F 
RN75B1002F 
RN75B1004F 
RN75B1024F 
RN75B1154F 
RN75B1244F 
RN75B1304F 
RN75B1403F 
RN75B1404J 
RN75B1474F 
RN75B1503F 
RN75B1504F 
RN75B1694F 
RN75B1744F 
RN75B2004F 
RN75B2103F 
RN75B2154F 
RN75B2434F 
RN75B2614F 
RN75B3012F 
RN75B3013F 
RN75B3014F 
RN75B3324F 
RN75B4993F 
RN75B6492F 
RN75B9091F 
RP101FD102KK 


T.O. 31P1-2GPA23-4 
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Ome mnaohohannpz 


ray 
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AF Class Code AF Fig. & 
or Part source} Index 
Stock No. No. Code No. 


5905-117-0260 
5905-264-7368 


5905-549-5663 
5905-108-4936 
5945-502-5743 


RP151FD351KK 
RP151FD750KK 
RP3507 


RP3507-G2 
RT7/8-21-10D 


5905-665-7928 


3350 850300-6611 


RT7/8-21-10F 


5905-665-7538 RT7/8-21-10G 


5905-665-7534 
5905-665-7310 
9905-665-7536 
3350 


RT7/8-21-10H 
RT7/8-21-101 

RT7/8-21-10J 
RT7/8-21-10R 


3350 
3350 


RT7/8-21-10U 
RT7/8-21-10W 


wu 


5905-157-0833 RU3BR33J 1 
5905-583-0521 RU4BR82J 6 
5905-101-2612 RU4B270K 3 
3350-793000-1731| RV4ATFD102A | Pp 12 
3350-793000-4899] RV4ATFD105A | P 8 
3350 RV4ATFD255A | P 4 
3350-793000-2221| RV4ATFD502A | P 1 
3370 793000-3343| RV4ATFD503A | P 46 
5905-666-0783 RV4ATFD504A | P 12 
5905-502-4560 RV4ATSA104A | P 3 

RV4ATSA105B 4 

RV4ATSA754A 8 


9905-502-4827 
5905-248-3340 
5905-502-3418 
3350-793000-49 
5905-252-4149 
5905-255-2444 
9905- 502-4822 
5905-229-0320 


RV4ATSD103A 
RV4ATSD104A 
RV4ATSD105A 
RV4ATSD105C 
RV4ATSD252 A 
RV4ATSD253A 
RV4ATSD254A 
RV4ATSD255A 


> 
So 


dsuvyvuyy 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5905-238-3835 
5905- 502-0686 
5905-299-1625 
5905- 502-3419 
5905-666-3693 
5905- 502-7385 
9905- 553-4657 
5905- 503-5709 
9905-518-9422 
5905-503-5817 
5905- 556-3350 
5905-539-4900 
5905- 549-8093 
5905-665-7377 
5905-270-5611 
5905-665-6851 


3350 492000-3519 


5340-329-2605 


3320 292241687 


5355-668-6303 
3320 29241255 


§905-500-9049 
5905-502-0177 
5905-539-3282 
5940-329-5730 


5945-549-8835 


5945- 543-8084 


3350-804843-3511 


5355-668-6122 


RV4ATSD255B 
RV4ATSD502A 
RV4ATSD503A 
RV4ATSD504A 
RV4ATSD752A 


RW31G101 
RW31G801 
RW33G632 
RW37G803 
RW55G311 
R4G 


S-230-64-522 


S-246-3L-522 
S-308-64 


SA1600 
SA1601 
SA1877 
SC-D-1793-12 


SKHG-CC-CC 


SKIN ASSEM- 
BLY 
SKIN ASSEM- 
BLY 
SL-453 
SPB36A 


AF 
Source 
Code 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Section III 


Numerical Index 


Qty 

Per 
Art- 

icle 

Pp 20 

Pp 8 

1 

Pp 24 

Pp 4 

P 15 

P 48 

Pp 36 

P 8 

5930-189-0787 Pp 4 
TMT-12-6 185-12 | 288 

5935-260-0517 TS101P01 Pp 3 
5935-129-9358 TS101P02 Pp 63 
5935-260-0516 TS102 P01 P 19 
5960-272-9094 TS102U02 Pp 6 
5935-160-1365 TS103P01 P 29 
5960-264-3004 TS103U02 Pp 13 
5935-642-1003 UG-1094/U 2 
5935- 500-5363 UG-260/U Pp 88 
5935-665-8662 UG-290/U Pp 53-16 | 447 
USAF1N315 15 

X-1581-6 12 

5930-669-7555 1AF12 4 
10-40450-36 11 

5935-583 -2906 10-64236-52P 8 
10061 6 

101M054SK 8 

101S2EK1 45 

8880 112600-4575} 107J146P1 4 
5940-329-5356 107J146P2 4 
7700 109-3830- 40 

XP10-111 
7700 109-3830- 40 
XP10-112 

11523-23 48 

11523-24 48 

5935-257-7044 118930-B 3-26 | 115 
5935-258-4727 118930-C 10 
123-209-14 110-30 8 


415 


section III 


Numerical Index 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


8880 750000-7155 | 141-Y 


6130-507-7193 


6105-504-2100 


6240-267-1167 


5310-262-0359 


416 


15A2HS1 


15M SPEC. 
No. 69 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


5310-262-0359 


5310-209-0956 


1800 


5945-500-6724 


6210-643-4084 
6210-643-4085 
6210-643-4086 
6210-643-4087 


6210-643-4088 
6210-643-4109 
5325-262-7827 


AF 
Part Source 
No. Code 


1920-2 


1922-01 


2.6-27 M2 


2-2-090-1117 2 


2-3730-XP16-111 
2-3730-XP 16-112 
2-3730-XP16-113 
2-3730-XP17-111 


2-3730-XP17-112 
2-3730-XP17-113 
2R53P 12 Ve 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5325-291-0306 


5325-550-4370 
5325-290-4430 
5325-640-9985 


5325-290-4432 


5325-171-6349 


5325-286-2578 
5325-282-9378 


5495-644-9178 


5945-644-9179 


5940- 187-5186 


5940-050-7009 
5930-548-3377 


5950-645-9071 
5950-645-8285 
5945-581-6958 


5905-615-8886 
5310-525-1577 


8850 356996 
8850 598049 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Qty 
AF Fig. & | Per 
Source | Index |Art- 
Code No. |ficle 
143 


2R53P13 


2R53P15 
2R53P 16 
2R53P 19 


2R53P20 


2R53P22 


2R53P25 
2R53P5 


20474-4 


20474-5 


2104-04-00 


2104-06-00 
212-2 


25151-13-9 


26-159-16 
26- 160-16 
26-4100-16P 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5935-501-8242 
5935-201-4635 


| 8850 618700 


8850 


5935-644-9297 
5935-501-5713 


8850 


5935-296-8791 
8850 
5935-204-7705 


5935-204-7704 


5935-201-3967 
5935-643-7742 


5935-644-9296 


5935-502-7716 
5935-644-9309 


5935-500-8148 
5310-281-8349 
6500-916187-3 


6500 916187-4255 


5325-298-7009 


5325-489-0925 


26-4100-32P 
26-4200-16S 
26-4200-32S 
26-4301-16P 


26-4301-16P- 
1005 
26-4301-24P 


26-4301-32P 


26-4301-32S 
26-4302-32S 
26-4401-16S 


26-4401-24S 


26-4401-32P 
26-4401-32S 


26-4402-32P- 
1001 
26-4501-16P- 
1002 
26-4501-24P 
26-4501-24P- 
1005 
26-4501-32P 


26-4501-32P- 
1004 

2600-Sw2 

2600-2 


2600-4W 


2600-5 


2600-6 


Section II 
Numerical Index 


417 


Section III T.O. 31P1-2GPA23-4 
Numerical Index 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5325- 489-0925 


5325-489-0926 


5325-489-0927 


6500-916187-419 224 


2700-8 24 

5950-617-9271 27182 24 
5950-617-9270 27183 4 
5960-047-3944 3ACP1 20 
5950-645-8197 3G1021 1 
5950-645-8198 3G1022 10 
5940-500-7249 32529 4 
6240-155-7836 327 1 
6240-155-7857 328 48 
3363M6-12 7 

3363M6-20 8 

3363M6-30 1 

5940-549-6942 3449-21 6 
5940-204-5680 36001B 8 
5940-204-9112 36002B 51 
3370 147000-2515 | 36004B 32 
96 

96 

288 

5325-282-2045 122 
6500 916187-433 |4002-10W 12 


418 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


6500 916114-55 4002-11 
6500 916187-434 | 4002-11W 


5325-290-8233 
9325-290-8230 
5945-589-6453 
6240-057-2887 


6240-155-8706 47 


5940- 549-8971 500-1-1129 
5940-549-2172 500-375 


5940-204-5217 500-500-1129 


5940-501-8724 500-625 


5940-344-2791 500-750-1129 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Numerical Index 


Qty 
AF Class Code Fig. &| Per AF Class Code AF 
or Index | Art or Part Source 
Stock No. No. icle Stock No. No. Code 


5340-200-4539 8850 899000 53D16450 


8850 021040 51G16095 


9935-501-5612 
8850 899300 


53K16237 


53K17726 1247 


6-3 
7-3 
8-3 
9-4 
1-5 
3-3 
4-3 
6-3 


a rd 


5100-40-S-MF 


5935-295-3129 


8850 899000 53D16450 


419 


Section III T.O. 31P1-2GPA23-4 


Numerical Index 
Qty 
AF Class Code AF Fig. & | Per AF Class Code AF 
or Source Index | Art- or Part Source 
Stock No. . Code No. icle Stock No. No. Code 
5935-549-4587 54D17428-A P 


53K17726 


119-4 
123-11 
125-3 
148-8 
150-7 
161-3 
162-2 
163-21 
164-2 
165-2 
166-7 
167-13 
168-16 
169-8 
196-10 
199-2 
6250-299-6487 5625-3 37-11 
104-18 
191-41 
205-6 
5930-509-0690 58917-RK3 70-40 
59 191-3 
6RS21PD1- 43-7 
AAH1 45-6 
6130-500-3884 6RS21PD10- 47-12 
AAH1 
6130-504-0130 6RS21PD12- 134-15 
AEH1 203-6 
3370 - 6RS21PD5- 131-20 
AEH1 132-18 
6RS21PD6- 41-16 
AAH1 
6130-500-1831 6RS21PD6- 130-6 
AEH1 
6RS21PD8- 50-18 
AAH1 
6130-538-8450 6RS22PD4- 126-45 
AEH1 
6130-669-6382 6RS22PD8- 52-14 
AEH1 129-19 
133-10 
6130-500-3912 6RS31GF1- 134-11 
ACH1 
6240- 143-3118 60A 37-10 
104-15 
205-5 
3110-554-3303 610 55-81 
6401-122 185-35 
6401-133 185-40 
6401-170 185-14 
6401-42 185-12 
6401-53 185-10 
6401-86 185-17 
6401-93 185-36 
65-6-6 54-7 
68NM-50 185-21 
68NTM-62 185-12 
68TM02 55-61 
137-6 
68958- F4C 3-40 
114-27 
195-8 
6901-9 185-9 


5301-45 
5301-456 
5935-321-5121 54A14775 


5935-295-3078 54417403 


5935-549-4587 |54D17428-A 


420 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


59940-571-5108 


5895-345-8422B 


4730-203-6150 


4730-529-5141 


5325-599-2424 
5330-171-5338 


5330-171-5338 


59940-549-8945 


5940-247 -8216 


5340-505-4024 


5340-629-3386 


4130-595-4052 


4130-541-2419 


6250-299-6481 
5840-516-1033 


7-31269 
7002396P5 


7002869P2 


7002869P3 


7004424P2 
7005873P23 


7005873P23 


7007520P3 


7007650P1 


7008803P20 


7008803P29 


7010510P1 
7010900P4 


7010900P5 


7010977P 1 
7011716P43 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5840-611-3330 


5935-549-5407 


9325-171-7087 
9310-515-7681 


5340-598-0929 


5305-606-9735 


§315-515-2535 


5895-520-9444 


5975-649-8631 


5895-547-5879 


Part 
No. 


7011718P3 


7013644P2 


7013672P4 
7013756P1 


7014520P2 


7015623P1 


7015624P1 
7015625P1 
7015650P1 
7015650P2 
7015650P3 
7015650P4 
7015652P1 


7015653P1 


7015655P1 
7015655P2 


7015655P3 


7015656P1 


AF 
Source 
Code 


PID 


Section II 


Numerical Index 


421 


Section III 
Numerical Index 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5895-547-5888 
5895-56 9-6670 
5895-521-6565 


5895-569-6662 


5895-547-5880 


5895-569-6645 
5895-547-5882 
5307-638-7623 
5895-569-6644 


5895-519-3619B 
5355-509-9011 
5315-348-8129 


5315-525-1566 
5840-611-3158 
5895-569-6661 
5895-506-7482 


5895-564-9096 


422 


Part 
No. 


7015667P1 


7015668P1 
7015670P1 
7015672P1 
7015673P1 
7015674P1 
7015677P1 


7015677P2 
7015677P3 
7015677P4 


7015679P3 
7015684P1 
7015725P1 
7015728P1 
7015749P1 
7015758P1 
7015759P1 
7015760P1 
7015764P1 
7015767P1 
7015771P1 


7015771P2 
7015772P1 
7015772P2 


7015772P3 
7015773P1 
7015774P1 
7015780P1 


7015780P2 
7015782P1 


7015791P1 
7015792P1 
7015793P1 
7015795P1 


7015808P1 
7015812P1 
7015813P1 
7015814P1 
7015815P1 
7015816P1 


7015818P1 


AF 
Source 
Code 


SSS SSESEES 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Qty 
Fig. & | Per 
Index | Art- 
No. icle 
- 8 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


9305-638-8661 
5305- 564-0084 
5895- 569-6590 


5895-506-7432 
5355-668-6637 


9895- 520-9367 


5960-296-9895 
5315-515-2536 
5895-528-8219 


5999- 502-6518 


5895-527-1501 
5355- 518-3224 


9320-618-7315 
9320-618-7318 


5895- 530-3274 
5330-526-6907 


5307- 584-6816 


5307-584-6817 


7015823P1 


7015824P1 
7015825P1 
7015826P1 
7015827P1 
7015828P1 
7015829P1 
7015830P1 
7015832P1 
7015833P1 
7015834P1 
7015834P2 
7015836P1 


7015837P1 


7015839P1 
7015873P1 
7015873P2 
7015874P1 
7015875P1 
7015882P2 


7015883P1 
7015896P1 
7015920P1 
7015936P1 


7015937P1 
7015938P1 
7015939P1 
7015948P1 
7015948P2 
7015980P1 
7015982P1 
7015984P1 


7015985P1 
7015986P1 
7015988P1 
7015995P1 
7015998P1 
7015998P2 
7016860P2 
7018563P2 


7021584P1 
7022097P1 


7026296P1 


7026296 P2 


7026296P3 


AF 
Source 
Code 


Ooh BMOAAAH CO SOA AAAAA AAA ABR CO 


Nor h bh LP 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Numerical Index 


AF Class Code AF Class Code AF 
or or Source 
Stock No. P Code 


7026296P3 7028009P1 
7028009P2 

7028010P1 

6210-507-9780 7028011P1 

7206296 P4 6210-507-9779 7028012P1 
7028013P1 


COnDnarrt > 


5945-534-1411 7026297P1 


7028018P1 
7028019P1 
7028200P1 
5895-696-2039 7028022P1 
7029450P1 
5355-668-6636 7030208P1 


SZVUESZS SUVS & 
o 
De 
COph AH 


uo) = S40] 
ol 
oO 


5895-662-9506B | 7030238P3 


5895-547-5884 7030239P2 


5940-644-8679 7027144P1 5895-547-5885 7030239P23 


5895-547-5886 7030239P3 


5940-575-3446 7030248P1 


5940-593-5507 7030248 P2 


5895-503-7844B | 7030268P1 


7027721P1 
5895-523-9235 7027852P1 
5895-523-9236 7027852P2 
7028002P1 
5305-638-8660 7028005P1 
5895-569-6671 7028006P1 


423 


Section III 


T.O. 31P1-2GPA23-4 
Numerical Index 


Qty 


AF Class Code Fig. & | Per 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


or Index | Art- 
Stock No. No. 


icle 


5895-503-7844B | 7030268P1 5315-644-8882 


5305-637-5712 7030359P1 


5895-696-2028 7030360P1 


5307-533-9706 7030371P1 


7030287P22 
5895-547-5883 7030287P23 


5895-547-5887 7030287P3 


5315-644-8882 7030358P 1 


5307-639-4568 7030371P2 


424 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section III 
Numerical Index 


AF Class Code AF Class Code 


or 
Stock No. 


5940-573-7213 


5340-662-9782 


5306-638-7855 


9315-525-1567 


5895-509-8924 


5895-509-8925 
5895-509-8926 


5895-696-2037 


5895-562-6861 


5970-507-3905 
5330-609-0034 
5355-613-9671 
5340-696-2690 


5355-518-0240 


5305-611-3290 
5307-533-9707 


5895-530-3276 
5306-638-1471 


7030375P1 


7032306P1 


7033249P1 


7033252P1 


7033263P1 
7033270P1 
7033275P1 
7033294P1 
7033295P1 


7033296P1 


7033301P1 
7033303P1 
7033328P1 
7033343P1 


7033344P1 
7033376P1 
7033376P2 
7033380P1 


7033391 P1 


7033692P1 
7033693P1 
7033695P1 
7033696P1 
7033697P1 
7033725P1 
7033725P2 
7033819P1 
7033820P1 
7033820P2 
7033821 P1 
7033842P1 
7033843P1 
7033846P1 


7033847P1 


7033852P1 
7033853P1 
7033860P1 
7033869P1 


7033874P1 
7033878P1 
7033884P1 


4°) 
_ 
e) 


M 
M 
Pp 

M 
M 
M 
M 


= 


or 
Stock No. 


5895-528-8220B 
5895-509-8927 


9895-506-7433 


5305-638-7529 


5895-520-9443 


5315-663-0599 
5315-663-0701 


5895-564-8982 


7033884 P2 
7033894P1 
7033896P2 


7033897P1 


7033909P1 
7033913P1 
7033916P1 
7033917P1 
7033918P1 
7033919P1 
7033992P1 
7034211P1 
7034214P1 
7034226P1 
7034236P2 


7034239P1 


7034242P1 
7034256P1 
7034271 P1 


7034281P1 
7034281 P2 
7034285P1 
7034286P1 
7034286P2 
7034287P1 
7034289P1 
7034290P1 


7034294P1 
7034294P2 
7034295P1 
7034296P1 
7034297P1 
7034297P2 
7034297P3 
7034298P1 
7034552P1 
7034553P1 
7034554P1 
7034561P1 
7034562P1 
7034571P1 
7034574P1 
7034575P1 
7034576P1 


7034580P2 
7034581P1 


7034591 P1 
7034598 P1 


7034599P1 
7034621 P2 
7034654P1 
7034654P2 
7034654P3 


VL LLL LA HL LD LP 


oo 


ee YVSSESUES SEU 
Sh ae S) 
wo ill oes AS 
tN Sf DO DH AP LP CO ® CO hh LP C CO CO 


Orb PLL LH HL 


Section OI 


Numerical Index 


AF Class Code 


or 


Stock No. 


5895-519-5313B 


426 


7034660P1 
7034660P2 
7034662P1 
7034669P1 
7035000P1 
7035007P1 
7035019P1 
7035024P1 


7035028P1 
7035100P1 


7035100P5 
7035100P10 
7035100P1000 
7035100P1001 
7035100P1005 
7035100P1006 
7035100P1007 
7035100P11 
7035100P12 
7035100P13 
7035100P14 
7035100P15 
7035100P16 
7035100P17 
7035100P18 
7035100P19 
7035100P2 
7035100P20 
7035100P21 
7035100P22 
7035100P23 
7035100P24 
7035100P25 
7035100P26 
7035100P27 
7035100P28 
7035100P29 
7035100P3 
7035100P30 
7035100P31 
7035100P32 
7035100P33 
7035100P34 
7035100P35 
7035100P36 
7035100P37 
7035100P38 
7035100P39 
7035100P4 
7035100P40 
7035100P6 
7035100P67 
7035100P68 
7035100P69 
7035100P70 
7035100P71 
7035100P72 
7035100P73 
7035100P74 
7035100P75 
7035100P76 
7035100P77 
7035100P 78 
7035100P79 
7035100P80 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


RRR RR ER RR EB ee Ee eee ee eee ee ee ee PADD OPE ERD OOH AP 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


6150-583-3200 


5895-520-9451 


5315-522-1601 
5895-520-9449 
5340-313-8382 
5895-520-9429 


5895-526-1079 
5895-520-9430 


5895-526-1078 
5975-523-1051 


5310-515-9605 


5895-544-5680 
5306 -515-8082 


5895-520-9464 


5895-535-4938 
5895-520-9453 
5895-520-9452 


7035100P9 

7035100P962 
7035100P963 
7035100P964 
7035100P965 
7035100P969 
7035100P970 
7035100P971 
7035100P972 
7035100P973 
7035100P975 
7035100P980 
7035100P981 
7035100P982 
7035100P984 
7035100P988 
7035100P989 
7035100P990 
7035100P991 
7035100P992 
7035100P993 
7035100P998 
7035100P999 
7035130P1 


7035130P3 
7035130P4 


7035130P6 
7035132P1 
7035143P1 
7035158P1 
7035165P1 
7035185P14 
7035278P1 
7035722P1 
7035723P1 


7035733P1 


7035734P1 
7035734P2 
7035735P1 


7035736P1 
7035739P1 


7035740P1 
7035746P1 


7035753P1 
7035756P1 
7035757P1 
7035758P1 


7035759P1 


7035759P2 
7035760P1 
7035760P2 
7035760P3 
7035771P1 


_ 


me OO 
FEPNONONDOCONKFENAONNNY PKR REPRE 


CRON KLE Dh 


_ 
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AF Class Code 
or 
Stock No. 


5895-520-9446 


5895-520-9368B 
5340-527-1842 


5895-536-4315 
5340-631-5319 


6230-504-0093 


( 


5340-584-6450 
5340-527-2370 


5355-519-6299 
5895-527-3591 
5895-536-4316 


5305-527-3373 
5895-523-9234 
5310-550-3350 


5315-523-9103 


7035777P1 
7035782P1 


7035783P1 
7035784P1 


7035791P1 
7035791P2 


7035792P1 


7035795P1 
7035796P1 
7035804P1 
7035838P1 
7035840P1 


7035846P1 


7035862P1 
7035864P1 
7035864P1 
7035867P1 


7035898P1 


7038601 P3 
7038606P1 
7038617P1 


7038661P1 
7038662P1 
7038666P1 


7038667P1 
7038674P1 


7038683P1 
7039589P1 


7039622P1 
7039622P3 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5895-523-9225 
5940-617-7961 
5315-616-5077 
5895-632-3795B 
5895-632-3794B 


3040-585-1635 


5895-630-7863B 


5315-680-8784 


5340-584-6449 


7039685P1 
7040620P1 
7040758P1 
7040776P1 
7040777P1 
7041303P1 
7041319P1 
7041321P1 
7041322P1 
7041323P1 
7041324P1 
7041346P1 


7041492P1 
7043162P2 
7043166P1 


7043183P1 


7043194P1 
7043267P1 
7043269P1 
7043299P1 
7044625P2 
7044639P1 
7044651 P1 


7044660P1 
7044686P1 
7045854P1 
7047525P1 
7047526P1 
7047530P1 
7047530P2 
7047535P1 
7047850P1 
7047850P2 


Section II 


Numerical Index 


a —_ 
OP PP OR OD PI DO POO 


bo bee 
CO >, oO 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Numerical Index 


AF Class Code AF Class Code 


or 
Stock No. 


5895-625-5431B 


5307-680-5795 


5910-681-2352 


5895-580-1130B 


7047850P3 
7047945P2 
7051220P1 
7051221P1 
7053927P1 
7053928P1 
7053992P1 
7053993P1 
7053993P2 
7053994P1 
7053994P2 
7053994P2 
7053995P1 
7053998P1 
7055753P1 
7061069P1 
7061073P1 
7061111P1 
7061126P1 
7061159P1 
7061197P1 
7061227P1 
7064509P1 


7066739P1 
7067945P1 
7067946P1 
7067947P1 
7067948P1 
7067956P1 
7067956P2 
7067964P1 
7067964P2 


or 
Stock No. 


3010-204-2641 
1800 


5840-607-2392 
5985-336-9010 


5935-538-7326 
5305-619-4990 
5305-680-9264 
5310-281-8349 
5940-502-8532 


4540-585-7578 


5940-549-9631 


1800 


7124546P1 
7124546P2 


7126393P1 
7126393P2 


7126393P3 
7126808P3 
7126808P9 
7128372P1 
7128694P1 


7129067P1 


7132576P22 
7133855P112 
7133855P12 
7133855P159 
7133855P161 


7133855P48 
7133855P56 
7133855P60 
7133855P61 


7133855P91 


7069361P1 


5895-673-2870B | 7069371P1 
7069380P1 
7069380P2 
7069395P1 


5940-644 -8662 7135118P1 


Ph bh 


7070448P1 
7070456P1 
7071427P1 
7071428P1 
7071429P 1 
7072405P2 
7072420P1 


Nor RK LL 


7072484P1 

7072491P1 

7075482P1 
8850 778222 708 
4730-640-0102 7102063P1 
5960-283-1631 7103657P1 
5970-117-5268 7106963P4 


= 
OF OOD 


iw) 


7107491P1 


5310-596 -4296 7108462P1 
5340-264-7181 7114112P1 
5355-224-8232 7121334P1 
5895-528-4072 7121527P1 


428 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Numerical Index 


AF Class Code é AF Class Code 
or or 
Stock No. A Stock No. 


5310-576-6430 | 7135276P22 4-21 948 
29-7 
38-14 
5940-549-5463 | 7135118P2 fide 
43-26 
45-26 
47-9 
50-10 
61-97 
76-9 
78-13 
89-2 
89-13 
91-2 
93-2 
97-27 
97-32 
98-27 
110-21 
110-25 
113-4 
120-27 
124-14 
127-2 
129-8 
132-15 
133-19 
138-79 
139-14 
149-7 
175-5 
176-3 
201-5 
7135276P23 56-37 
61-35 
138-34 
180-14 
5895-625-543B | 7135276P24 201-20 
7135276P26 55-196 
56-61 
86-84 
127-17 
175-17 
7135276P28 56-35 
66-7 
7135276P31 61-95 
5895-612-6696B | 7135276P32 115-19 
168-65 
206-18 
7135276P34 134-21 
1270-099-5361 | 7135276P4 61-51 
5310-550-1708 | 7135276P42 61-108 
103-2 
105-6 
106-7 
138-2 
7135276P51 61-106 
7135276P52 103-1 
7135276P54 55-142 
7135276P56 105-9 
7135276P 13 5820-612-6697 | 7135276P6 77-10 
1270-099-9739 | 7135276P2 83-10 
99-4 


429 


Section II 
Numerical Index 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5310-558-8959 


5310-558-8960 
5340-674-5716 


1270-529-8181 
5307-558-6479 


5895-580-1128B 


430 


Part 
No. 


7135276P74 
7135276P75 


7135277P22 


7135277P29 
7135277P4 


7135277P52 


7135278P 101 


7135278P21 


7135278P22 


7135278P23 


7135278P61 
7135278P85 
7135278P89 


7182372P1 
7200464P8 
7203692P 1 
7203744P1 
7203949P 1 
7203971P 1 
7203999P 1 
7204866P 1 
7204874P 1 
7204875P 1 
7204896P 1 
7204896P2 
7204896P3 
7204902P 1 
7204907P 1 
7204914P1 
7204928P 1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


5340-662-9635 


5930-316-0603 
5960-395-9661 


: 9960-241-2909 


3110-293-8793 
5930-296-6701 


5990-284-4813 
5910-669-4949 


5930-548-9371 


5935-501-5487 


5950-646-1991 
9915-503-1795 
5950-645-9031 
5950-518-4217 


5950-645-8286 


5950-645-8908 
5950-646-1439 


5950-646-1990 
5950-645-8201 


Part 
No. 


7204942P1 
7204945P 1 
7204970P1 
7205705P 1 
7205739P 1 
721 


7213362P1 
7215111P1 
7215133P1 
7302298P62 


7302326P 155 


7302326P7 
7302326P8 
7302335P1 
7302335P2 
7302708P39 
7302708P45 
7302726P89 
7302729P99 
73537-F6C 
7405194P21 


7406864P3 
7408101P28 
7408101P3 
7409289P9 
7410009P 62 


7411355P4 


7411380P2 
7411474P 12 


7412290P 1 
7412292P1 
7412293P 1 
7412294P1 
7414095P 1 


7414139P2 


7414578P1 
7414594P2 
7415259P 1 
7415260P 1 


7415277P 1 


7415281P1 
7415286P 1 


7415288P1 
7415293P 1 


AF 
Source 
Code 


Index 
No, 


> 


i -e iw 
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AF Class Code 
or 
Stock No. 


9920-698-9447 7415924P1 


5895-520-9387 7415925P23 
5840-544-5693 7415925P3 


7415929P1 


7415929P2 


5305-207-2232 7415929P23 


7415929P3 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


3-34 
61-79 
114-26 
195-7 
23-16 
23-28 
23- 
61-26 
68-9 
68-10 
68-53 
68-86 
72-5 
73-10 
73-37 
74-9 
74-22 
117-5 
117-6 
118-6 
121-5 
121-9 
137-57 
138-45 
138-50 
138-56 
142-9 
142-13 
142-23 
142-37 
170-12 
170-18 
170-30 
171-10 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


5905-107-7979 
5915-643-8459 


5895-519-5297B 
5895-519-3617B 
59895-519-5306B 
5355-519-3377 
5355-518-3901 


5355-519-5400 


5895-506 -7440 


7415929P4 


7415945P1 
7416160P1 


7416516P3 
7416517P3 
7416517P4 
7416521P3 
7416521P4 
7416521P5 
7416521P6 
7416522P10 
7416522P11 
7416522P12 
7416522P13 
7416522P2 
7416522P3 
7416522P4 
7416522P7 
7416522P8 
7416522P9 
7416525P1 
7416525P2 


7416526P1 
7416529P1 


7416530P1 
7416531P1 
7416532P1 


7416532P2 


7416532P3 
7416536P1 


7416538P1 
7416538P2 
7416538P3 
7416559P1 
7416565P1 
7416566P1 


7416587P2 
7416587P3 


a a ee 


Vice ee 


yg 


Section DI 


Numerical Index 
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oo © 
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6 
8 
+) 
8 
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8 
1 
4 
7 
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1 
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1 
1 
0 
1 
8 
8 
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Section II 
Numerical Index 


AF Class Code 
or 
Stock no. 


5895-512-1180 
5895-569-6615 


5895-569-6617 


5895-569-6616 
5895-506-7454B 
5840-611-3234 


Part 


7416588P1 
7416589P1 


7416589P2 
7416589P3 


7416589P5 
7416590P1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Qty 

AF Fig. & | Per 
Source | Index | Art- 

Code No. |icle 


1 


5895-569-6627 


5895-696-2024 


5975-715-5087 


5340-662-9696 


5950-519-4346 
5950-645-8885 
5950-621-2333 
5950-645-8380 
5950-648-5957 
5950-645-5517 
5950-621-2316 
5950-521-8093 
5950-538-7503 
5950-645-8877 
5950-646-8711 


5990-504-8199 


5895-544-5802 


5945-502-4798 
5910-668-0310 


5910-668-0311 


432 


7416591P1 


7416593P1 


7416593P2 


7416596P1 


7416660P1 


7416681P2 
7417000P1 
7417003P1 
7417005P1 
7417006P1 
7417014P1 
7417015P1 
7417016P1 
7417017P1 
7417046P1 
7417050P1 
7417095P1 


7417135P1 


7417161P2 
7417161P3 
7417162P1 
7417163P1 


7417163P2 


7416592P15 


co 


uc) 
—_ 


32 
P 2 
P 1 
Pp 1 
Pp 8 
P 4 
Pp 1 
Pp 1 
Pp 2 
1B 4 
P 4 

20 


(2S) 
i=) 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


5910-668-0308 
5910-667-8695 
5910-668-0038 


5910-668-0037 
5910-667-9910 


5910-538-1990 
9910-615-0523 


5895-536 -4312 


5895-536 -4311 


5960-264-4109 


5895-696-2025 
5840-611-3235 
5895-569-6626 


7417163P3 


7417163P4 
7417163P5 


7417163P6 
7417163P7 


7417163P8 
7417163P9 


7417327P3 
7417327P4 
7417343P1 
7417344P1 
7417346P1 
7417374P1 
7417409P1 
7417410P1 
7417430P1 
7417430P1 
7417430P2 
7417441P1 
7417442P1 
7417442P2 
7417443P1 
7417447P1 


7417457P1 
7417458P1 
7417450P1 
7417460P1 
7417461P1 
7417464P2 
7417466P1 
7417478P1 
7417470P1 
7417484P1 
7417564P2 


7417606P1 
7417607P1 
7417609P1 
7417610P1 
7417611P1 
7417612P1 
7417618P1 
7417619P1 


7417621P1 
7417624P1 
7417640P1 
7417641P1 
7417642P1 
7417646P1 
7417647P1 


4 
4 
8 
8 
8 
8 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
2 


COPE EAD A DO 


orn PLL HPL 


PPP Ph PL 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 


Numerical Index 


Qty 


AF Class Code AF 


or 
Stock No. 


5895-504-2044 


5895-506 -7467 
5895-569-6619 
5895-526-6662 
5895-569-6620 
5895-569-6621 
5340-662 -9656 
5895-506-7434 


5895-506-7435 


5895-519-5725B 
5895-519-3876B 
5895-519-3620B 
3320 
5935-535-2305 


5340-662-9662 


5895-519-3622B 


5895-670-4678B 
5895-670-4777B 


5340-200-7670 
5340-200-6798 
5340-200-3763 


5895-569-6673 


5895-506 -7488 
5895-506-7489 


5340-598-1709 


7417647P2 
7417668P2 
7417669P2 
7417671P1 
T417673P1 
7417674P6 
7417674P7 
7417674P8 
7417685P1 
7417688P1 


7417692P1 | 


7417695P1 
7417698P1 
7417703P1 
7417711P1 


7417711P2 


7417713P1 
7417713P2 
7417714P1 
7417722P1 
7417735P1 
7417738P1 
7417745P1 
7417772P1 
7418238P2 


7418256P2 
7418505P1 
7418507P1 
7418513P1 


7418525P1 
7418531P3 
7418560P2 
7418561P2 
7418562P1 
7418564P1 
7418564P2 
7418565P1 
7418566P1 
7418579P1 
7418580P1 
7418584P1 
7418587P1 
7418588P1 


7418589P1 
7418650P2 
7418650P3 
7418659P1 
7418659P2 
7418662P1 
7418675P1 
7418694P1 
7418704P1 
7418707P1 
7418708P1 
7418709P1 
7418711P1 


Source 
Code 


i) 
OP LLLP PR ODOOAH A HP HS 


i) 


= 
OPRR WOOD HL LL oo 


~- Ph Pp 


— 
NOhaoarhKH KH KH HLH LPP LH 


Phe HP POR DOOH HL 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5895-521-6602 


5325-171-4365 
5995-284-3502 
5895- 538-5063 


5895-536-4308 


5935-522-7721 
5935-522-7722 
5935- 536-0147 


5935-522-7723 
5895-574-0382B 
5895-536-4303 
5895-519-3867B 


Part 
No. 


7418725P1 
7418726P1 
7418727P1 
7418743P1 
7418744P1 
7418744P2 
7T418745P1 
7418752 P4 
7T418757P1 
7418757P2 
7418758P1 
7418763P1 
7418773P1 
7418774P1 
7418775P2 
7418780P1 
7418781P1 
7418797P1 
7418797P2 
7418802P1 
7418906P1 
7419201P1 
7419211P1 
7419212P1 
7419212 P2 
7419249P1 
7419256P1 
7419256 P2 
7419265P1 
7419273P1 


7419276P1 
7419279P1 
7419282P1 


7419283P2 
7419283P3 
7419283P4 


7419292P1 
7420508P1 
7420529P1 
7421363P1 
7421363P2 
7421363P3 


7421363P4 
7421364P1 
7421364P2 
7421365P1 
7421388P1 
7421398P1 
7421425P1 
7421496P1 
7421497P1 
7421497 P2 
7423664P1 
7423668P1 
7423774P1 
7423774 P2 


AF 
Source 
Code 


P1D 
M1 


MEREERU EZEES 


ZEEE 


—_ 


SESEEE VY YY Vu Ze 
ioe) 


Fig. & 
Index 
No. 


61-17 
61-1 
95-214 
137-36 
137-29 
137-30 
103-30 
109-17 
56-4 
36-5 
56-3 
32-9 
156-47 
156-48 
156-52 
179-3 
179-2 
137-61 
137-62 
205-26 
55-57 
188-15 
86-48 
137-67 
137-68 
189-28 
56-30 
56-31 
179-14 
113-63 
137-89 
194-42 
61-88 
2-46 
53-7 
181-7 
53-6 
181-6 
53-5 
181-5 
53-4 
181-4 
55-227 
61-85 
136-6 
211-3 
210-3 
213-3 
216-3 
212-3 
137-76 
137-27 
55-93 
142-21 
137-56 
156-11 
137-45 
137-46 
137-47 
156-55 
175-8 
206-21 
206-22 


Oph Pe HEL hr HhaohPL QOL HL LKHDOdOOh HLL LPL LP 


i) 
PN DL LL 


= 


HPPA HR ROLE, HRD 


433 


Section II 
Numerical Index 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5895-628-6873B 


5895-652-9831B 
5895-630-7802B 


5895-628-6872B 
5895-584-5946B 
5895-584-5937B 


5970-624-9505 


5340-584-6465 


5895-680-3708B 


5895-506-7518B 


5970-698-2078 


4130-595-4666 
4130-595-4667 
5905-644-8768 


5340-141-6997 


5340-598-8558 
5340-141-6973 


6500 327808 
5340-141-6976 


434 


7426472P1 


7426491 P1 
7426492P1 
7426493P2 
7426514P1 


7426516P1 
7426527P1 
7426528P1 
7426536P1 
7426536 P2 
7428308P1 
7428373P1 
7428374P1 
7428381P1 
7428382P1 
7428382 P2 
7428384P1 
7428406P1 
7428407P1 
7428425P1 
7428426P2 
7428426P3 
7428427P1 
7428431P1 
7428433P1 
7428433P2 
7428435P1 
7428436P1 
7428438P1 
7431860P15 


7441886P1 


7441322P1 
7443142P1 
7443143P1 
7443273P1 
7452578P1 
7452579P1 
7452579P2 
7452583P1 
7452584P1 
7464291P1 


7464291 P2 


7471049P13 
7471049P15 
7471803P35 


7472306P1 


7472306P3 
7472306P5 


7472306P6 
7472306P7 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


123-15 


Nr BH eee PLL L AL LPH A LD LA LP 


_ 


) a 
> 


Ip PPP AP BD 


(Jt) 


oo 
=] 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5970-556-2703 


5940-260-0452 


5320-551-7696 


5895-509-1440B 
5950-645-8211 
5950-646-1200 
5950-646-2473 
5950- 646-2474 


5950-646-1421 


5950-648-4011 
5310-680-5192 
5310-544-2850 


5895-698-9975 


5895-569-6638 


1800 


5895-569-6640 
5895-569-6641 


7472368P122 
7476538P1 


7476538 P6 


7480994P103 


7480994P 152 
7481941P1 
7485502P1 
7485503P 1 
7485504P 1 
7485507P1 


7485509P 1 


7485509P2 
7485510P1 
7508682P 18 
7508682P4 
7603825P105 
7603825P202 
7603825P205 
7603825P206 


7603825P207 
7603825P210 
7605187P 18 


7605871P1 
7605932P31 
7605932P40 
7605946P28 
7605946P59 
7605946P63 
7605949P 1 
7605982P26 
7605984P1 
7605995P1 
7605999P1 
7607001P1 
7607002P1 
7607004P1 
7607007P1 
7607009P 1 
7607011P1 
7607013P1 
7607015P2 
7607016P1 
7607018P1 
7607020P 1 
7607022P1 
7607024P2 
7607025P1 
7607027P 1 


200-20 
179-1 
100-1 
205-2 
68-7 
207-5 
107-6 
207-6 
89-9 
91-6 
104-8 
55-134 
70-33 
73-14 
74-17 
170-35 
72-16 
72-17 
70-13 
70-1 
70-54 
171-43 
56-10 
66-16 
23-45 
172-38 
132-29 
129-32 
52-43 
41-28 
133-30 
134-23 
131-31 
2-75 
50-29 
45-28 
43-30 
130-13 
113-78 
47-35 
33-27 


Ore fhe h Lh OD 


oo 
NS CO > 


for) 


RPrePPNONNeE PP HLNY KH Lh Lhe Lh fh OO POO Hh hh PLP 


. 


Section I 
Numerical Index 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


AF Class Code 
or 
Stock No, 


5895-564-9098 


5960-503-4494 
5340-664-5814 
5895-564-9092 
5340-634-7716 


5895-670-4676B 
5895-670-4680B 


5960-501-1839 
1800 


5895-536-4313 


5355-552-1901 


5895-625-5433B 


7607033P 1 


7607033P24 


7607041P 1 
7607041P2 
7607042P 1 
7607046P 1 
7607083P41 
7607083P44 
7607083P94 
7607094P 31 
7607094P 40 
7607310P1 
7607311P 1 
7607312P1 
7607316P1 
7607323P24 
7607323P25 
7607323P26 
7606323P27 
7607323P45 
7607323P46 
7607323P56 
7607323P57 
7606323P61 
7607327P2 
7607368P91 
7607376P1 
7607377P 1 
7607377P2 
7607954P2 
7607954P3 
7607960P2 
7607960P3 
7607969P3 
7607991P 1 
7607993P 1 
7607996P2 
7608003P3 
7608006P 1 
7608011P2 
7608018P1 
7608024P 1 
7608034P1 
7608072P 1 
7608076P 1 
7608082P2 
7608408P 16 
7609032P 1 
7609825P11 
7611283P1 
7611951P1 
7611954P1 
7611954P2 
7611958P1 
7611959P2 
7611975P1 
7611977P 1 
7611980P 1 
7611986P1 
7611987P 1 
7611988P1 
7611989P1 
7613271P1 


= See Wd 


—_ 


[) 
COPAELHP PPL OLN PLL’ L PLL LP A DOM PP DOP 


—" 


—_ 


Pee Pee eee ee POP ALL ALA HLA DALAL AH ALAA PD PD 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5970-342-0890 


8880-821550- 1935 


5930-548-8048 
5355-667-7919 


5355-667-7918 


5355-519-5412 


5355-668-4571 
5355-667-7921 


5355-519-3105 


5355-667-6362 


5930-307-4016 


8880-500821-1255 


5945-502-1688 
50945-502-1689 
5930-699-2180 
5930-699-5723 
5930-699-5724 
5930-507-9697 
5930-613-1964 
3340 


3380 
3380 


5905-665-7405 


7615333P1 
7617811P1 
7617813P17 
7617813P 18 
7617813P19 
7617813P42 
7617813P43 
7617814P1 
7617819P1 
7617821P1 
762 

764 


7661K5 
7702903P 10 


7702903P 11 


7702903P 14 


7702903P2 
7702903P4 
7702903P7 
7702903P8 


7702903P9 


7704935P2 
7705282P58 
7705959P1 
7705959P2 
7706216P3 
7706216P4 
7706298P2 
7706298P5 
7706298P6 
7706805P1 


7706805P22 
7706805P24 


7707158P1213 


vuvvUUUUUUY 


—_ 


Woh Lh Lh LO PP 


a 


Ooh Pe APO DD 


— 


435 


Section II T.O, 31P1-2GPA23-4 


Numerical Index 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


5905-665-7405 


5905-665-7407 


5905-644-8304 
5905-581-1478 
5905-615-8881 
5905-644-8301 


9905-644-8284 


3350-379400- 7473 


9905-665-6619 


5905-644-8283 


5905-665-7410 
5905-644-8297 
9905-644-8175 
5930- 548-5086 
5950- 509-9069 
5950- 509-9068 
5950- 521-8256 


5905-665-9515 
5905-644-9470 
5905-666-4255 


5905-644-9425 


5905-644-9423 
5905-644-9468 


5905-642-0924 


5905- 549-5261 


5905-644-8161 
5905-666-2839 
5905-636-9944 
9905-643-5853 
5905-644-9426 
5905-644-8193 
5930- 506-8720 
5930- 506-8716 
5930- 507-4048 
5930-507-4035 
5930-620-2307 


436 


T707158P1213 


7707158P1403 


7707158P1503 
7707158P1583 
7707158P1743 
7707158P1653 


7707158P2003 


7707158P2053 
7707158P2213 


7707158 P2493 


7707158P4022 
7707158P4753 
7707158P4992 
7707257P3 
TTI07738P11 
T1T07738P5 
7T707738P8 


7708702P2492 
7708702 P2744 
7708702 P4024 


7708702 P4424 
7708702 P4494 
7708702 P6044 
7708702 P9093 


7708703P1003 
7708703P1004 


7708703P1244 
7708703P1504 
7708703P3013 
7708703P3323 
7708703P9093 
7708704P2004 
7108741 P1 
7708761P3 
T108761P5 
7708761 P6 
7708761 P7 


UDUUUy UNS Ve Be Ue ll 


155-22 


139-109 


bw) 


S) 
PRE POOLE DPD 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5905-502-3490 
5905-502-3491 


5905-502-3504 
5905-502-3489 


5905-502-3501 
5905-502-3502 
5905-583-8733 
5905-615-2096 
5905-615-2091 
5905-502-3486 


5905-502-3488 


5905-502-3493 


5905-502-3492 


5840-516-8807 
5840-516-8802 


6210-635-9987 
6210-635-9997 
6210-635-9995 
6210-635-9994 


6210-635-9996 


6625-539-9872 


5895-518-4822 
5895-503-1692 


5340-200-8334 


7709026P1 


7709026P12 
7709026P14 
7709026P15 


7709026P16 
7709026P17 
7709026P21 
7709026 P22 
7709026 P23 
7709026 P4 


7709026P5 


7709026P7 


7709026P9 


7709029P1 
7709029P3 


7709032P6 
7709035P15 


7709035 P24 
7709035 P28 
7709035P32 


7709041 P19 
7709042 P22 
7709097P16 
7709097P17 
7709190P1 
7709209P1 


7709307P22 
7709382P2 
7709382P3 
7709409P1 
7709436P1 
7709456P1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section DI 


Numerical Index 


AF Class Code AF AF Class Code AF Fig. & 


or 
Stock No. 


5340-584-6464 
5340-662-9659 
5340- 662-9659 
5340- 662-9698 


5340- 662-9697 
5340- 662-9661 
5340-662-9660 
5340-515-1893 


5895-519-5302B 
6130-669-5509 


5960-501-1821 
5340-662-9657 
5340-662-9779 


5905-589-2644 
5905-502-2773 


5905-502-4246 
5905-583-7154 
5905-615-8443 
5905-503-5130 
5905-503-5129 
5905-503-6679 
5905-503-5128 


5895-569-6659 


7709456P12 
7709456P3 
7709456P4 
7709456P5 


7709456P6 
7709456P7 
7709456P8 
7709456P9 
7709467P1 
7709491P 1 
7709534P2 
7709574P 1 
7709583P1 
7709806P 1 


7709819P 1 
7709829P 10 
7709829P6 


7709832P1 
7709847P1 


77109847P2 
7709847P4 
7709847P5 
7709859P1 
7709859P2 
7709859P4 
7709859P5 
7710030P 1 
7710032P1 
7710043P 1 
7710051P1 
7710062P7 
7710062P8 
7710062P9 
7710064P 1 
7710070P 1 
7710071P1 
7710071P2 
7710075P 1 
7710077P 1 
7710078P 1 
7710083P 1 
7710084P 1 
7710088P1 
7710088P2 
7710454P 1 
7710459P 1 
7710460P 1 
7710462P1 
7710464P2 
7710464P4 
7710472P1 
7710473P 1 
7710474P 1 


7710474P 1 
7710476P1 
7710505P2 
7710505P3 
7710505P4 


Source 
Code 


MOM NM Ui 
be ee 


xs 


Qty 
Fig. & | Per 
Index | Art 
No. icle 

1 


NPL he HK Lhe eH LP Of 


CO; > 


4 
6 
4) 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4) 


COO, fb 


or 
Stock No. 


5960-698-5006 
6220-299-6656A 


5930-566-6830 
5950-645-9050 
5950-645-8872 


5950-519-9540 
5950-519-9538 
5950-519-9539 
5910-538-1620 


5950-621-9658 
9915-539-7105 


5895-630-7805B 
5895-630-7806B 


5950-583-0698 
5905-615-1461 


9905-615- 1462 
5930-617-5221 
5930-617-7242 
5930-679-3801 


7710505P5 
7710505P6 
7710552P1 
7710558P1 
7710559P1 
7710561P4 
7710574P 1 
7710582P1 
7710622P1 
7710692P11 


7710723P1 
7710840P1 
7710873P1 
7710900P 1 
7710904P1 
7711100P2 
7711100P3 
7711100P4 
7711446P2 
7712560P1 
7712632P1 
7713113P1 
7713369P1 
7715971P1 
7716411P1 
7716411P2 
7716411P3 
7716608P4 
7TT16790P1 
7717300P 1 
TT17316P1 
7717316P2 
TT17762P4 


TTATTTS5P1 
7717816P1 
7718958P2 
7718958P3 
7719503P1 
7719638P1 
TT19639P1 
7722463P1 
7722990P1 
7722406P3 
7724055P 1 
7724071P1 
7724812P 1 


Source 
Code 


Index 


(se) 
NerP FP OPP He PH PP HENMH KH KH HEL Lh HP 


ry 


co 


PP he PhO LPH LPL Lh LP 


437 


Section III 


Numerical Index 


AF Class Code 


or 
Stock No. 


5340-558-7417 
5340-038-1898 


5340-531-6720 
1270-259-1610 


5940-238-6957 


8880 
5940-500-9562 


5940-665-9135 


5940-205-0472 


5940-636-5490 


5940-665-9137 
5940-500-7968 


5940-205-0631 


438 


7724847P 1 
7724866P1 
7724866P2 
7724866P3 
7724866P4 
7724866P5 
7724866P6 
7724866P7 
7724866P8 
7724866P9 
7724866P 10 
7724866P 11 
7724866P 12 
7725414P1 


7763541P1 
7763541P2 


7763541P5 
7771534P 10 


7771534P2 


7771534P22 
7771534P24 


7771534P25 


7771534P26 


7771534P28 


7771534P29 
7771534P3 


7771534P30 


T.O,. 31P1-2GPA23-4 


68-46 
68-24 
68-25 
68-26 
68-27 
68-28 
68-29 
68-24 
68-25 
68-26 
68-27 
68-28 
68-29 
68-14 
68-46 
113-72 
52-38 
194-50 
38-17 
47-33 
55-133 
135-2 
69-2 
69-7 
104-10 
107-5 
180-17 
86-59 
47-4 
52-13 
86-60 
134-9 
204-4 
100-5 
107-12 
203-5 
49-14 
86-58 
110-23 
134-3 
137-52 
175-13 
179-9 
194-1 
200-18 
135-7 
134-51 
204-5 
179-10 
2-37 
4-3 
33-16 
41-3 
43-2 
45-8 
49-12 
50-3 
127-20 
129-3 
131-3 
132-3 
137-53 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5940-665-9138 


5940-263-4334 
1270-258-8257 


5940-552-7767 


5940-665-9134 


Part 
No. 


7771534P4 


7771534P47 
7771534P5 


7771534P6 


7771534P7 


AF 
Source 
No. 


P 


Wd 


Fig. & 
Index 
No. 


206-12 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Numerical Index 


AF Class Code AF Class Code AF 
or or Part Source 
Stock No. Stock No. Code 


5940-502-4770 7771534P8 5970-329-9172 


5895-615-2902B | 7771534P9 
5905-193-2095 7771940P322 


5905- 199-0152 7771940P325 
5905-279-1811 7771940P330 
5970-329-9172 780 


7807-36 
7861714P22 


5940-231-1574 7861852P2 


5940-556-6135 7861852P3 


53 10-262-0359 7867352P 19 


7868592P1 
7870535P 1 
7870535P2 


5310-639-5323 
5310-596-9695 
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Section II T.O. 31P1-2GPA23-4 
Numerical Index 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


AF ig. AF Class Code 
Part Source or 
No. Code Y i Stock No. 
5330-292-1764 


5310-596-9695 7870535P2 


7872401P1 
7872401P2 
7872443P1 


5310-725-0320 
5330-725-4874 


5330-292-1763 7872445P1 


9330-599-1181 
7872455P11 
7872492P1 


5330-286-5643 


9330-513-2504 7874555P1 
5330-551-9995 


5330- 171-5257 


5330-292-1764 7874555 P10 


5940-231-1570 
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7874555P10 


7874555P11 


7874555P17 


7874555P20 


7874555P33 
7874555P5 
7874555 P6 
7875267P1 
7875299P1 


189-45 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5305-207-2316 


6700-127082-44 


1270-650-5927 


5940-504-3591 


7875717P9 


7876450P3 


7876450P4 


7876684P1 
7876684P14 


7878243P5 


7878455P1 


AF 
Source 
Code 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section II 
Numerical Index 


Fig. & 
Index 
No. 


Qty 
Per 
Art- 
icle 
20 


AF Class Code AF Fig. & 
or Part Source Index 
Stock No. No. Code No. 


5940-504-3591 7878455P1 


5940-549-5453 7878455P2 451 


9320-554-1998 7883542P1 8 
9320-282-6622 7883542 P2 16 
5355-197-1259 7886228P3 12 
5355-518-3233 71886228P4 8 

7886276P1 4 
5975-156-6559 7886278P1 521 
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T.O. 31P1-2GPA2344 Section II 
Numerical Index 


Qty 

AF Fig. & |Per 
Part Source | Index /Art- 
No. Code No. icle 


9760-16 55-171) 4 
9760-20 55-25 | 10 
109-19 
188-7 

53-21} 39 
109-12 
109-13 
109-23 
135-13 
181-19 
187-5 
204-2 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


AF Class Code 
or 
Stock No. 


5975-156-6559 7886278P1 139-50 
161-27 
162-19 
163-3 
164-32 
165-17 
168-40 
169-11 
177-24 
178-18 
189-37 
206-16 


5935-257-7328 
5935-142-4880 


9760-24 


5935-221-8576 


5355-161-4435 | 7886574P1 189-38 5938-221-8575 | 9760-28 53-17 | 88 
5355-668-1989 | 7886574P2 3-34 53-20 
114-26 109-13 
137-57 109-14 
142-13 135-14 
195-7 181-31 
206-6 204-17 
5940-642-0714 | 7891270P5 102-7 205-12 
6210-557-8716 | 8-3730-KP17-111 206-3 5935-187-4296 109-10] 14 
6130-507-7192 | 8A2HS1 Pp 38-8 186-3 
65-6 187-1 
67-14 191-35 
120-16 98G167 134-4 4 
123-8 5950-645-8212 | 98G28 P 131-2798 
125-2 132-25 
126-39 5950-645-8870 | 98G455 P 126-1240) 4 
199-3 5950-645-8912 | 98G457 P 113-38| 4 
200-8 5950-645-9100 | 98G458 P 131-24] 8 
6130-548-0766 | 8A3HS2 67-13 7 132-21 
5960-501-1838 | 80803-89 56-7 5950-645-8210 | 98G463 P 113-39| 4 
PART 1 5950-645-8913 | 98G468 P 129-24] 4 
5960-501-1505 | 80803-89 138-16 5950-648-3753 | 98G469 P 133-23| 4 
PART 2 5950-645-8884 | 98G470 P 52-34| 9 
5930-296-6701 | 81075 114-34 131-19 
5935-257-7822 | 8657 56-8 132-20 
91P10493S2 185-26 5950-645-8886 | 98G472 P 43-6 | 20 
9227-140 86-77 45-4 
126-35 47-24 
926B 86-94 50-21 
926C-2 16-4 129-23 
82-4 130-9 
926C-3 100-32 134-7 
926H 45-18 203-13 
201-3 5950-645-8208 | 98G481 P 126-14| 4 
5935-257-7548 | 9453-14 56-6 5950-645-8914 | 98G534 P 110-36] 4 


139-7 

5935-666-4563 9713-148 63-2 
86-76 

103-4 
126-36 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section IV 


Reference Designation Index 


SECTION IV 


REFERENCE DESIGNATION INDEX 


Reference 
Designation 


1PS1ARI1C1 
1PS1AR1C2 
1PS1ARIC3 
IPS1ARIC4 
1PS1ARI1R1 
1PS1AR1R2 
1PS1AR1R3 
1PS1AR1R4 
1PS1AR1R5 
1PS1AR1R6 
1PS1AR1R7 
1PS1AR1R8 
1PS1ARI1R9 
1PS1AR1R10 
1PS1AR1R11 
1PS1AR1R12 
1PS1ARI1R13 
1PS1AR1R14 
1PS1AR1R15 
1PS1ARI1TP1 
1PS1ARIV1 
1PS1AR1V2 
1PS1AR1V3 
1PS1AR1V4 
1PS1AR1XVv1 
1PS1AR1XV2 
1PS1AR1XV3 
1PS1AR1XV4 
1PS1CR1 
thru 
1PS1CR3 
1PS1C1 
1PS1C2 
1PS1J1 
1PS1L1 
1PS1R1 
1PS1R2 
1PS1R3 
1PS1R4 
1PS1R5 


Class Code 
or 
Stock No. 


5895-696-2027 


5910-668-0093 


5910-668-0093 
6240-267-1167 
6240-267-1167 


5895-643-2265B 
9840-564-9082 
5910-666-8805 
59910-644-6213 
5910-101-5789 
5910-644-6215 
9905-195-6806 
9905-279-2515 
5905-644-8829 
5905-644-8849 
5905-195-6806 
5905-279-2527 
5905-257-0926 
5905-257-0937 
5905-254-7101 
5905-192-0667 
5905- 195-6806 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-279-2616 
5895-503-7844B 


5905-279-1979 


PL7302726G1 
AO-4345 
CP70B1FF605K 


CP70B1FF605K 
1822 

1822 
26-4200-32S 
26-4200-32S 
PL7605941G1 
PL7416539G1 
CP09A1KC 104K 
CPO9AIKE103K 
CM30D222J 
CPO9A1KE104K 
RC20GF102J 
RC20GF474J 
RN70A3482F 
RN70A1003F 
RC20GF 102J 
RC42GF223J 
RC42GF332J 
RC42GF472J 
RC42GF 104J 
RC20GF224J 
RC20GF102J 
RC20GF101J 
RC20GF161d 
RC20GF101J 
RC20GF153J 
7030268P1 
JANS751 
JANOB2 
JAN5814A 
JAN6AUBWA 
503K17726 
53D16450 
03D16450 
53K17726 
6RS21PD6AAH1 


CP70B1FF106K 
CP70B1FF405K 
54A17403 
7417000P1 
RC42GF104J 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
RC42GF101J 
RC42GF101J 


Reference 
Designation 


1PS1R6 
1PS1TB1 
1PS1TB2 
1PSITP1 .« 
thru 
1PS1TP3 
1PS1T1 
1PS1T2 
1PS1V1 
1PS1XV1 
1PSs2 
1PS2AR1 
1PS2ARI1C1 
1PS2AR1C2 
1PS2AR1C3 
1PS2AR1R1 
1PS2AR1R2 
1PS2AR1R3 
1PS2AR1R4 
1PS2AR1R5 
1PS2AR1R6 
1PS2AR1R7 
1PS2AR1R8 
1PS2AR1R9 
1PS2AR1R10 
1PS2AR1R11 
1PS2AR1R12 
1PS2AR1R13 
1PS2ARITP1 
1PS2AR1V1 
1PS2AR1V2 
1PS2ARI1V3 
1PS2AR1V4 
1PS2AR1XV1 
1PS2AR1XV2 
1PS2AR1XV3 
1PS2AR1XV4 
1PS2CR1 
thru 
1PS2CR3 
1PS2C1 
1PS2C2 
1PS2J1 
1PS2L1 
1PS2L2 
1PS2R1 
1PS2R2 
1PS2R3 
1PS2R4 
1PS2R5 
1PS2R6 
1PS2TB1 
1PS2TB2 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-583-0521 
5940-665-9135 
5940-500-7968 
5935-257-7044 


5950-646-1990 
5950-645-8201 


3370 316000-6636 


5935-129-9358 
0895-669-5112B 
5895-564-9084 
5910-101-5789 
5910-280-6637 
5910-666-8805 
5905-249-3663 
5905-249-3661 
5905-644-8298 
5905-644-8351 
5905-665-6772 
9905-644-8849 
5905~195-6806 
5905-190-8889 
9905~195-6806 
5905~ 192-0667 
5905- 195-6806 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5895-503-7844B 
5960-262-0167 


3370 331000-1675 


5960-262-0152 
5960-262-0210 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899000 
8850 899300 
3370 


5910-668-2174 
5910-668-2170 
5935-295-3078 
3340 

3340 

5905-279-2527 
50905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-549-8093 
5905-549-8093 
5905-185-8516 
5940-665-9135 
5940-500-7968 


RU4BR82J 
7771534P7 
7771534P3 
118930-B 


7415288P1 
7415293P1 
6080WA 
TS101P02 
PL7605939G1 
PL7417655G1 
CM30D222J 
CP26A1EF103K 
CPO09A1KC104K 
RC42GF683J 
RC20GF683J 
RN70A6042F 
RB15BE16002D 
RB16BE28302D 
RN70A1003F 
RC20GF102J 
RC20GF101J 
RC20GF102J 
RC20GF224J 
RC20GF102J 
RC20GF101J 
RC20GF1013 
7030268P1 
JANI2ATTWA 
JANOB2 
JAN6AU6WA 
JAN5814A 
53K17726 
53D16450 
53D16450 
53K17726 
6RS21PD1AAH1 


CP70B1FG156K 
CP70B1FF405K 
54A17403 
89G472 
7706805P1 
RC42GF223J 
RC20GF102J 
RC20GF 1023 
RW31G101 
RW31G101 
RC42GF103J 
7771534P7 
7771534P3 
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Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


1PS2TP1 
thru 


1PS3AR1C1 
1PS3AR1C2 
1PS3AR1C3 
1PS3AR1R1 
1PS3AR1R2 
1PS3AR1R3 
1PS3AR1R4 
1PS3AR1R5 
1PS3AR1R6 
1PS3AR1R7 
1PS3AR1R8 
1PS3AR1R9 
1PS3AR1R10 
1PS3ARiR11 
1PS3ARiTP1 
1PS3AR1V1 
LPS3AR1V2 
1PS3AR1V3 
1PS3ARIXV1 
1PS3AR1XV2 
L1PS3ARLXV3 
1PS3CR1 
thru 
1PS3CR3 
1PS3C1 
1PS3C2 
1PS3J1 
1PS3L1 
1PS3L2 
1PS3R1 
1PS3R2 
1PS3R3 
1PS3R4 
1PS3R5 
1PS3TB1 
1PS3TB2 
1PS3TP1 
thru 
1PS3TP3 
1PS3T1 
1PS3T2 
1PS3v1 
1PS3XV1 
1Ps4 
1PS4AR1 
1PS4ARIC1 
1PS4AR1C2 
1PS4AR1C3 
1PS4AR1C4 
1PS4ARIR1 
1PS4AR1R2 
1PS4AR1R3 
1PS4AR1R4 
1PS4AR1R5 
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Class Code 
or 
Stock No, 


5935-257-7044 


5950-645-8 286 
5950-645-8198 
5960-281-0799 
5935-129-9358 
5895-669-511B 
5895-504-2076 
5910-101-5789 
5910-280-6637 
5910-666-8805 
5905-195-6806 
5905-644-8470 
9905-644-8296 
5905-644-8351 
5905-279-2515 
5905-644-8849 
5905-195-4806 
5905-190-8889 
5905-195-6806 
5905-192-0667 
5905-249-3663 
5895-503-7844B 
5960-669-6682 
5960-262-0152 
5960-262-0210 
8850 899300 
8850 899300 
8850 899300 
3370 


5910-668-2174 
5910-668-2170 
5935-295-3078 
5950-645-8886 
3340 

5905-279-2527 
5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-549-8093 
5905-549-8093 
5940-665-9134 
5940-500-7968 
5935-257-7044 


5950-645-8 286 
5950-645-8198 
5960-281-0799 
5935-129-9358 
5895-504-2744B 
5895-504-2075 
5910-668-3099 
5910-644-6215 
5910-280-6637 
5910-644-6213 
5905-552-4139 
5905-644-8284 
5905-644-8849 
5905-195-6761 
5905-195-6806 


dis O, 31P1-2GPA23-4 


118930-B 


7415277P1 
3G1022 
JAN6336 

TS101 P02 
PL7605938G1 
PL7417650G1 
CM30D222J 
CP26A1LEF103K 
CP09A1KC104K 
RC20GF1023 
RB16BE26802D 
RN70A7502F 
RB15BE1i6002D 
RC20GF474J 
RN70A1003F 
RC20GF1023 
RC20GF101J 
RC20GF102J 
RC20GF 2243 
RC42GF683J 
7030268P1 
JAN5751 
JAN6AU6WA 


| JANS814A 


53K17726 
53D16450 
53K17726 
6RS21PD1AAH1 


CP70B1FG156K 
CPT0BIFF405K 
54A17403 
98G472 
7706805P1 
RC42GF 2233 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
RW31G101 
RW31G101 
7771534P7 
7771534P3 
118930-B 


7415277P1 
3G1022 
JAN6336 

TS101 P02 
PL7605942G1 
PL7709300G1 
CM30D102J 
CPO9A1KE104K 
CP26A1EF103K 
CPO9A1KE103K 
RN75B6492F 
7707158P2003 
RN70A1003F 
RC20GF104J3 
RC20GF1023 


Reference 
Designation 


1PS4AR1R6 
1PS4AR1R7 
1PS4AR1R8 
1PS4ARIR9 
1PS4AR1R10 
1PS4ARI1R11 
thru 
1PS4AR1R13 
1PS4AR1R14 
1PS4ARI1RI15 
1PS4ARITP1 
1PS4AR1V1 
1PS4AR1V2 
1PS4AR1V3 
1PS4AR1V4 
1PS4AR1V5 
1PS4AR1V6 
1PS4AR1XV1 
1PS4AR1XV2 
1PS4AR1XV3 
1PS4AR1XV4 
1PS4AR1LXV5 


1PS4CR1 
thru 
1PS4CR3 
1PS4C1 
1PS4C2 
1PS4J1 
1PS4K1 
1PS4L1 
1PS4R1 
1PS4R2 
1PS4R3 
1PS4R4 
1PS4R5 
1PS4R6 
1PS4R7 
1PS4TB1 
1PS4TB2 
1PS4TB1 
1PS4T1 
1PS4T2 
1PS4V1 
1PS4XK1 
1PS4XV1 
1PS5 
1PS5AR1 
1PS5ARIC1 
1PS5AR1C2 
1PS5AR1C3 
1PS5AR1LC4 
1PS5ARIR1 
1PS5AR1R2 
1PS5AR1R3 
1PS5AR1IR4 
1PS5AR1IR5 
1PS5ARIR6 
1PS5AR1R7 
1PS5AR1R8 
1PS5AR1R9 
1PS5AR1R10 
1PS5ARIR11 


1PS4AR1XV6 


Class Code 
or 
Stock No, 


5905-190-8889 
5905-192-0667 
5905-195-6806 


5905-279-1954 
5905-279-2527 
5905-257-0937 


5905-195-6806 
5905-195-6806 
5895-503-7844B 
5960-262-0167 


3770 331000-1675 


5960-262-0152 
5960-262-0210 
5960-262-0286 
5960-262-0286 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899000 
6130-500-3884 


5910-188-9075 
5910-668-2170 
5935-295-3078 
5945-549-8835 
5950-645-8886 
5905-279-7115 
5905-195-6806 
5905-190-8889 
5905-279-1930 
5905-157-0833 
5905-279-2675 
5905-279-2675 
5940-665-9134 
5940-500-9562 
5935-257-7044 
5950-640-1990 
5950-645-8197 


3370 427000-5933 


5935-321-5121 
5935-224-0813 
5895-643-2264B 
5895-504-2077 
5910-101-5789 
5910-280-6637 
5910-280-6637 
5910-644-6164 
5905-195-6806 
5905-279-2515 
5905-665-7407 
5905-644-8849 
5905-195-6806 
5905-171-1976 
5905-190-8889 
5905-254-7101 
5905-195-6806 
5905-192-0667 
5905-644-8586 


Part 
No. 


RC20GF1017 
RC20GF 2243 
RC20GF1023 
RC42GF154J 
RC42GF 2233 
RC42GF472J 


RC20GF1023 
RC20GF1027 
7030268P1 
JANL2ZAT7TWA 
J ANOB2 
JAN6AU6WA 
JAN5814A 
JAN5651WA 
JANS651WA 
53K17726 
53D16450 
53D16450 
53K17726 
53D16450 
53D16450 
6RS21PD10AAH1 


CP70B1FG106K 
CP70B1FF405K 
54A17403 
RP3507 

98G472 
RA30A2SD201AKi 
RC20GF1023 
RC20GF1017 
RC42GF 224J 
RU3BR33J 
RC42GF333J 
RC42GF 3333 
7771534P7 
7771534P24 
118930-B 
7415281P1 
3G1021 
JAN5933 
54A14775 
MIP5TM 
PL7605940G1 
PL7417643G1 
CM30D222J 
CP26A1EF103K 
CP26A1LEF103K 
CP09A1KB104K 
RC20GF1023 
RC 20GF474J 
7707158P1403 
RN70A1003F 
RC20GF1023 
RC42GF153 
RC20GF1013 
RC42GF1047 
RC20GF102J 
RC20GFF224J 
RB18BE35002D 


Reference 
Designation 


1PS5AR1R12 
1PS5AR1R13 
1PS5AR1R14 
1PS5ARITP1 
1PS4ARI1V1 
1PS5AR1V2 
1PS5AR1V3 
1PS5ARI1V4 
1PS5AR1XV1 
1PS5AR1XV2 
1PS5AR1XV3 
1PS5ARILXV4 
1PS5CR1 
thru 
1PS5CR3 
1PS5C1 
1PS5C2 
1PS5J1 
1PS5L1 
1PS5L2 
1PS5R1 
1PS5R2 
1PS5R3 
1PS5R4 
1PS5R5 
1PS5TB1 
1PS5TB2 
1PS5TP1 
thru 
1PS5TP3 
1PS5T1 
1PS5T2 
1PS5V1 
1PS5Xv1 
1PS6 
1PS6CR1 
thru 
1PS6CR3 
1PS6CR4 
1PS6C1 
1PS6C2 
1PS6C3 
1PS6C4 
1PS6L1 
1PS6R1 
1PS6R2 
1PS6R3 
1PS6R4 
1PS6R5 
1PS6R6 
1PS6R7 
1PS6R8 
1PS6R9 
1PS6R10 
1PS6TB1 
1PS6TB2 
1PS6TB3 
1PS6TB4 
1PS6T1 
1PS6T2 
1PS6V1 
1PS6V2 


Class Code 
or 
Stock No, 


5905-666-3384 
5905-190-8889 
5905-190-8889 


5895-503-7844B 


5960-669-6682 


3370 331000-1675 


5960-262-0152 
5960-262-0210 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899000 
8850 899300 
3370 


5910-668-2174 
5910-668-2170 
5935-295-3078 
5950-645-8886 
3340 

5905-195-6754 
5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-549-8093 
5905-549-8093 
5940-665-9134 
5940-500-7968 
5935-257-7044 


5950-538-7503 
5950-645-8198 
5960-281-0799 
5935-129-9358 
5895-504-1589 
6310-669-6382 


6130-669-5509 
5910-668-2174 
5910-666-7795 
5910-644-6213 


3330 317440940 


5950-645-8884 
5905-666-3384 
5905-195-6761 
5905-666-3383 
5905-249-3642 
5905-195-6754 
5905-195-6806 
5905-279-1979 
5905-279-1979 
5905-195-6806 
5905-192-0667 
5940-552-7767 
5940-500-9562 
5940-500-9562 
5940-665-9138 
5950-621-2333 
5950-646-1439 


3370 316000-6636 


5960-262-0152 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


RB18BE44002D 
RC20GF101J 
RC20GF1013 
7030268 P1 
JAN5751 
JANOB2 
JAN6AU6WA 
JAN5814A 
53K17726 
53D16450 
53D16450 
593K17726 
6RS21PD8AAH1 


CP70B1FG156K 
CP70B1FF405K 
54A17403 
98G472 
7706805P1 
RC42GF473J 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
RW31G101 
RW31G101 
7771534P7 
7771534P3 
118930-B 


7417017P1 
3G1022 
JAN6336 

TS101 P02 
PL7709385G1 
6RS22PD8AEH1 


7709806P1 
CP70B1FG156K 
CE41C500G 
CPO9A1LKE103K 
CE41F100R 
98G470 
RB18BE44002D 
RC20GF104J 
RB18BE37502D 
RC42GF393J3 
RC42GF473J 
RC20GF 1023 
RC42GF101J3 
RC42GF101J3 
RC20GF102J 
RC20GF 2243 
7771534P6 
7771534P24 
7771534P24 
7771534P4 
7417003P1 
7415286P1 
6080WA 
JAN6AUBWA 


Reference 
Designation 


1PS6XV1 
1PS6XV2 
1TB1 
1TB2 
1TB3 
1TB4 
1TB5 
1TB6 
1TB7 
1TB8 
1TB9 
1TB10 
1TB11 
1TB12 
1TB20 


Section IV 
Reference Designation Index 


Class Code 
or Part 
Stock No, No, 


5935-129-9358] TS101P02 
5935-260-0516] TS102P01 
5940-552-7767) 7771534P6 
1270-258-8257) 7771534P5 
5910-552-7767| 7771534P6 
1270-258-8257| 7771534P5 
1270-258-8257) 7771534P5 
5910-552-7767| 7771534P6 
12'70-258-8257| 7771534P5 
5940-665-9134| 7771534P7 
1270-258-8257| 7771534P5 
5910-552-7767! 7771534P6 
5940-665-9134] 7771534P7 
5910-552-7767| 7771534P6 
5940-500-7968 | 7771534P3 
5910-552-7767| 7771534P6 
1270-258-8257| 7771534P5 
5910-552-7767| 7771534P6 
5910-552-7767| 7771534P6 
5940-665-9134) 7771534P7 
PL7015863G2 
5995-665-5920} PL7419234G2 
5935-274-7347 | AN3106A-20-27P 
5935-283-7241 | AN3106A-20-27S 
PL7418754G2 
5435-229-2654 | AN3106A-28-12P 
5935-259-1628 | AN3106A-28-12S 
PL7419225G2 
5935-201-5458 | AN3106A-24-11P 
5935-296-7966 } AN3106A24-11S 
PL7710938G2 
5935-500-5363 | UG-260/U 
5935-500-5363 | UG-260/U 
PL7419235G2 
5935-240-9305 | AN3106A-36-5P 
5935-240-9307 | AN3106A-36-5S 
PL7419235G5 
(same components as 1W5) 
209-3 | | PL7419225G5 
(same components as 1W3) 
209-2 | | PL7419235G8 
(same components as 1W5) 
209-3 5995-665-6265 | PL7421390G1 
212-2 5935-231-1742 | AN3106A-28-16S 
212-1 5935-235-1027 | AN3106A-28-16P 
209-5 PL7038659G1 
(same components as 1W4) 
209-4 | | PL7418754G5 
(same components as 1W2) 
209-4 | | PL7418754G8 
(same components as 1W2) 
209-4 | | PL7418754G11 
(same components as 1W2) 
209-4 | | PL7418754G14 
(same components as 1W2) 
209-4 | | PL7418754G17 
(same components as 1W2) 
209-4 | | PL7418754G20 
(same components as 1W2) 
209-4 | | PL7418754G23 
(same components as 1W2) 


o1 on 

Od ee ew) 

St bat tt, Seioest 
= 


i t 


1 
G9 G9 09 G9 OO 0 BO 0 W Oo OO OO 0 0 09 69 0D OO 
OAAIKRAAGHTNAHSHhoaABBRaABaA 


Se ae eee: i ee tN So 
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Section IV T.O, 31P1-2GPA23-4 


Reference Designation Index 


Class Code 
Reference or 
Designation Stock No, 


Class Code 
Reference or 
Designation Stock No, 
1W402 209-4 PL7418754G26 1Z2R15 5905-195-6806 | RC20GF102J 
(same components as 1W2) 1Z2R16 5905-644-8585 | RB16BE26002B 
1W501 209-4 PL7418754G29 1Z2R17 5905-644-8580 | RB16BE24402B 
(same components as 1W2) 1Z2R18 5905-644-8353 | RB15BE14002B 
1W502 209-4 PL7418754G32 1Z2R19 5905-666-3378 | RB15BE56001B 
(same components as 1W2) 1Z2R20 5905-644-8468 | RB16BE19602B 
1W601 209-4 PL7418754G35 1Z2R21 5905-521-8864 | RN70B4993F 
(same components as 1W2 1Z2R22 5905-644-8352 | RB15BE16002B 
1W602 209-4 | PL7418754G38 1Z2R23 5905-665-6078 | RN70B5623F 
(same components as 1W2 1Z2S1 68958-F4C 


1XDS1 
1XDS2 
1Z1 
1Z1Ds1 
1Z1DSs2 
1Z1F1 
1Z1J1 
1Z1J32 
1Z1S1 
1Z1S2 
1Z1TB1 


1Z1XDS1 
1Z1XDS2 


1Z1XF1 
1Z2 
1Z2CR1 
1Z2CR2 
1Z2F1 
thru 
1Z2F3 
1Z2F4 
thru 
1Z2F6 
1Z2F7 
thru 
1Z2F9 
1Z2F10 
thru 
1Z2F12 
1Z2F13 
thru 
1Z2F15 
1Z2F16 
thru 
1Z2F18 
1Z2F19 
thru 
1Z2F21 
1Z2M1 
1Z2R1 
thru 
1Z2R3 


6210-643-4119 
6210-643-4119 
1800-023488026 
6240-267-1167 
6240-143-3118 
5920-284-7732 
5935-295-3129 


5930-050-2680 
5930-050-2680 
1270-258-8257 
6210-643-4119 
6250-299-6487 
5920-669-9888 
5895-697-0681 


3370 206000-1341 
3370 206000-1341 


5920-636-0963 


5920-295-9064 


5920-503-0287 


5920-295-9064 


5920-503-0287 


5920-295-9064 


5920-503-0287 


6625-539-9872 
3350 


LH60BR4 
LH60BR4 
PL7607952G2 
1822 

60A 
FO3G8RO0A 
5262 

JJO034P1 
ST42A 

ST42A 
7771534P5 
LH60BR4 
5625-3 

HKL 
PL7607353G1 
JAN1N198 
JAN1N198 
F03G1RO0B 


F03GR750B 


F03GR375B 


F03GR750B 


F03GR375B 


FO3GR250B 


F03GR375B 


7709209P1 
RT7/8-21-10G 


1Z2S2 
1Z2S3 
1Z2TP1 
1Z2TP2 
1Z2XF1 
thru 
1Z2XF 21 
1Z3 
1Z3AR1 
1Z3AR1C2 
1Z3AR1C3 
1Z3AR1C4 
1Z3AR1C5 
1Z3AR1C6 
1Z3AR1C7 
1Z3AR1C8 
1Z3AR1C9 
1Z3AR1C12 
1Z3AR1R1 
1Z3AR1R2 
1Z3AR1R3 
1Z3AR1R4 
1Z3AR1R5 
1Z3AR1R6 
1Z3AR1R7 
1Z3AR1R8 
1Z3AR1R9 
1Z3AR1R10 
1Z3ARI1R11 
1Z3AR1R12 
1Z3AR1R13 
1Z3AR1R14 
1Z3AR1R15 
1Z3AR1R16 
1Z3AR1R17 
1Z3AR1R18 
1Z3AR1R19 
1Z3AR1R20 
1Z3AR1R21 
1Z3AR1R22 
1Z2AR1R23 
1Z3AR1R24 


5930-296-6701 
5930-050-2704 
5935-258-4727 
5935-257-7044 
5920-669-9888 


5895-505-0837 
5895-506-7465 
3330-055850113 
3330-055850113 
5910-644-6212 
5910-642-6276 
5910-642-6276 
5910-644-6212 
5910-583-1959 
5910-583-1959 
5910-644-6212 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-553-2199 
5905-553-2196 
5905-279-3504 
5905-192-0667 
5905-171-2000 
5905-195-6761 
5905-192-0667 
5905-190-8880 
5905-192-0667 
5905-195-6761 
3350-793000-49 
5905-279-1876 
5905-195-6761 
5905-279-2513 
5905-279-1876 
5905-254-9201 
5905-254-9201 
5905-279-2515 
5905-192-3973 
5905-279-2515 
5905-192-3973 
5905-190-8889 


7411355 P4 
ST52K 
118930-C 
118930-B 
HKL 


PL7302727G1 
PL7709582G1 
PO-05-1-200E 
PO-05-1-200E 
CPO9A1LKE473K 
CPO9A1KE223K 
CPO9A1KE223K 
CPO9ALKE473K 
CPO9A1KE104K 
CP09A1KE104K 
CPO9A1KE473K 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
RN70B5113F 
RN70B5491F 
RC20GF72K 
RC20GF224J 
RC20GF684J 
Rc20GF104J 
RC20GF224J 
RC20GF122J 
RC20GF224J 
RC20GF104J 
RV4ATSD105C 
RC20GF 2223 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RC20GF2223 
RC20GF473J 
RC20GF473J 
RC20GF474J 
RC20GF471J 
RC20GF474J 
RC20FG471J 
RC20GF1013 


5905-190-8889 | RC20GF1013 
5905-279-3513 | RC42GF221J 
5905-279-2513 | RC20GF1053 
5905-190-8885 | RC20GF225J 
5905-279-2513 | RC20GF104J 
5930-316-0603 | 7406864P3 

8595-503-7844B/ 7030268P1 


1Z3AR1R25 
1Z3AR1R26 
1Z3AR1R29 
1Z3AR1R30 
1Z3AR1R31 


5530 850300-6611 | RT7/8-21-10F 
5530 850300-6611 | RT7/8-21-10F 


1Z2R4 
1Z2R5 
1Z2R6 
1Z2R7 
1Z2R8 
1Z2R9 
1Z2R10 
1Z2R11 
1Z2R12 
1Z2R13 
1Z2R14 


ERA a eae ieee eee 
OOrRwWrFOoOTINNUWO 


RB15BE11002D 
RB15BE11002D 
RB16BE26802D 
RB18BE37502D 1Z3ARI1S1 
RB18BE37502D 1Z3ARITP1 
RB15BE16002D thru 
RB18BE35002D 1Z3AR1TP4 
RB18BE37502D 1Z3AR1T1 
RB18BE37502D 1Z3AR1V1 


5905-644-8410 
5905-644-8410 
5905-644-8470 
5905-666-3383 
5905-666-3383 
5905-644-8352 
5905-644-8586 
5905-666-3383 
5905-666-3383 


eo) ee oe ea 
Oo 


oO 


5950-521-8173 | F-3045 
5960-262-0167 | JANL2ZATTWA 
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T.O. 31P1-2GPA23-4 Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code Class Code 
Reference or Part Reference or Part 
Designation Stock No. No. Designation Stock No. No. 
1Z3AR1V2 5960-262-0167 JANI2ZAT7WA 4-9 |5895-506-7461 PL7709408G1 
1Z3AR1V3 5460-503-4870 JAN6005/6AQ5W 5-4 |5895-569-6597 PL7708772G1 
1Z3AR1V4 5960-503-4870 JAN6005/6AQ5W 1Z3Z3AR1C1 | 9-5 |3330 376144100 CM35C103K 
1Z3AR1V5 3370 259000-5795 | JAN5726/6AL5W 1Z3Z3AR1C2 | 9-27 |5910-667-9990 CM35D472I 
1Z3AR1XV1 8880 899300 53K17726 1Z3Z3AR1C3 | 9-5 |3330 376144100 CM35C103K 
1Z3AR1XV2 8880 899300 53K17726 1Z3Z3AR1C4 | 9-6 |5910-667-9990 CM35D472 
1Z3AR1XV3 8880 899000 53D16450 1Z3Z3AR1C5 | 9-28 |5910-101-4900 CM20C470J3 
thru 1Z3Z3AR1R1 | 9-20 |5905-252-4018 RC20GF470J 
1Z3AR1XV5 1Z3Z3AR1R2 | 9-21 |5905-190-8881 RC20GF182J3 
1Z331 5935-295-3078 54A17403 1Z3Z3AR1R3 | 9-24 |5905-279-1876 RC20GF222J3 
thru 1Z3Z3AR1R4 | 9-22 |5905-195-6761 RC20GF104J3 
1Z3I6 1Z3Z3AR1R5 | 9-25 |5905-279-1757 RC20GF152J 
1Z3TB1 4-2 |5940-552-7767 7771534P6 1Z3Z3AR1R6 | 9-29 |5905-279-2515 RC20GF474J 
1Z3TB2 4-3 |5940-500-7968 7771534P3 1Z3Z3ARI1R7 | 9-26 |5905-279-2513 RC20GF105J 
1Z3TB3 4-4 |5940-665-9138 7771534 P4 1Z3Z3AR1R8 | 9-24 |5905-279-1876 RC20GF222J 
1Z3TB4 4-2 |5940-552-7767 7771534P6 1Z3Z3ARI1R9 | 9-22 |5905-195-6761 RC20GF104J 
1Z3TB5 4-3 | 5940-500-7968 7771534P3 1Z3Z3AR1R10| 9-24 |5905-279-1876 RC20GF222J 
1Z3TB6 4-4 |5940-665-9138 7771534P4 1Z3Z3AR1R11| 9-23 |5905-279-1754 RC20GF155J 
1Z3TB7 4-2 |5940-552-7767 7771534 P6 1Z3Z3AR1R12| 9-26 |5905-279-2513 RC20GF105J3 
1Z3TB8 4-4 |5940-665-9138 7771534 P4 1Z3Z3AR1R13} 9-19 |5905-192-3973 RC20GF471I3 
1Z3TB9 4-5 |1270-258-8257 7771534P5 1Z3Z3AR1R14} 9-25 |5905-279-1757 RC20GF152J 
1Z3Z1 4-10 | 5895-569-6630 PL7709422G1 1Z3Z3ARITP1| 9-18 |5895-503-7844B |7030268P1 
1Z3Z1AR1 10-1 | 5895-569-6596 PL7709307G1 1Z3Z3AR1TP2| 9-18 |5895-503-7844B |7030268P1 
1Z3Z1AR1C1 - 3330 376144100 CM35C103K 1Z3Z3AR1V1 | 9-1 |5960-262-0152 JAN6AU6WA 
1Z3Z1AR1C2 3330 376144100 CM35C103K 1Z3Z3AR1V2 | 9-1 |5960-262-0152 JAN6AU6WA 
1Z3Z1AR1C3 5910-644-6215 CPO9A1KE104K 1Z3Z3AR1V3 | 9-2 {3370 316000-5715 | JAN5687 
1Z3Z1AR1C5 3330 376144300 CM35E103G 9-3 {8850 899000 53D 16450 
1Z3Z1AR1C6 3330 376144300 CM35E103G 9-4 |8850 899000 53D16450 
1Z3Z1AR1C7 §910-187-2792 CM15D221J 1Z3Z3AR1XV3| 9-5 |8850 899300 53K17726 
1Z3Z1AR1R1 5905-195-6800 RC20GF561J 1Z3Z3AR2 5-3 |5895-569-6636 PL7709319G1 
1Z3Z1AR1R2 5905-279-1876 RC20GF222J 1Z3Z3AR2C1 | 8-5 |5910-644-0682 CPO9A1KB474K 
1Z3Z1AR1R3 5905-254-9201 RC20GF473IJ 1Z3Z3AR2C2 | 8-6 |5910-668-3099 CM30D102I 
173Z1AR1R4 5905-279-1876 RC20GF2227 1Z3Z3AR2R3 | 8-30 | 5910-668-294 CM20B100K 
1Z3Z1ARIR5 5905-279-2513 RC20GF105J 1Z3Z3AR2R1 | 8-23 | 5905-171-1998 RC20GF333J 
1Z3Z1AR1R6 5905-254-9201 RC20GF473J 1Z3 Z3 AR2R2 | 8-26 | 5905-195-6761 RC20GF104J 
173Z1ARIR7 5905-195-6761 RC20GF104J 1Z3Z3AR2R3 | 8-25 | 5905-279-3504 RC20GF472J 
1Z3Z1AR1R8 5905-279-1873 RC20GF185J 1Z3Z3AR2R4 | 8-25 | 5905-279-3504 RC20GF472J 
1Z3Z1AR1R9 5905-279-2513 RC20GF105J3 1Z3Z3AR2R5 | 8-26 | 5905-195-6761 RC20GF104J 
1Z3Z1AR1R10 5905-190-8889 RC20GF101J 1Z3Z3AR2R6 | 8-8 |5905-195-6761 RC20GF104J 
1Z3Z1AR1R11 5905-279-1757 RC20GF152J 1Z3Z3AR2R7 | 8-7 |5905-279-1876 RC20GF222J3 
1Z3Z1AR1R12 5905-190-8889 RC20GF101J 1Z3Z3AR2R8 | 8-21 | 5905-279-2519 RC20GF334J 
1Z3Z1AR1R13 5905-549-5261 7708703P1004 1Z3Z3AR2R9 | 8-29 | 5905-279-2513 RC20GF105J 
1Z3Z1AR1R14 3350 098000-3531 | RC20GF162J 1Z3Z3AR1R10| 8-32 | 5905-190-8889 RC20GF101J 
173X1AR1R15 5905-185-8490 RC20GF475J 1Z3Z3AR2R11| 8-26 | 5905-195-6761 RC20GF104J3 
1Z3Z1ARITP1 5895-503-7844B | 7030268P1 1Z3Z3AR2R12| 8-29 | 5905-279-2513 RC20GF105J3 
1Z3Z1ARITP2 5895-503-7844B | 7030268P1 1Z3Z3AR2R13 | 8-33 | 5905-171-2000 RC20GF684J 
1Z3Z1AR1V1 5960-262-0152 JAN6AU6WA 1Z3Z3AR2R14 | 8-32 | 5905-190-8889 RC20GF101J3 
1Z3Z1AR1V2 JANI2ZATIWA 1Z3Z3AR2R15]| 8-31 | 5905-279-3506 RC20GF332J 
173Z1AR1V3 JAN5687 1Z3Z3AR2R16 | 8-22 | 5905-192-3973 RC20GF471J 
1Z73Z1AR1XV1 53D16450 1Z3Z3AR2R17 | 8-28 | 5905-195-6806 RC20GF102J 
1Z3Z1AR1XV2 8850 899300 53K17726 1Z3Z3AR2R18 | 8-27 | 5905-185-8510 RC20GF103I3 
1Z3Z1AR1XV3 8850 899300 53K17726 IZ3Z3AR2R19 | 8-24 | 5905-279-1883 RC20GF335J 
1Z3Z1C1 5910-644-3546 CP09A1KC105K 1Z3Z3AR2TP1| 8-20 |2895-503-7844B | 7030268P1 
1Z3X1C2 5910-668-2940 CM20B100K 1Z3Z3AR2TP2| 8-20 | 5895-503-7844B | 7030268P1 
173Z1C3 5910-112-8248 CV11C450 1Z3Z3AR2V1 | 8-1 |5960-262-0167 JANI2ZAT7WA 
1Z3Z1C4 5910-666-8805 CP09A1KC104K 1Z3Z3AR2V2 | 8-1 |5960-262-0167 JANI2ZAT7WA 
1Z3Z131 4850-02140 51G16095 1Z3Z3AR2V3 | 8-2 |3370 259000-5795 | JAN5726/6AL5W 
12Z3Z1J32 8850-02140 51G16095 1Z3Z3AR2XV1| 8-3 | 8850 899300 53K17726 
1Z3Z1R1 3350 RN70B1053F 1Z3Z3AR2XV2| 8-3 | 8850 899300 53D17726 
1Z3Z1R2 5905-552-3547 RN70B1003F 1Z3Z3AR2XV3| 8-4 |8850 899000 53D 16450 
1Z3Z1R3 5905-158-5731 RA20A2SD103AK 1Z3Z3C1 5-12 | 5910-667-8695 7417163P4 
17.372 5990-509-8958 PL7417434G1 1Z3Z3C2 5-8 |3330 376144100 CM35C103K 
1Z3Z2B1 5990-504-8199 7417135P1 


447 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


1Z3Z3C3 
1Z3Z3J1 
thru 
1Z3Z3J10 
1Z3Z3R1 
1Z3Z3R2 
1Z3Z3R3 
1Z3Z3Z1 
1Z3Z3Z1C1 
1Z3Z3Z1C2 
1Z3Z3Z1C3 
1Z3Z3Z1C4 
1Z3Z3Z1R1 
1Z3Z3Z1R2 
1Z3Z3Z1R3 
1Z3Z3Z1R4 
1Z3Z3Z1R5 
1Z3Z3Z1R6 
1Z3Z3Z1R7 
1Z3Z3Z1R8 
1Z3Z3Z1R9 
1Z3Z3Z1R10 
1Z3Z3Z1R11 
1Z3Z3Z1TP1 
1Z3Z3Z1TP2 
1Z3Z3Z1T1 
1Z3Z3Z1V1 
1Z3Z3Z1V2 
1Z3Z3Z1XT1 
1Z3Z3Z1XV1 
1Z3Z3Z1XV2 
1Z3Z3Z2 
1Z3Z3Z2C1 
1Z3Z3Z2C2 
1Z3Z3Z2C3 
1Z3Z3Z2C4 
1Z3Z3Z2R1 
1Z3Z3Z2R2 
1Z3Z3Z2R3 
1Z3Z3Z2R4 
1Z3Z3Z2R5 
1Z3Z3Z2R6 
1Z3Z3Z2R7 
1Z3Z3Z2R8 
1Z3Z3Z2TP1 
1Z3Z3Z2TP2 
1Z3Z3Z2T1 
1Z3Z3Z2V1 
1Z3Z3Z2XT1 
1Z3Z3Z2XVv1 
1Z32Z3Z3 


1Z3Z3Z4 
1Z3Z4AR1 


1Z3Z4AR2 


1Z3Z4C1 
1Z32Z4C3 
1Z3Z4J1 
thru 

1Z3Z4J6 
1Z3Z4R1 
1Z3Z4R2 
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Class Code 
or 
Stock No. 


5910-668-0308 
8850-02140 


5905-666-3380 
5905-666-3381 
5905-279-3513 
9895-505-3516 
5910-101-5595 
5910-644-6164 
5910-583-1959 
3330 376144100 
5905-279-2513 
5905- 190-8889 
5905-171-1998 
5905-195-6761 
5905-171-2004 
5905-195-6806 
5905-192-3971 
5905-279-2515 
5905-249-3661 
5905-195-5571 
5905-192-3971 
0895-503-7844B 
5895-503-7844B 
5950-521-8256 
5960-262-0167 
3370 316000-5715 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899300 
5895-505-1308 
5910-101-5595 
5910-666-8805 
5910-583-1959 
3330 376144110 
5905-195-6761 
5905-171-2004 
5905-195-6806 
5905-192-3971 
5905-249-3661 
5905-279-2515 
59905-195-5571 
59905-192-5971 
5895-503-7844B 
5895-503-7844B 
5950-521-8256 
3370 316000-571 
8850 899000 
8850 899300 
5895-505-1308 


Be Be BS Be BS ee Be ne ee ee ee ee NSS Sy 


DID |DADAADDADADAAIAWIWAMWIMWAAMWAONNMUJI-771 1 -I 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


7417163P3 
51G16095 


RB17BE14272B 
RB17BE20182B 
RC20GF221J 
PL7709317G1 
CM20C151J 
CPO09A1KB104K 
CPO9A1KE104K 
CM35C 103K 
RC20GF105J 
RC20GF1013 
RC42GF333J 
RC20GF104J 
RC20GF223J 
RC20GF102J 
RC20GF331J 
RC20GF474J 
RC20GF683J 
RC20GF680J 
RC20GF3313 
7030268P1 
7030268P1 
7707738 P8 
JAN12ZAT7TWA 
JAN5687 
53D16450 
53K17726 
53K17726 
PL7709022G1 
CM20C151J 
CP09A1KC104K 
CPO9A1KE104K 
CM35C103J 
RC20GF104J 
RC20GF223J 
RC20GF102J 
RC20GF331J 
RC20GF683J 
RC20GF474J 
RC20GF680J 
RC20GF331J 
7030268P1 
7030268P1 
7707738P8 
JAN5687 
53D16450 
58K17726 
PL7709022G1 


(same components as 1Z3Z3Z2) 


4-12 |5895-506-7462 
15-3 5895-569-6597 


PL7709414G1 
PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


12-2 | 5895-569-6636 


| PL7709319G1 


(same components as 1Z3Z3AR2) 


15-11 
15-6 
15-5 


590-668-0311 
3330 376144100 
8850-02140 


15-9 
15-13 


5905-644-8583 
5905-185-8490 


7417163P2 
CM35C 103K 
51G16095 


RB17BE25282B 
RC20GF475J 


Reference 
Designation 


1Z3Z4R3 
1Z3Z4R4 
1Z3Z4R5 
1Z3Z4Z1 
1Z3Z4Z1C1 
1Z3Z4Z1C2 
1Z3Z4Z1C3 
1Z3Z4Z1R1 
1Z3Z4Z1R2 
1Z3Z4Z1R3 
1Z3Z4Z1R4 
1Z3Z4Z1R5 
1Z3Z4Z1R6 
1Z3Z4Z1R7 
1Z3Z4Z1R8 
1Z3Z4Z1R9 
1Z3Z4Z1R10 
1Z3Z4Z1R11 
thru 
1Z3Z4Z1R13 
1Z3Z4Z1R14 
1Z3Z4Z1TP1 
1Z3Z4Z1TP2 
1Z3Z4Z1V1 
1Z3Z4Z1V2 
1Z3Z4Z1V3 
1Z3Z4Z1XvV1 
thru 
1Z3Z4Z1XV3 
1Z3Z5 
1Z3Z5AR1 
1Z3Z5AR1C1 
1Z3Z5AR1C2 
1Z3Z5ARI1R1 
1Z3Z5AR1R2 
1Z3Z5AR1R3 
1Z3Z5AR1R4 
1Z3Z5AR1R5 
1Z3Z5AR1R6 
1Z3Z5AR1R7 
1Z3Z5AR1R8 
1Z3Z5AR1R8 
1Z3Z5AR1R9 
1Z3Z5ARITP1 
1Z3Z5ARITP2 
1Z3Z5AR1V1 
1Z3Z5AR1V2 
1Z3Z5AR1IXV1 
1Z3Z5AR1XV2 
1Z3Z5AR2 


1Z3Z5C1 
1Z3Z5J1 
thru 
1Z32Z5J6 
1Z3Z5R1 
1Z3Z5Z1 
1Z3Z5Z1CR1 
1Z3Z5Z1C1 
1Z3Z5Z1C2 
1Z3Z5Z1C3 
1Z3Z5Z1C4 
1Z3Z5Z1C5 
1Z3Z5Z1C6 
1Z3Z5Z1C7 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-185-8490 
5905-108-5587 
5905-539-0131 
5895-561-4378 
5910-101-4900 
5910-668-2780 
5910-101-4900 
5905-279-2616 
9905-254-92-1 
5905-195-6761 
5905- 192-0667 
5905-254-9201 
5905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-254-9201 
5905-279-2519 
5905-279-2515 
5905- 190-8889 


5905-279-2616 
5895-503-7844B 
5895-503-7844B 
5960-262-0167 
9960-262-0167 
3370 316000-5715 
8850 899300 


9895-506-7464 
5895-569-6635 
5910-187-2792 
5910-644-6213 
5905-195-6761 
5905-279-1757 
5905-539-4565 
59905-521-8864 
5905-279-1757 
9905-644-8291 
5905-665-7534 
5905-665-7406 
5905-666 -4362 
5905-644-8849 
5895-503-7844B 
5895-503-7844B 
5960-669-6682 
3370 316000-5715 
8850 899300 
8850 899300 


15-2 |5895-569-6636 


Part 
No. 


RC20GF475J 
RA20A2SD502AK 
RN75B2154F 
PL7709573G1 
CM20C470J 
CM20C820J 
CM20C470J 
RC20GF153J 
RC42GF473J 
RC20GF104J 
RC20GF224J 
RC42GF473J 
RC20GF105J 
RC20GF101J 
RC32GF473J 
RC20GF334J 
RC20GF474J 
RC20GF101J 


RC20GF153J 
7030268P1 
7030268P1 
JAN12ATTWA 
JANI2ATTWA 
JAN5687 
53K17726 


PL7709423G1 
PL7709021G1 
CM15D221J 
CPO9A1KE103K 
RC20GF104J 
RC20GF152J 
RN70B1004F 
RN70B4993F 
RC20GF152J 
RN70A1001F 
RT7/8-21-10H 
RN70A1501F 
RN70A5111F 
RN70A1003F 
7030268P1 
7030268P1 
JAN5751 
JAN5687 
53K17726 
53K17726 
PL770931G1 


(same|components as 1Z3Z3AR2) 


5910-101-5616 
8850-02140 


12-6 
12-5 


12-7 |5905-190-8883 
12-3 |5895-627-5713B 
14-12 |3370 206000-1341 
14-13 |5910-668-3099 
14-35 |5910-101-5616 
14-35 |5910-101-5616 
14-28 |5910-101-5595 
14-33 |5910-644-6164 
14-8 |5910-583-1959 
14-4 |3330 376144100 


CM20C101J 
51G16095 


RC20GF100J 
PL7714496G1 
JAN1N198 
CM30D102J 
CM20C101J 
CM20C101J 
CM20C151J 
CP09A1KB104K 
CPO9A1KE104K 
CM35C 103K 


Reference 
Designation 


1Z3Z5Z1R1 
1Z3Z5Z1R2 
1Z3Z5Z1R3 
1Z3Z5Z1R4 
1Z3Z5Z1R5 
1Z3Z5Z1R6 
1Z3Z5Z1R7 
1Z3Z5Z1R8 
1Z3Z5Z1R9 


Fig. & 
Index 
No. 


14-9 

14-10 
14-38 
14-38 
14-38 
14-36 
14-34 
14-37 
14-36 


1Z3Z5Z1R10/14-34 
1Z3Z5Z1R11/14-37 
1Z3Z5Z1R12/14-11 
1Z3Z5Z1R13/14-32 
1Z3Z5Z1R14{14-31 
1Z3Z5Z1R15/14-30 
1Z3Z5Z1R16}14-29 
1Z3Z5Z1R17/14-9 

1Z3Z5Z1R18}14-7 

1Z3Z5Z1R19/14-6 

1Z32Z5Z1R20/14-15 
1Z3Z5Z1TP1)14-27 
1Z3Z5Z1TP2)14-27 


1Z3Z5Z1T1 
1Z3Z5Z1V1 
1Z3Z5Z1V2 


14-4 
14-1 
14-2 


1Z3Z5Z1XT1)14-5 
1Z3Z5Z1XV1/14-3 
1Z3Z5Z1XV2/14-3 


1Z2Z6 
1Z3Z6AR1 


1Z3Z6AR2 


1Z3Z6C1 
1Z3Z6C3 
1Z3Z6J1 
thru 

1Z3Z6J6 
1Z3Z6R1 
1Z3Z6R2 
1Z3Z6R3 
1Z3Z6R4 
1Z3Z6R5 
1Z3Z6Z1 


1Z3Z7 
1Z3Z7C1 
1Z3Z7C2 
1Z3Z7C3 
1Z3Z7C4 
1Z3Z7C5 
1Z3Z7C6 
1Z3Z7C7 
1Z3Z7C8 
1Z3Z7C9 
1Z3Z7C10 
1Z3Z7C11 
1Z3Z7C12 
1Z3Z7R1 
1Z3ZTR2 
1Z3Z7R3 
1Z3Z7R4 


4-13 
17-2 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-279-2515 
9905-279-2616 
9905-279-2616 
9905-279-2616 
9905-279-2616 
9905-279-2513 
5905-279-2519 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-279-2519 
5905-190-8889 
5905-171-2004 
5905-195-6761 
5905-171-2004 
9905- 195-6806 
5905-192-3973 
5905-279-2515 
5905-249-3661 
5905-195-5571 
9905-192-3971 
5895-503-7844B 
5895-503-7844B 
5950-521-8256 
5960-262-0167 


3370 316000-5715 


8850 899000 
8850 899300 
8850 899300 
5895- 506-7463 
9895-569-6597 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


RC20GF474J 
RC20GF153J 
RC20GF153J 
RC20GF153J 
RC20GF153J 
RC20GF105J 
RC20GF334J 
RC20GF101J 
RC20GF105J 
RC20GF334J 
RC20GF101J 
RC20GF223J 
RC20GF104J 
RC20GF223J 
RC20GF102J 
RC20GF471J 
RC20GF474J 
RC20GF683J 
RC20GF680J 
RC20GF331J 
7030268P1 
7030268P1 
77T07738P8 
JANI2ZATTWA 
JAN5687 
53D16450 
53K17726 
93K17726 
PL7709415G1 
PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 
| PL7709319G1 


17-3 


5895- 569-6636 


(same components as 1Z3Z3AR2) 


17-9 
17-13 
17-5 


17-6 
17-8 
17-8 
17-12 
17-10 
17-4 


5910-668-0311 
3330 376144100 
8850-02140 


5905-644-8583 
5905-185-8490 
9905-185-8490 
5905-108-5587 
5905-539-0131 
5895-561-4378 


7417163 P2 
CM35C103K 
51G16095 


RB17BE25282B 
RC20GF475J 
RC20GF475J 
RA20ASD502AK 
RN75B2154F 
PL7709573G1 


(same components as 1Z3Z4Z1) 


4-18 
26-12 
26-4 
26-12 
26-12 
26-10 
26-12 


5895-569-6631 
5910-666-0452 
5910-644-6212 
5910-666-0452 
5910-666-0452 
5910-666-8805 
5910-666-0452 
5910-644-6212 
5905-666-0452 
5905-666-0452 
5910-666-8805 
3330 376144100 
3330 376144100 
5905-195-6761 
5905-279-2513 
5905-185-8510 
5905-171-1998 


PL7418527G1 

CPO9A1KB473K 
CPO9A1KE473K 
CPO9A1KB473K 


CPO9AIKE473K 
CPO9A1KB473K 
CPO9A1KB473K 
CPO9A1KC104K 
CM35C103K 
CM35C103K 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RC20GF103J 
RC20GF333J 


Reference 
Designation 


1Z3Z7R5 
1Z3Z7R6 
1Z3Z7R7 
1Z3Z7R8 
1Z3Z7R9- 
1Z3Z7R10 
1Z3X7R11 
1Z3Z7R12 
1Z3Z7R13 
1Z3Z7R14 
1Z3Z7R15 
1Z3Z7R16 
1Z3Z7TP1 
thru 
1Z3Z7TP3 
1Z3Z7T1 
1Z3Z7T2 
1Z3Z7V1 
1Z3Z7V2 
1Z3Z7V3 
1Z3Z7XV1 
thru 
1Z3Z7XV3 
1Z3Z8 
1Z3Z8C1 
1Z3Z8C2 
1Z3Z8C3 
1Z3Z8C4 
1Z3Z8C5 
1Z3Z8C6 
1Z3Z8C7 
1Z3Z8C8 
1Z3Z8C9 
1Z3Z8C10 
1Z3Z8C11 
1Z3Z8C12 
1Z3Z8R1 
1Z3Z9R2 
1Z3Z8R3 
1Z3Z8R4 
1Z3Z8R5 
1Z3Z8R6 
1Z3Z8R7 
1Z3Z8R8 
1Z3Z8R9 
1Z3Z8R10 
1Z3Z8R11 
1Z3Z8R12 
1Z3Z8R13 
1Z3Z8R14 
1Z3Z8R15 
1Z3Z8R16 
1Z3Z8R17 
thru 
1Z3Z8R20 
1Z3Z9R21 
1Z3Z8R22 
1Z3Z8R23 
1Z3Z8R24 
thru 
1Z3Z8R28 
1Z3Z8R29 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-171-1998 
59905- 192-0667 
5905-171-1998 
5905-192-0667 
5905-195-6761 
5905-279-2513 
5905-185-8510 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-192-0667 
5905-171-1998 
5905-192-0667 
5895-503-7844B 


5950-518-4217 
5950-518-4217 
5960-262-0167 
5960-262-0210 
5960-262-0210 
8850-899300 


5895-506-7463 
5910-668-0308 
9910-101-4890 
5910-101-5599 
5910-101-4890 
5910-101-4900 
5910-126-1613 
5910-101-5627 
5910-101-5627 
5910-112-8248 
5910-101-5599 
9910-101-5627 
3330 376144100 
3350 

5905-254-9201 
5905-502-4560 
5905-279-2522 
5905-279-3504 
5905-192-3973 
5905-254-9201 
5905-279-1757 
5905-279-2513 
5905-279-2515 
5905-190-5559 
5905-192-3973 
5905-195-6761 
5905-192-3973 
5905-279-2515 
5905-171-2000 
5905-190-8889 


5905-195-6791 
5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-279-3504 


5905-171-2004 


RC20GF333J 
RC20GF224J 
RC20GF333J 
RC20GF224J 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RC20GF103J 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
RC20GF224J 
RC20GF333J 
RC20GF224J 
7030268P1 


7415260P1 
7415260P1 
JANI2ZATTWA 
JAN5814A 
JAN5814A 
93K17726 


PL7709045G1 
7417163P3 
CM20D4713 
CM20B150K 
CM20D471J 
CM20C470J 
CV11B130 
CM20C220J 
CM20C220J 
Cv11C450 
CM20B150K 
CM20C220J 
CM35C103K 
RB19BE15753B 
RC20GF473J 
RV4ATSA104A 
RC20GF154J 
RC20GF472J 
RC20GF471I 
RC20GF473J 
RC20GF152J 
RC20GF105J 
RC20GF474J 
RC20GF1013 
RC20GF471J 
RC20GF104J 
RC20GF471J 
RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF101J 


RC32GF681J 
RC20GF102J 
RC20GF1023 
RC42GF472J 


RC20GF223J 
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Section IV 
Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No, 


Part 
No. 


Reference 
Designation 


5905-279-2519 RC20GF334J 


1Z3Z8R30 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


Reference 
Designation 


1Z3Z1131 


Class Code 
or 
Stock No. 


8850-02140 51G16095 


1Z3Z8R31 |25-16 |5905-279-2515 RC20GF474J3 thru 

1Z3Z8R32 |25-18 |5905-190-8889 RC20GF101J 1Z3Z11J12 

1Z3Z8R33 |25-20 |5905-195-6761 RC20GF104J 1Z3Z11R1 3350 RN70B1053F 
1Z3Z8R34 |25-19 |5905-185-1510 RC20GF103J 1Z3Z11R2 5905-552-3547 | RN70B1003F 
1Z3Z8R35 |25-20 |5905-194-6761 RC20GF104J 1Z3Z11R3 5905-108-6370 | RA20A2SD103AK 
1Z3Z8R36 {25-36 |5905-503-5708 RA20A2SD252AK 1Z3Z11Z1 5895-505-1308 !' PL7709022G1 
1Z3Z8R37 {25-30 |5905-299-2013 RC32GF473J (same components as 1Z3Z3Z2) 
1Z3Z8R38 {25-18 |5905-109-8889 RC20GF101J 1Z32Z112Z2 18-4 5895-569-6610 | PL7708771G1 
1Z3Z8R39 {25-28 |5905-171-2000 RC20GF684J 1Z3Z11Z2C1 |20-4 5910-101-4890 | CM20D471J3 
1Z3Z8R40 {25-18 |5905-190-8889 RC20GF101J3 1Z3Z11Z2C2 |20-4 5910-101-4890 | CM20D471J3 
1Z3Z8R41 9 |25-24 |5905-279-2513 RC20GF105J 1Z3Z11Z2C3 |20-28 | 5910-191-9640 | CM20D221J3 
1Z3Z8R42 {25-29 |5905-279-1754 RC20GF155J 1Z3Z11Z2C4 |20-22 | 3330 CM20D151J 
1Z3Z8R43 |25-20 |5905-195-6761 RC20GF104J 1Z3Z11Z2R1 |20-8 20-8 RC20GF105J 
1Z3Z8R44 |25-20 |5905-195-6761 RC20GF104J3 1Z3Z11Z2R2 |20-9 5905-195-6761 | RC2Z0FG1047 
1Z3Z8R45 {25-22 |5905-190-8874 RC20GF 2253 1Z3Z11Z2R3 |20-26 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
1Z3Z8R46 (25-24 |5905-279-2513 RC20GF105J 1Z3Z11Z2R4 |20-7 5905-279-2515 | RC20GF474J 
1Z3Z8R48 |25-43 |3350 RB19BE5753B 1Z3Z11Z2R5 |20-5 5905-279-2522 | RC20GF154J 
1Z3Z8R49 |25-45 |3350 RB18BE85502B 1Z3Z11Z2R6 |20-26 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
1Z3Z8R50 [25-21 |5905-665-6619 7707158 P2213 1Z3Z11Z2R7 |20-25 | 5905-185-8510 | RC20GF103J 
1Z3Z8R51 {25-23 |5905-644-8284 7707158 P2003 1Z3Z11Z2R8 |20-24 | 5905-195-6761 | RC20GF104J 
1Z3Z8R52 |25-45 |3350 RB18BE85502B 1Z23Z11Z2R9 |20-30 | 5905-729-2675 | RC42GF333J 
1Z3Z8TP1 |25-35 |5895-503-7844B; 7030268P1 1Z32Z11Z2R10/20-23 | 5905-279-2519 | RC20GF334J 
thru 1Z32Z11Z2R11|20-29 | 5905-279-2515 | RC20GF474J 
1Z3Z8TP3 1Z3Z11Z2R12|20-26 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
1Z3Z8V1 25-1 5960-262-0167 JANI2AT7WA 1Z32Z11Z2R13/20-26 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
1Z3Z8V2 25-3 5960-262-0210 JAN5814A 1Z3Z11Z2R14 | 20-27 | 5905-279-3504 | RC20GF472J 
1Z32Z8V2 25-4 5960-262-0152 JAN6AU6WA 1Z3Z112Z2R15 | 20-6 5905-171-1976 | RC42GF153J 
1Z3Z8V4 25-2 3370 JAN5687 1Z3Z11Z2TP1)/20-21 | 5895-503-7844B | 7030268P1 
thru 5894-503-7844B | 7030268P1 
1Z3Z8V6 5960-262-0167 | JANL2ZATTWA 
1Z3Z8V7 25-1 5960=262-0167 JAN12AT7WA 5960-262-0167 | JANL2AT7WA 
thru 5960-262-0210 | JAM5814A 


8850-899300 53117726 


1Z3Z8V10 


1Z3Z6XV1_ |25-6 8850 899300 53L17726 

1Z3Z8XV2 |25-6 8850 899300 53117726 

1Z3Z8XV3 |25-5 8850 899000 53D16450 1Z3Z11Z3 5895-505-1308 | PL7709022G1 
1Z3Z8XV4 |25-6 8850 899300 53K17726 (same components as 1Z3Z3Z2) 


thru 1Z32Z1124 18-3 5895-569-6637 | PL7709356G1 
1Z3Z8XV10 1Z3Z11Z4C1 |19-5 5910-101-5616 | CM20C101J 
1Z3Z9 4-17 |5895-329-0868 PL7709045G1 1Z3Z11Z4C2 |19-28 | 5910-668-0037 | 7417162P6 
(same components as 1Z3Z8) 1Z3Z11Z4R1 |19-7 5905-279-2513 | RC20GF105J 
1Z3Z10 4-16 |5895-569-6633 PL7709435G1 1Z3Z11Z4R2 |19-6 5905-195-6761 | RC20GF1047 
1Z3Z10C1 |22-2 3330 3180001254, CP54B1E6254K 1Z3Z11Z4R3 |19-25 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
1Z3Z10C2 {22-1 3330 CP54B1EF104K 1Z3Z11Z4R4 |19-24 | 5095-279-3504 | RC20GF472J 
1Z3Z10C3 |22-1 3330 CP54B1EF104K 1Z3Z11Z4R5 |19-27 | 5905-299-2013 | RC32GF4727 
1Z3Z10R1 /|22-8 5905-195-6453 RC20GF562J 1Z3Z11Z4R6 |19-23 | 5905-279-3503 | RC20GF682J7 
1Z3Z10R2 |22-8 5905-195-6453 RC20GF562J 1Z3Z11Z4R7 |19-25 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
1Z3Z10S1 22-3 5930-229-3390 ST42D 1Z3Z11Z4R8 |19-22 |) 5905-665-5472 | RN70B1274F 
1Z3Z10TB1 |22-6 5940-665-9138 7771534P4 1Z3Z11Z4R9 {19-25 | 5905-190-8889 | RC20GF101J3 
1Z3Z10TB2 |22-5 5940-665-9138 7771534P4 1Z3Z11Z4R10/19-27 | 5905-29922013 | RC32GF4737 
1Z3Z10TB3 |22-5 5940-665-9138 7771534 P4 1Z3Z11Z4R11}19-26 | 5905-185-8510 | RC20GF103J7 
1Z3Z10Z1 |22-11 |5895-569-6628 7605994G1 1Z3Z11Z4TP1/19-21 | 5895-503-7844B | 7030268P1 
1Z3Z10Z1B1)23-10 |5990-504-8199 7417135P1 1Z3Z11Z4TP2/19-21 | 5895-503-7844B | 7030268P1 
1Z3Z10Z1B2)23-9 3340 064300030 D-10940 1Z3Z11Z4v1 |19-1 5960-262-0167 | JANL2ATTWA 
1Z3Z10Z1B3] 23-9 3340 064300030 D-10940 1Z3Z11Z4V2 |19-2 3370 259000-5795 JAN5726/6AL5W 
1Z3Z10Z1B4/ 23-33 |7700 7709190P1 1Z3Z11Z4V3 |19-1 5960-262-0167 | JANL2ZATT7TWA 
1Z3Z11 4-14 |5895-569-6634 PL7709584G1 1Z3Z11Z4XV1| 19-3 8850 899300 53K17726 
1Z3Z11AR1 |18-2 5895-569-6596 PL7709307G1 1Z3Z11Z4XVv2) 10-4 8850 899000 53D16450 
(same components as 1Z3Z1AR1) 1Z32Z11Z4XV3} 19-3 8850 8993000 53K17726 
1Z3Z11C1 {18-10 |5910-644-3546 CPO9A1KC105K 1Z3Z112Z5 5895-505-1308 | PL7709022G1 


1Z3Z11C2 {18-12 |5910-668-2940 CM20B100K components as 1Z3Z3Z2) 
1Z3Z11C3 {18-13 |5910-112-8248 CV11V450 1Z32Z12 9895-569-6632 | PL7709324G1 
1Z3Z11C4 {18-7 5910-66618805 CPO9A1KC104K 1Z32Z12C1 5910-101-5616 | CM20C101J 


450 


Reference 
Designation 


1Z3Z12C2 
1Z32Z12C3 
1Z3Z12C4 
1Z3Z12C5 
1Z3Z12C6 
1Z3Z12C7 
°1Z3Z12C8 
1Z3Z12C9 
1Z3'Z12C10 
1Z3Z12C11 
1Z3Z12C 12 
1Z3Z12C13 
1Z3Z12R1 
1Z3Z12R2 
1Z3Z12R3 
1Z3Z12R4 
1Z3Z12R5 
1Z3Z12R6 
1Z3Z12R7 
1Z3Z12R8 
1Z3Z12R9 
1Z3Z12R10 
1Z3Z12R11 
1Z3Z12R12 
1Z3Z12R13 
1Z3Z12R14 
1Z3Z12R15 
1Z3Z12R16 
1Z3Z12R17 
1Z3Z12R18 
1Z3Z12R19 
1Z3Z12R20 
1Z3Z12R21 
1Z3 Z12R22 
1Z3Z12R23 
1Z3Z12R24 
1Z3Z12R25 
1 Z3Z12R26 
1Z3Z12R27 
1Z3 Z12R28 
1Z3Z12R29 
1Z3Z12R30 
1Z3Z12R31 
1Z3Z12R32 
1Z3Z12R33 
1Z3 Z12R34 
1Z3Z12R35 
1Z3Z12R36 
1Z3Z12R37 
1Z3Z12R38 
1Z32Z12R39 
1Z3Z12R40 
1Z3Z12R41 
1Z3Z12R42 
1Z3Z12R43 
1Z3Z12R44 
1Z3Z12R45 
1Z3Z12R46 
1Z3Z12R47 
1Z3Z12TP1 
thru 
1Z3Z12TP4 
1Z3Z12T1 
1Z3Z12V1 


Class Code 
or 
Stock No. 


59 10-101-4900 


59 10-170-4376 
59 10-101-5616 


5910-644-6215 
5910-101-5616 
5905-299-2003 
5905- 195-6806 
5905- 192-0667 
5905- 192-0667 
5905-279-2515 
5905- 192-3973 
9905-254-9261 
5905- 192-0660 
5905- 190-8885 
5905-299-2003 
5905-254-9201 
5905-279-2513 
5905-644-9425 
5905-553-2198 
5905-255-2444 
3350 

5905-171-2004 


5905- 192-3973 
5905-249-3661 
5905-279-1757 
5905-171-2000 
9905-279-2515 
9905-279-2513 
5905-5 18-7495 
5905-279-2515 
5905-299-2003 
5905-254-9201 
9905-279-2522 
5905- 195-6761 
5905-221-5848 
5905-171-1998 
5905-171-2000 
5905-195-6791 
5905-195-6761 
5905-192-3973 
5905-299-2003 
5905- 192-0667 
5905-171-2004 
5905-254-9201 
5905- 195-6761 
5905-195-6761 


5895-503-7844B 


9950-509-9068 


3370 259000-5795 | JAN5726/6AL5W 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


CM20C470J 
CM30D152G 
CM20C152G 
CM20C470J 
CM20B100K 
CM20D471G 
CM20C 1013 
CM35D472J 
CM35D472J 
CM30D102J 


CPO9A1KE104K 


CM20C 1013 
RC32GF104J 
RC20GF 102J 
RC20GF224J 
RC20GF224J 
RC20GF474J 
RC20GF471J 
RC20GF473J 
RC20GF184J 
RC20GF225J 
RC32GF 1043 
RC20GF473J 
RC20GF105J 
7708702P4424 
RN70B5362F 
RV4ATSD253A 
RN70B1053F 
RC20GF223J 
RC42GF224J 
RC20GF334J 
RC32GF683J 
RC20GF 1023 
RC20GF334J 
RC20GF105J 
RC20GF471J 
RC20GF683J 
RC20GF152J 
RC20GF684J 
RC20GF474J 
RC20GF105J 
RN70B6493F 
RC 20GF474J 
RC32GF104J 
RC20GF473J 
RC20GF154J 
RC20GF104J 
RC20GF824J 
RC20GF333J 
RC20GF684J 
RC20GF681J 
RC20GF104J 
RC20GF471J 
RC32GF104J 
RC20GF224J 
RC20GF223J 
RC20GF473J 
RC20GF104J 
RC20GF104J 
7030268P1 


TT07T738P5 


Reference 
Designation 


1Z3Z12V2 
1Z3Z12V3 
1Z3Z12V4 
1Z3Z12V5 
1Z3Z12V6 
1Z3Z12V7 
1Z3Z12V8 
1Z3Z12XT1 
1Z3 Z12XV1 
1Z3Z12XV2 
1Z3Z12XV3 
1Z3Z12XV4 
1Z3Z12XV5 
1Z3Z12XV6 
thru 

1Z3 Z12XV8 
1Z4 
1Z4CR1 
1Z4CR2 
1Z4CR3 
1Z431 
thru 
1Z4J33 
1Z4K1 
1Z4K2 
1Z4K3 
1Z4P1 
1Z4P2 
1Z4XK2 
1Z4XK3 
1Z4Z1 
1Z4Z1C1 
1Z4Z1C2 
1Z4Z1C3 
1Z4Z1C4 
1Z4Z1R1 
1Z4Z1R2 
1Z4Z1R3 
1Z4Z1R4 
1Z4Z1R5 
1Z4Z1R6 
1Z4Z1R7 
1Z4Z1R8 
1Z4Z1R9 
1Z4Z1R10 
1Z4Z1R11 
1Z4Z1R12 
1Z4Z1R13 
1Z4Z1R14 
1Z4Z1R15 
1Z4Z1R16 
1Z4Z1R17 
1Z4Z1R18 
1Z4Z1R19 
1Z4Z1TP1 
1Z4Z1TP2 
1Z4Z1V1 
thru 
1Z4Z1V3 
1Z4Z1XV1 
thru 
1Z4Z1XV3 


1Z4Z2 


Section IV 
Reference Designation Index 


Class Code 


or Part 

Stock No. No. 
5960-262-0167 JANI2ZATTWA 
3370 286000-5735 | JAN5725/6AS6W 
5960-262-0167 JANI2ZATTWA 
5960-262-0167 JANIZATTWA 
3370 286000-5735 | JAN5725/6AS6W 
3370 286000-5735 | JAN5725/6AS6W 
3370 259000-5795 | JAN5726/6AL5W 
8850 899000 53D16450 
8850 899000 53D16450 
8850 899300 53K17726 
8850 899000 53D16450 
8850 899300 53K17726 
8850 899300 53K17726 
8850 899000 53D16450 
5895-692-7781 PL7607364G1 
3370 101S2EK1 
6130-507-7192 8A2HS1 
6130-507-7192 8A2HS1 
5935-295-3078 54A 17403 
6240-057-2887 44 
5945-549-8835 SKHG-CC-CC 
5945-549-8835 SKHG-CC-CC 
5935-501-8242 26-4100-32P 
5935-501-8242 26-4100-32P 
5935-321-5121 54A 14775 
5935-321-5121 54A 14775 
5895-506-7456 PL7417748G1 
5910-101-4890 CM20D47 13 
5910-101-4890 CM20D471J 
5910-643-9060 CPO9A1KE334K 
5910-643-9018 CPO9AIKE224K 
5905-195-6761 RC20GF104J 
5905-279-2513 RC20GF 1053 
5905- 185-8510 RC20GF103J 
5905- 185-8510 RC20GF 1033 
5905-195-6806 RC20GF102J 
5905-254-9201 RC20GF473J 
5905-254-9201 RC20GF4733 
5905-279-2513 RC20GF105J 
5905-279-1883 RC20GF335J 
5905-248-3340 RV4ATSD104A 
5905-171-2004 RC20GF223J 
5905-279-2515 RC 20GF474J 
5905-279-2515 RC20GF474J 
5905- 190-8889 RC20GF 1013 
5905-195-6761 RC20GF104J 
5905-279-2515 RC20GF4743 
5905-279-2515 RC20GF474J 
5905- 185-8510 RC20GF 1033 
5905-254-9201 RC20GF473J 
5895-503-7844B |7030268P1 
5895-503-7844B |7030268P1 
5960-262-09167 JANI2ZATTWA 
8850 899300 53K17726 
5895-564-9083 PL7417474G1 


451 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


Section IV 
Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


Class Code 
or 
Stock No. 


Part 
No. 


Reference 
Designation 


Reference 
Designation 


452 


1Z4Z2CR1 USAFI1N315 1Z6Z1R3 5905-279-2515 RC20GF474J 
thru 1Z6Z1R4 5905-502-3418 RV4ATSD105A 
1Z4Z2CR3 1Z6Z1R5 5905-665-9515 7708702 P2492 
1Z4Z2C1 39-12 |3330 376144110 CM35C103J 1Z6Z1R6 5905-665-9515 7708702 P2492 
1Z4Z2C2 39-22 |5910-667-9990 CM35D472J 1Z6Z1R7 5905-190-8889 RC20GF101d 
1Z4Z2C3 39-19 |5910-101-5616 CM20C1013 1Z6Z1R8 5905-192-0667 RC20GF224J 
1Z4Z2R1 39-13 |5905-254-9201 RC20GF473J 1Z6Z1R9 5905-279-2515 RC20GF474J 
1Z4Z2R2 39-14 |5905-279-1719 RC32GF103J 1Z6Z1R10 5905-279-1754 RC20GF155J 
1Z4Z2R3 39-15 |5905-279-3504 RC20GF472J 1Z6Z1R11 5905- 190-8889 RC20GF101J 
1Z4Z2R4 39-10 |5905-195-6806 RC20GF102J 1Z6Z2R12 5905-279-2513 RC20GF105J 
1Z4Z2R5 39-11 |5905-279-3503 RC20GF682J 1Z6Z1R13 5905-299-2013 RC32GF473J 
1Z4Z2R6 39-9 |5905-279-3506 RC20GF332J 1Z6Z1R14 5905-254-9201 RC20GF4735 
1Z4Z2R8 39-9 |5905-279-3606 RC20GF332J 1Z6Z1R15 5905-279-2515 RC20GF474J 
1Z4Z2R9 39-7 |5905-195-6791 RC20GF681J 1Z6Z1R16 5905-279-2513 RC20GF105J 
1Z4Z2R10 39-10 |5905-195-6806 RC20GF102J 1Z6Z1R17 5905-279-1754 RC20GF155J 
1Z4Z2R11 39-8 |5905-192-0667 RC20GF224J 1Z6Z1R18 5905-190-8889 RC20GF101J 
1Z4Z2R12 39-9 |5905-279-3506 RC20GF332J 1Z6Z1R19 5905-299-2013 RC32GF4735 
1Z4Z2R14 39-10 |5905-195-6806 RC20GF102J 1Z6Z1R20 5905-254-9201 RC20GF473J 
1Z4Z2R15 39-13 |5905-254-9201 RC20GF473J 1Z6Z1R21 9905-279-1754 RC20GF155J 
1Z4Z2R16 39-16 |5905-195-6761 RC20GF104J 1Z6Z1R22 5905-190-8885 RC20GF225J 
1Z3Z2R17 39-17 |5905-279-2515 RC20GF474J 1Z6Z1R23 5905-665-7407 7707158P1403 
1Z4Z2R18 39-18 |5905-171-2000 RC20GF684J 1Z6Z1R24 5905-195-6761 RC20GF104J 
1Z4Z2R19 39-18 |5905-171-2000 RC20GF684J 1Z6Z1R25 5905-279-1876 RC20GF222J 
1Z4Z2R20 39-20 |5905-192-3973 RC20GF471J 1Z6Z1R26 5905-279-2515 RC20GF474J 
1Z4Z2R21 39-23 |5905-195-6791 RC20GF681J 1Z6Z1R27 5905-279-2513 RC20GF105J 
1Z4Z2R22 39-21 |5905-299-1541 RC20GF151J 1Z6Z1R28 5905-665-7407 7707158P1403 
1Z4Z2T1 39-1 |5950-509-9069 7707738P11 1Z6Z1R29 5905-665-7407 7707158P1403 
thru 1Z6Z1R30 5905-195-6761 RC20GF104J 
1Z4Z2T3 1Z6Z1R31 5905-279-3504 RC20GF472J 
1Z4Z2vV1 39-5 |5960-262-0210 JAN5814A 1Z6Z1R32 5905-279-2513 RC20GF105J 
1Z4Z2V2 39-4 |5960-262-0167 JANI2ATTWA 1Z6Z1R33 5905-279-2515 RC20GF474J 
1Z4Z2V3 39-4 |5960-262-0167 JAN12ATTWA 1Z6Z1R34 5905-195-6761 RC20GF104J 
1Z4Z2V4 39-3 |5960-293-5136 JAN5687 1Z6Z1R35 5905-116-8998 RC20GF683J 
1Z4Z2XT1 39-2 |8850 899000 53D16450 1Z6Z1TP1 5895-503-7844B | 7030268P1 
thru thru 
1Z4Z2XT3 1Z6Z1TP4 
1Z4Z2XV1 38-6 {8850 899300 53K17726 1Z6Z1V1 5960-669-6682 JAN5751 
thru 1Z6Z1V2 5960-262-0167 JAN12AT7TWA 
1Z4Z2XV4 1Z6Z1V3 3370 286000-5735 | JAN5725/6AS6W 
1Z5Z2XV1 2-18 |6110-500-4706 PL7607952G1 1Z6Z1V4 5960-262-0167 JANI2ZATTWA 
(same components as 1Z1) 1Z6Z1V5 5960-262-0167 JANI2ZATTWA 
2-10 |5895-697-0686 PL7302728G1 1Z6Z1V6 5960-262-0210 JAN5814A 
29-14 |5935-295-3078 54A17403 1Z6Z1XV1 8850 899300 53K17726 
1Z6Z1XV2 8850 899300 53K17726 
1Z6Z1XV3 8850 899000 53D16450 
29-11 |6625-572-8610 PL7709314G1 1Z6Z1XV4 8850 899300 53K17726 
36-19 |5910-644-6213 CPO9A1KE103K thru 
36-25 |5910-146-7532 CP26A1EG103K 1Z6Z1XV6 
36-21 |5910-101-5789 CM30D222J 1Z6Z1XyY1 8850-02140 51G16095 
36-2> |5910-667-9990 CM35D472J 1Z6Z1Y1 5895- 544-5802 741716 P2 
36-29 |5910-160-1158 CM20D3313 1Z6Z2 6625-553-0546 PL7709320G1 
1Z6Z1C6 36-19 |5910-644-6213 CPO9A1KE103K 1Z6Z2C1 3330 376144100 CM35C103K 
1Z6Z1C7 36-21 |5910-101-5789 CM30D222J thru 
1Z6Z1C8 36-29 |5910-160-1158 CM20D3313 1Z6Z2C3 
1Z6Z1C9 36-19 |5910-644-6213 CPO9A1KE103K 1Z6Z2C4 5910-280-6637 CP26A1EF103K 
1Z6Z1C10 36-9 |5910-101-4015 CM30D102G 1Z6Z2C5 5910-112-7616 CP26A1EF203K 
1Z6Z1C11 36-22 |5910-667-9990 CM35D472J 1Z6Z2C6 5910-280-6637 CP26A1EF103K 
1Z6Z1C12 36-9 |5910-101-4015 CM30D102G 1Z6Z2C7 5910-643-9060 CPO9A1KE334K 
1Z6Z1C13 36-17 | 3330 376032230 CM20D431J 1Z6Z2C8 5910-643-9060 CPO9A1KE334K 
1Z6Z1C14 36-12 |5910-667-9910 7417163P7 1Z6Z2C9 3330 376144100 CM35C103K 
1Z6Z1C15 36-12 |5910-667-9910 7417163P7 1Z6Z2C10 3330 376144100 CM35C103K 
1Z6Z1R1 36-11 |5905-195-6761 RC20GF104J 1Z6Z2C11 5910-668-3099 CM30D102J 
1Z6Z1R2 36-24 |5905-192-3973 RC20GF471J 1Z6Z2C12 5910-668-3099 CM30D102J 


Reference 
Designation 


1Z6Z2R1 
1Z6Z2R2 
1Z6Z2R3 
1Z6Z2R4 
1Z6Z2R5 
1Z6Z2R6 
1Z6Z2R7 
1Z6Z2R8 
1Z6Z2R9 
1Z6Z2R10 
1Z6Z2R11 
1Z6Z2R12 
1Z6Z2R13 
1Z6Z2R14 
1Z6Z2R15 
1Z6Z2R16 
1Z6Z2R17 
1Z6Z2R18 
1Z6Z2R19 
1Z6Z2R20 
1Z6Z2R21 
1Z6Z2R22 
1Z6Z2R24 
1Z6Z2R25 
1Z6Z2R26 
1Z6Z2R27 
1Z6Z2R28 
1Z6Z2R29 
1Z6Z2R30 
1Z6Z2R31 
1Z6Z2R32 
1Z6Z2R33 
1Z6Z2R34 
1Z6Z2R35 
1Z6Z2R36 
1Z6Z2R37 
1Z6Z2R38 
1Z6Z2R39 
1Z6Z2R40 
1Z6Z2TP1 
thru 
1Z6Z2TP2 
1Z6Z2V1 
thru 
1Z6Z2V4 
1Z6Z2V5 
1Z6Z2V6 
1Z6Z2XV1 
thru 
1Z6Z2XV4 
1Z6Z2XV5 
1Z6Z2XV6 
1Z6Z3 
1Z6Z3C1 
1Z6Z3C2 
1Z6Z3C3 
1Z6Z3C4 
1Z6Z3C5 
1Z6Z3C6 
1Z6Z3C7 
1Z6Z3C8 
1Z6Z3C9 
1Z6Z3C10 


Class Code 
or 
Stock No. 


5906- 195-6761 
5905- 192-0667 
5905- 192-3973 
5905- 195-6761 
5905-254-9201 
5905-279-2515 
5905-171-2000 
5905-171-2000 
5905-192-3973 
5905-279-2513 
5905-2'79-3506 


3350 098000-3531 


5905-192-3937 
5905-192-3971 
5905-502-9459 
5905-279-1876 
5905-171-1976 
5905-502-9459 
5905-192-3971 
5905-192-0667 
5905-192-0667 
5905-503-5130 
9905-192-3973 
9905-195-6761 
5905-254-9201 
5905-279-2515 
5905-171-2000 
9905-171-2000 
9905-192-3973 
5905-279-2513 


3350 098000-3531 


5905-299-1999 
5905- 190-8889 
9905-192-3973 
59905-279-3503 
59905-254-9201 
5905-185-6580 
5905-190-8889 
5905-279-3506 
5895-503-7844B 


5960-262-0167 


5960-262-0152 
5960-503-4870 
8850 899300 


8850 899000 

8850 899000 

6625-553-0547 
5910-191-9640 
5910-644-6164 
5910-644-6164 
5910-667-9990 
3330 376144100 
5910-101-5789 
5910-101-5627 
5910-101-5627 
5910-191-9640 
5910-101-5789 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


RC20GF 1045 
RC20GF224J 
RC20GF471J 
RC20GF1-4J 
RC20GF473J 
RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 
RC20GF4713 
RC20GF105J 
RC20GF332J 
RC20GF162J 
RC20GF471J 
RC20GF331J 
RN75B3012F 
RC20GF222J 
RC42GF153J 
RN75B3012F 
RC20GF331J 
RC20GF224J 
RC20GF224J 
7709859P1 

RC20GF4713 
RC20GF104J 
RC20GF473J 
RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 
RC20GF4713 
RC20GF105J 
RC20GF 1625 
RC32GF154J 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF682J 
RC20GF473J 
RC42GF4713 
RC20GF 1013 
RC20GF332J 
7030268P1 


JANI2ZATTWA 


JAN6AU6WA 


JAN6005/6AQ5W 


03K17726 


53D16450 
53D16450 
PL7709306G1 
CM20D221J 
CP09A1KB104K 
CP09A1KB104K 
CM35D472J 
CM35C 103K 
CM30D222J 
CM20C220J 
CM20C220J 
CM20D221J 
CM30D222J 


Reference 
Designation 


1Z6Z3R1 
1Z6Z3R3 


1Z6Z3R4 
1Z6Z3R5 


1Z6Z3R6 
1Z6Z3R7 
1Z6Z3R8 
1Z6Z3R9 
1Z6Z3R10 
1Z6Z3R11 
1Z6Z3R12 
1Z6Z3R13 
1Z6Z3R14 
1Z6Z3R15 
1Z6Z3R16 
1Z6Z3R17 
1Z6Z3R18 
1Z6Z3R19 
1Z6Z3R20 
1Z6Z3R21 
1Z6Z3R22 
1Z6Z3R23 
1Z6Z3R24 
1Z6Z3R25 
1Z6Z3R26 
1Z6Z3R27 
1Z6Z3TP1 
thru 
1Z6Z3TP3 
1Z6Z3V1 
1Z6Z3V2 
1Z6Z3V3 
1Z6Z3V4 
1Z6Z3V5 
1Z6Z3XV1 
1Z6Z3XV2 
1Z6Z3XV3 
1Z6Z3XV4 
1Z6Z3XV5 
1Z6Z4 
1Z6Z4C1 
1Z6Z4C2 
1Z6Z4C3 
1Z6Z4R1 
1Z6Z4R2 
1Z6Z4R3 
1Z6Z4R4 
1Z6Z4R5 
1Z6Z4R6 
1Z6Z4R7 
1Z6Z4R8 
1Z6Z4R9 
1Z6Z4R10 
1Z6Z4R11 
1Z6Z4R12 
1Z6Z4R13 
1Z6Z4R14 
1Z6Z4R15 
1Z6Z4R16 
1Z6Z4R17 
1Z6Z4TB1 
1Z6Z4TB2 
1Z6Z4TB3 
1Z6Z4T1 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-503-5129 
5905-192-3973 
9905-299-2003 
5905-192-3971 
5905-279-2515 
5905-171-2000 
5905-171-2000 
9905-192-3973 
5905-2'79-2515 
5905-195-6761 
5905-279-2515 
5905-171-2000 
5905-279-2522 
5905-299-2003 
9905-279-2522 
5905-2'79-2513 
5905-279-1904 
5905-185-8510 
5905-279-1719 
5905-195-6806 
5905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-192-3973 
5905-192-3973 
5905-279-1876 
5905-171-2004 
5895-503-7844B 


5960-262-0167 
5960-503-4870 
5960- 188-0880 
5960-262-0167 


8850 899300 

8850 899000 

8850 899000 

8850 899300 

8850 899000 

6625-649-4970 
5910-668-1844 
5910-667-7875 
5910- 669-2522 
5905-192-3973 
5905- 190-8889 
5905-192-3973 
5905-190-8889 
5905-192-3973 
5905-190-8889 
5905-192-3973 
5905-190-8889 
5905-192-3973 
5905-190-8889 
5905-192-3973 
5905- 190-8889 
5905-549-8093 
5905-549-8093 
5905-252-1953 
5905-195-6754 
5905-549-8093 
5940-665-9138 
5940-665-9138 
5940-500-7968 
5950-645-8380 


7709859P2 
RC20GF471J 


RC32GF104J 
RC20GF331J 
RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 
RC20GF471J 
RC20GF474J 
RC20GF104J 
RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF154J 
RC32GF104J 
RC20GF154J 
RC20GF105J 
RC42GF431J 
RC20GF103J 
RC32GF103J 
RC20GF 102J 
RC20GF105J 
RC20GF 101d 
RC20GF471J 
RC20GF471J 
RC20GF222J 
RC20GF223J 
7030268P 1 


JANI2ZATTWA 
JAN6005/6AQ5W 
JAN6X4W 
JANIZATTWA 
JAN5726/6AL5W 
53K17726 
63D16450 
53D16450 
53K17726 
53D16450 
PL7709321G1 
CP53B1EF105K 
CP70B1FH205K 
CP53B1EB405K 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RW31G101 
RW31G101 
RC42GF100J 
RC42GF473J 
RW31G101 
7771534P4 
7771534P4 
7771534P3 
7417005P1 


453 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 
Designation 


1Z6Z4T2 
1Z6Z4T3 
1Z6Z4V1 
thru 
1Z6Z4V6 
1Z6Z4xXV1 
thru 
1Z6Z4XV6 
1Z6Z5 
1Z6Z5CR1 
thru 
1Z6Z5CR4 
1Z6Z5C6 
1Z6Z5C8 
1Z6Z5C9 
1Z6Z5C10 
1Z6Z5C11 
1Z6Z5C12 
1Z6Z5C13 
1Z6Z5C14 
1Z6Z5C15 
1Z6Z5C17 
1Z6Z5C19 
1Z6Z5L3 
1Z6Z5L4 
1Z6Z5R5 
176Z5R6 
1Z6Z5R7 
1Z6Z5R8 
1Z6Z5R9 
1Z6Z5R10 
1Z6Z4R11 
1Z6Z5R12 
1Z6Z5R13 
thru 
1Z6Z5R16 
1Z6Z5R17 
thru 
1Z6Z5R20 
1Z6Z5R22 
1Z6Z5R24 
1Z6Z5R25 
1Z6Z5R28 
1Z6Z5R29 
1Z6Z5R30 
1Z6Z5R31 
1Z6Z5R32 
1Z6Z5R33 
1Z6Z5R34 
thru 
1Z6Z5R37 
1Z6Z5S1 
1Z6Z5TP1 
1Z6Z5TP2 
1Z6Z5v2 
1Z6Z5V3 
1Z6Z5V4 
1Z6Z5V5 
1Z6Z5V7 
1Z6Z5xXvV2 
1Z6Z5XV3 
1Z6Z5XV4 
1Z6Z5XV5 


454 


Class Code 
or 
Stock No. 


5950-521-8093 
5950-621-2316 
3370 427000-5933 


5935-224-0813 


6625-649-5109 
3370 206000-1341 


5910-666 -8805 


5910-666 -8805 
5910-101-5634 
5910-101-3853 
5910-101-5803 
5910-668-3183 
5910-101-3989 
0910-668 -3087 
5910-126-1613 
3330 37614400 
5950-519-9538 
5950-519-9539 
5905-171-2004 
5905-190-8889 
5905-171-1998 
5905-279-2519 
5905-279-2522 
5905-192-3973 
5905-299-2013 
5905-190-8889 
5905-158-5731 


5905-249-4195 


5905-615-8881 
5905-254-9201 
905-171-1998 
5905-644 -8304 
5905-190-8889 
5905-644-8175 
59905-644-8295 
5905-521-8844 
5905-279-1759 
5905-299-2028 


5930-699-2180 
5895-503 -7844B 
5895-503 -7844B 
3370 286000-5735 
5960-262-0210 
3370 259000-5795 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


7417016P1 
7417015P1 
JAN5933 


MIP5TM 


PL7709357G1 
JANI1N198 


CPO9A1KC104K 
CM20D171G 
CPO9A1KC104K 
CM20D331G 
CM35D392G 
CM30D332G 
CM30D222G 
CM30D152G 
CM30D681G 
CV11B130 
CM35C103K 
7711100P3 
7711100P4 
RC20GF2233 
RC20GF1013 
RC20GF333I 
RC20GF334J 
RC20GF154J 
RC20GF471J3 
RC32GF473J 
RC20GF1013 
RA20A2SD103AK 


RC20GF7527 


7707158P1743 
RC20GF473J 
RC20GF333J 
7707158P1503 
RC20GF1013 
RN70A4992F 
RN70A8452F 
RN70A6812F 
RC20GF754J 
RC32GF153J 


7706216P3 
7030268P1 
7030268P1 
JAN5725/6AS6W 
JAN5814A 
JAN5726/6AL5W 
JAN5726/6AL5W 
JAN5814A 
53D16450 
53K17726 
53D16450 
53D 16450 


Reference 
Designation 


1Z6Z5XV7 
1Z6Z5XZ1 
1Z6Z5Z1 


1Z6Z5Z1CR1 


1Z6Z5Z1C1 
1Z6Z5Z1C2 
1Z6Z5Z1C3 
1Z6Z5Z1C4 
1Z6Z5Z1C5 
1Z6Z5Z1C6 
1Z6Z5Z1L1 
1Z6Z5Z1L2 
1Z6Z5Z1R1 
1Z6Z5Z1R2 
1Z6Z5Z1R3 
1Z6Z5Z1R4 
1Z6Z5Z1R5 
1Z6Z5Z1R6 
1Z6Z5Z1R7 
1Z6Z5Z1R8 
1Z6Z5Z1V1 


1Z6Z5Z1XV1 


1Z6Z6 
1Z6Z6C1 
1Z6Z6C2 
1Z6Z6C3 
1Z6Z6C4 
1Z6Z6C5 
1Z6Z6C6 
1Z6Z6C7 
1Z6Z6C8 
1Z6Z6C9 
1Z6Z6C10 
1Z6Z6C11 
1Z6Z6C12 
thru 
1Z6Z6C16 
1Z6Z6R1 
1Z6Z6R2 
1Z6Z6R3 
1Z6Z6R4 
1Z6Z6R5 
1Z6Z6R6 
1Z6Z6R7 
1Z6Z6R8 
1Z6Z6R9 
1Z6Z6R10 
1Z6Z6R11 
1Z6Z6R12 
1Z6Z6R13 
1Z6Z6R14 
1Z6Z6R15 
1Z6Z6R16 
1Z6Z6R17 
1Z6Z6R18 
1Z6Z6R19 
1Z6Z6R20 
1Z6Z6R21 
1Z6Z6R22 
1Z6Z6R23 
1Z6Z6R24 
1Z6Z6R25 
1Z6Z6R26 


Class Code 
or 
Stock No. 


8850 899300 


5895-561-4358 
3370 206000-1341 
3330 376128000 


5910-101-4890 
5910-100-5782 
5910-666-8805 
3330 376144100 


5950-519-9540 
5905-279-2515 
5905-192-3973 
5905-279-2515 
5905-116 -8998 
5905-299-2022 
5905-195-6761 
5905-195-6791 
5905-254-9201 
5960-262-0210 
5935-160-1365 
6625-572-8611 
5910-668-3099 
5910-101-4890 
5910-101-4890 
5910-101-5616 
5910-101-4890 
5910-101-4890 
5910-101-5616 
5910-101-4890 
5910-101-4890 
5910-101-5629 
5910-667-9990 
3330-313090625 


5905-171-2000 
5905-279-2522 
3905-190-8889 
5905-279-2515 
5905-299-2022 
5905-299-2022 
5905-279-2515 
5905-221-5841 
5905-221-5841 


5905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-279-2522 
5905-279-2515 
5905-299-2022 
5905-299-2022 
5905-279-2515 
5905-221-5841 
5905-221-5841 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-279-2513 


53K17726 
51G16095 
PL7418695G1 
JAN1N198 
CM30D202G 
CC36UJ331F 
CM20D471J 
CC21CH050D 
CP09A1KC104K 
CM35C103K 
PL7408023G2 
7711100P2 
RC20GF474J 
RC20GF4713 
RC20GF474J 
RC20GF683J 
RC32GF2235 
RC20GF104J3 
RC20GF681J 
RC20GF4733 
JAN5814A 
TS103P01 
PL7709359G1 
CM30D1025 
CM20D4713 
CM20D4713 
CM20C1013 
CM20D4715 
CM20D471I3 
CM20C101J3 
CM20D4713 
CM20D4713 
CM20C221J3 
CM35D4725 
CC21CH150J 


RC20GF684J3 
RC20GF154J 
RC20GF1013 
RC20GF474J3 
RC32GF2233 
RC32GF2233 
RC20GF474J 
RC20GF624J 
RC20GF624J 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RC20GF105J 
RC20GF1053 
RC20GF1013 
RC20GF105J 
RC20GF154J 
RC20GF474J 
RC32GF223J 
RC32GF223J 
RC20GF474J 
RC20GF624J 
RC20GF624J 
RC20GF1013 
RC20GF1013 
RC20GF1053 
RC20GF1053 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section IV 


Reference Designation Index 

Class Code 
or Part 
Stock No, No, 


Class Code 
Reference or 
Designation Stock No, 


Fig, & 
Reference Index 
.| Designation No, 


1Z6Z6R27 
1Z6Z6R28 
1Z6Z6R29 
1Z6Z6R30 
1Z6Z6R31 
1Z6Z6R32 
1Z6Z5R33 
1Z6Z6R34 
1Z6Z6R35 
1Z6Z6R36 
1Z6Z6R37 
1Z6Z6R38 
1Z6Z6R39 
1Z6Z6R40 
1Z6Z6R41 
1Z6Z6R42 
1Z6Z6R43 
1Z6Z6R44 
1Z6Z6R45 
1Z6Z6R46° 
1Z6Z6R47 
thru 
1Z6Z6R49 
1Z6Z6R50 
1Z6Z6R51 
1Z6Z6R52 
1Z6Z6R53 
1Z6Z6R54 
thru 
1Z6Z6R56 
1Z6Z6R57 
1Z6Z6R58 
1Z6Z6R59 
1Z6Z6R60 
1Z6Z6R61 
thru 
1Z6Z6R63 
1Z6Z6R64 
1Z6Z6R65 
1Z6Z6R66 
1Z6Z6R67 
1Z6Z6R68 
thru 
1Z6Z6R70 
1Z6Z6R71 
1Z6ZRT72 
1Z6Z6R73 
1Z6Z6R74 
thru 
1Z6Z6R76 
1Z6Z6R77 
1Z6Z6R78 
1Z6Z6R79 
1Z6Z6R80 
1Z6Z6R81 
1Z6Z6R82 
1Z6Z6R83 
1Z62Z6R84 
1Z6Z6R85 
1Z6Z6R86 
1Z6Z6R87 
1Z6Z6R88 
1Z6Z6R89 


5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-279-2522 
5905-278-2515 
5905-279-2515 
5905-299-2022 
5905-299-2022 
5905-221-5841 
5005-221-5841 
5905-190-8889 
5909-279-2513 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-190-8889 
5905-171-2000 
5905-279-2522 
5905-279-2515 


§905-279-2521 
5905-254-9201 
§905-190-8889 
5905-195-6800 
5905-279-2515 


5905-279-2521 
5905-254-9201 
5905-190-8889 
5905-195-6806 
5905-279-2515 


§905=279-2521 
5905-254-9201 
5905-190-8889 
5905-195-6806 
5905-279-2515 


5905-254-9201 
5905-190-8889 
5905-195-6806 
5905-279-2515 


§905-279-2521 
5905-254-9201 
5905-190-8889 
5905-195-6806 
5905-279-2513 
5905-254-9201 
5905-195-6806 
5905-279-3506 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-279-2668 
5905-279-3506 
5905-190-8889 


RC20GF102J 
RC20GF1023 
RC20GF1013 
RC20GF105J 
RC20GF1543 
RC20GF474J 
RC20GF4743 
RC32GF 2333 
RC32GF 2233 
RC20GF624J 
RC20GF6245 
RC20GF101J 
RC20GF1053 
RC20GF101J 
RC20GF105J 
RC20GF1023 
RC20GF102J 
RC20GF101J3 
RC20GF684J 
RC20GF154J 
RC20GF474J 


RC20GF244J 
RC20GF473I3 
RC20GF101J 
RC20GF1023 
RC20GF474J 


RC 20GF244J 
RC20GF4733 
RC20GF1013 
RC20GF1023 
RC20GF474J 


RC20GF244J 
RC20GF473J 
RC20GF1013 
RC20GF102J 
RC20GF474J 


RC20GF4733 
RC20GF101J 
RC20GF1025 
RC20GF474I3 


RC20GF 2443 
RC20GF4733 
RC20GF1013 
RC20GF1023 
RC20GF105J 
RC20GF4733 
RC20GF1023 
RC20GF332I 
RC20GF101J 
RC20GF105J 
RC20GF135J 
RC20GF332J 
RC20GF101J 


1Z6Z6R90 
1Z6Z6R91 
1Z6Z6R92 
1Z6Z6R93 
1Z6Z6R94 
1Z6Z6R95 
1Z6Z6R96 
1Z6Z6R97 
1Z6Z6R98 
1Z6Z6R99 
IZ6Z6R100 
1Z6Z6R101 
1Z6Z6R102 
1Z6Z6R103 
1Z6Z6R106 
1Z6Z6TP1 
thru 
1Z6Z6TP2 
1Z6Z6V1 
thru 
1Z6Z6V7 
1Z6Z6V8 
thru 
1Z6Z6V12 
1Z6Z6V13 
1Z6Z6V14 
thru 
1Z6Z6V18 
1Z6Z6XV1 
thru 
1Z6Z6XV7 
1Z6Z6XV8 
thru 
1Z6Z6XV12 
1Z6Z6XV13 
thru 
1Z6Z6XV18 
127 

1Z731 
thru 
1Z736 
1Z7I37 
1Z738 
thru 
1Z7J14 
1Z7J15 
1Z7J16 
1Z7J17 
thru 
1Z7J37 
1Z7R1 
1Z7R2 
1Z7TB1 
1Z7TB2 
1Z7TB3 
1Z7TTB4 
1Z7TB5 
1Z7TB6 
1Z7TB7 
1Z7TB8 
1Z7TB9 
1Z7TB10 
1Z7TB11 


5905-279-2513 
5905-279-2668 
5905-279-3506 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-279-2668 
5905-279-3506 
5905-690-8889 
5905-279-2513 
5905-279-2668 
5905-279-3506 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-279-2668 
5905-192-0667 
5895-503-7844B 


5960-262-0210 


RC20GF105J 
RC20GF135J 
RC20GF332J 
RC20GF101J3 
RC20GF1057 
RC20GF135J 
RC20GF332J 
RC20GF101J 
RC20GF105J 
RC20GF135J 
RC20GF332J 
RC20GF101J3 
RC20GF105J 
RC20GF135J 
RC20GF244J 
7030268P1 


JAN5814A 


3370-286000-5735 JAN5725/6AS6W 


5960-262-0210 
5960-193-5136 


8850 899300 


8850 899000 


8850 899300 


1800 
5935-665-5708 


8850 584444-52 
5935-665-5708 


5935-236-0958 
5935-280-2110 
5935-665-8662 


JAN5814A 
JAN5687 


53K17726 


53D16450 


53K17726 


PL7607944G1 
AN3102A-28-125S 


AN3102A-20-27S 
AN3102A-28-12S 


AN3102A~-24-11P 
AN3102A~28-16P 
UG-290/U 


3350-098000-1411RC20GF1603 


5905-279-1897 
5940-502-4770 
5940-665-9134 
5940-665-9134 
5940-502-4770 
5940-665-9134 
5940-502-4770 
5940-665-9134 
5940-502-4770 
5940-502-4770 
5940-665-9134 
5940-502-4770 


RC20GF5603 
7771534P8 
7771534P7 
7771534P7 
77171534P8 
7771534P7 
7771534P8 
7771534P7 
7771534P8 
7771534P8 
7771534P7 
7771534P8 


455 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


1Z7TB12 
1Z8 
1Z8K1 


1Z8K3 
1Z8K4 
1Z8K5 
1Z8R1 
1Z8R2 
thru 
1Z8R9 
1Z8TB1 
thru 
1Z8TB3 
1Z8TB4 
1Z8TB5 
1X%8T1 
thru 
1Z8T4 
1Z8T5 
1Z8XK3 
1Z8XK4 
2 

2B1 
2CR1 
2CR8 


456 


55-102 


55-83 


55-99 

55-99 

55-119 
104- 
104-1 


104-2 
55-247 
55-247 
55-234 
97-28 
97-28 
98-28 
98-28 
97-28 
97-28 
89-14 
89-14 
91-8 
91-8 


Class Code 
or 
Stock No, 


5940-665-9134 
5895-544-5781 
5945-644-9179 


5945-500-6724 
5945-549-8835 
5945-644-9178 
5905-257-0937 
5905-279-3527 


1270-258-8257 


5940-500-7968 
5940-205-0472 
5950-646-1421 


5950-645-8201 
5935-129-9358 
§935-321-5121 
5895-646-8997B 
4140-595-4376 
3370 

3370 
5910-668-2170 
5910-668-0093 
5910-668-0093 
5910-668-0093 


5910-644-6215 
5910-644-6215 
5910-644-6215 


5910-644-6212 


6240-155-8706 


5915-643-8459 
5920-243-3787 
5920-503-0286 


5920-669-9954 
4540-585-7578 
4540-585-7578 
4540-585-7578 
5935-295-3078 
5935-295-3078 
5935-295-3078 
5935-295-3078 


5935-295-3078 


T.O, 31P1-2GP23-4 


7771534P7 
PL7607393G1 
20474-5 


2-2-090-1117 
SKHG-CC-CC 
20474-4 
RC42GF472J 
RC42GF470J 


7771534P5 


7771534P3 
7771534 P26 
7485509P1 


7415293P1 
TS101 P02 
54A14775 
PL7302298G3 
B10B-4 
101S2EK1 
101S2EK1 
CP70B1FF405K 


CP70B1FF605K 


CPO9A1KE104K 
CPO9A1KE104K 
CPO9A1KE104K 


CPO9A1KE473K 
AN3140-327 


47 


AN3140-327 
AN3140-327 
7416160P1 

FO3G10R0A 
FO3G3R00B 


F03D5RO00B 
7129067P1 
7129067P1 
7129067P1 
54A17403 
54A17403 
54A17403 
54417403 
54A17403 
54A17403 
54A17403 
54A17403 
54A17403 
54A17403 


Reference 
Designation 


Class Code 
or 
Stock No. 


5935-295-3078 
5935-295-3078 
5935-295-3129 
8850 540816-52 
5935-204-7705 


9935-643-7742 
5935-204-7704 
5935-643-7742 
5935-204-7705 


5935-204-7704 
5935-643-7742 
5935-204-7705 
5935-643-7742 
5935-643-7742 
6240-057~-2887 
5945-549-8835 
5945-549-8835 
5945-500-6724 
5945-549-8835 
5945-644-9179 
5945-644-9178 


5905-264-7368 


3350 793000-3343 


5905-177-0260 


3350-793000-4899 


5905-229-0320 
5905-665-6799 
5905-589-2644 


5905-108-6370 
5905-108-6370 
5905-665-6851 


5905-190-8889 
5905-254-7101 
5905-256-3361 
5905-665-6851 


5905-665-6799 
5905-279-2622 
5905-256-3361 
5905-190-8889 


5905-279-1959 
5905-279-1959 
5905-279-1959 
9905-279-1959 
5905-185-8516 
5905-252-4018 
5905-299-1995 


5905-299-1995 


54A17403 
54A17403 
5262 

AN3102A-16S-8S 
26-4401-168S 


26-4401-325S 
26-4401-248S 
26-4401-32S 
26-4401-16S 


26-4401-245S 
26-4401-328S 
26-4401-168S 
26-4401-325S 
26-4401-325S 

44 
SKGH-CC-CC 
SKGH-CC-CC 
2-2-090-1117 
SKGH-CC-CC 
20474-5 
20474-4 
26-4302-32S 
26-4302-32S 
RP101FD251KK 
RV4ATFD503A 


RP101FD250KK 
RV4ATFD105A 
RV4ATSD255A 
CB2483 
7709832P1 
RN70A4531F 
RN70A4531F 


RW37G803 


RC20GF101J 
RC42GF104J 
RC42GF1023 
RW37G803 


CB2483 

RC32GF335I 
RC42GF102J 
RC20GF101J3 


RN70A3010F 
RC42GF150J3 
RC42GF1503 
RC42GF150J 
RC42GF1503 
RC42GF103J 
RC20GF470J 
RC32GF334J 


RC32GF334J 


Class Code 
or 
Stock No. 


Fig. & 
Index 
No. 


Reference 
Designation 


55-95 
55-98 
104-14 
108-2 
108-3 


5930-620-2307 
5930-050-2704 
5930-050-2707 
5940-552-7767 
9940-502-4770 


108-2 
108-3 
107-5 
100-5 
101-12 
55-115 
99-2 
104-7 
55-133 
55-133 
12-14 
55-242 


5940-552-7767 
5940-502-4770 
9940-238-6957 
5940-665-9135 
5940-665-9135 
5940-502-4770 
1270-258-8257 
5940-665-9134 
1270-259- 1610 
1270-259- 1610 
5940-665-9138 
5940-502-4770 


55-237 |5940-502-4770 


89-8 5940-552-7767 
91-5 5940-552-7767 
104-10 |5940-238-6957 


55-206 |5940-502-4770 


55-111 |5940-552-7767 


99-5 5950-645-5517 
99-7 5950-646-2474 
99-6 5950-646- 1200 
112-5 5950-645-903 1 
112-9 3340 

100-1 950-648-4011 
101-1 5950-646- 1421 
101-1 5950-646- 1421 
55-85 |5960-501-1821 
215- 

215-1 5995-644-7990 
216-1 9935-229-2654 
216-2 5935-259- 1628 
215-1 


215-1  |5995-665-5914 
(same components as 1W3) 
215-3  |5995-644-7988 
(same components as 1W2) 
215-4 |5995-642-8824 
(same components as 1W4) 
215-4 

(same components as 1W4) 
215-4 

(same components as 1W4) 
215-4 

(same components as 1W4) 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 
(same components as 


1W4) 
1W4) 
1W4) 
1W4) 
1W4) 


(same components as 2W-01) 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


Reference 
Designation 


7708761P7 
ST52K 
ST52N 
7771534P6 
7771534P8 


7771534P6 
7771534P8 
7771534P2 
7771534P25 
7771534P25 
7771534P8 
7771534P5 
7771534P7 
7771534P 10 
7771534P 10 
7771534P4 
7771534P8 


7771534P8 
7771534P6 
777 1534P6 
7771534P2 
7771534P8 


7771534P6 
7417014P1 
7485507P1 
7485503P1 
7415259P1 

A9591 

7485510P1 
7485509P1 
7485509P 1 
7709819P1 
PL7015870G2 
PL7419224G2 
AN3106A-28-12P 
AN3106A-28- 12S 
PL7419224G5 


PL7419225G8 


PL7418754G41 


PL7710938G5 


PL7710938G8 


PL7710938G11 


PL7710938G14 


PL7710938G17 


PL7710938G20 


PL7710938G23 


PL7710938G26 


PL7710938G29 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 


or 
Stock No. 


215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 

54-60 
215-4 

(same 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 | 

(same components as 
215-3 

(same components as 
215-1 

(same components as 
215-2 

(same components as 
215-2 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

{same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
215-4 

(same components as 
209-5 

(same components as 
209-5 

(same components as 


components as 


5995-642-8822 


5995-284-3502 


PL7710938G137 
1W4) 
| PL7710938G140 
1W4) 
7418906P1 
PL77 10938G143 
1W4) 
| PL7710938G146 
1W4) 
| PL7710938G149 
1w4) 
| PL7710938G152 
1W4) 
| PL7710938G155 
1W4) 
| PL7418754G44 
1W2) 
| PL7419224G8 
2W-01) 
| PL7419225G11 
1W4) 
| PL7419225G14 
1W3) 
| PL7710938G53 
1W4) 
| PL7710938G56 
1W4) 
| PL7710938G59 
1W4) 
| PL7710938G62 
1W4) 
| PL7710938G65 
1W4) 
| PL7710938G68 
1W4) 
| PL7710938G71 
1W4) 
| PL7710938G74 
1W4) 
| PL7710938G77 
1W4) 
| PL7710938G80 
1W4) 
| PL7710938G83 
1W4) 
| PL7710938G86 
1W4) 
| PL7710938G89 
1W4) 
| PL7710938G92 
1W4) 
| PL7710938G95 
1W4) 
| PL7710938G98 
1W4) 
| PL7710938G101 
1W4) 
| PL7710938G104 
1W4) 
| PL7710938G107 
1W4) 
| PL7710938G32 
1W4) 


| PL7710938G35 
1W4) 


457 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


2W118 
2W119 
2W120 
2W121 
2W122 


2XDS1 
thru 
2XDS8 
2XDS9 
thru 
2XDS16 
2XDS17 
2XDS18 
2XF1 
thru 
2XK1 
2XxK3 
2XK4 
2XK5 
2XK6 
2XV1 
2Z1 
2Z1DS1 
thru 
2Z1DS17 
2Z1R1 
2Z1R2 
2Z1R3 
2Z1R4 
2Z1R5 
thru 
2Z1R7 
2Z1Ri1 
2Z1R12 
2Z1R13 
2Z1R14 
2Z1R15 
2Z1R16 
2Z1R17 
2Z1R18 
2Z1R19 
2Z1R20 
2Z1R21 
2Z1R22 
2Z1R23 
2Z1R24 
2Z1R25 
2Z1R26 
2Z1R28 
thru 
2Z1R31 
thru 
2Z1R37 
2Z1S1 
2Z182 
thru 
2Z187 
2Z1V1 
thru 
2Z1V4 


458 


209-5 


(same components as 1W4) 


209-5 


(same components as 1W4) 


209-5 


(same components as 1W4) 


209-5 


(same components as 1W4 


209-5 


(same components as 1W4 


Class Code 
or 
Stock No. 


55-100 | 6220-229-6656A 


3110-554-3303 


5920-669-9888 


5935-321-5121 
5935-321-5121 
5935-129-9385 
5935-321-5121 
5935-535-2305 


3350 890500-2361 
3350 793000-1731 
3350 793000-1731 
3350 793000-3343 


5905-666-0782 


5905-199-0152 
5905-199-0152 
5905 -27911811 
5905-279-1811 
9905-193-2995 
5905-193-2095 
5905-279-1811 
5905-279-1811 
5905-193-2095 
5905-193-2095 
5905-279-1811 
5905-279-1811 
5905-199-0152 
5905-199-0152 
5905-279-1811 
5905-279-1811 


3350 800700-4972 


5905-279-3525 


5930-050-2709 
5930-050 -2707 


5960-047-3944 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


PL7710938G38 
PL7710938G41 
PL7710938G44 
PL7710938G47 
PL7710938G50 


7710692P11 


610 


7205739 P1 
7205739 P1 
HKL 


54A14775 
94A14775 
TS101P02 
94A14775 
7418238 P2 
PL7605982G2 
AN3140-327 


RP151FD251KK 
RV4ATFDI102A 
RV4ATFD102A 
RV4ATFD503A 
RV4ATFD504A 


7771940 P325 
7771940 P325 
7771940 P330 
7771940 P322 
7771940 P322 
7771940 P330 
7771940 P330 
7771940 P322 
7771940 P322 
7771940 P322 
7771940 P330 
7771940 P330 
7771940 P325 
7771970 P325 
7771940 P330 
7771940 P330 
RV4ATSD254A 


RC42GF680J 


ST52R 
ST52N 


3ACPI1 


Reference 


Designation 


2Z1XDSI 
thru 
2Z1XDS6 
2Z1XDS7 
thru 
2Z1XDS17 
2Z1XV1 
thru 
2Z1XV4 
2Z1Z1 
2Z1Z1DS1 
thru 
2Z1Z1DS3 
2Z1Z1XDS1 
2Z1Z1XDS2 
2Z1Z1XDS3 
2Z12Z2 
2Z1Z2C1 
thru 
2Z1Z2C16 
2Z1Z2R1 
2Z1Z2R2 
2Z1Z2R3 
2Z1Z2R4 
2Z1Z2R5 
2Z1Z2R6 
2Z1Z2R7 
2Z1Z2R8 
2Z1Z2R9 
2Z1Z2R10 
2Z1¥2R11 
2Z1Z2R12 
2Z1Z2R13 
2Z1Z2R14 
2Z1Z2R15 
2Z1Z2R16 
2Z1Z2R17 
2Z1Z5R18 
2Z1Z2R19 
2Z1Z2R20 
2Z1Z2R21 
2Z1Z2R22 
2Z1Z2R23 
2Z1Z2R24 
2Z1Z2R26 
thru 
2Z1Z2R41 
2Z1Z3 
2Z1Z3C1 
2Z1Z3C2 
2Z12Z3C3 
2Z1Z3C4 
2Z1Z3C5 
2Z1Z3C6 
Pb ASI OH 
2Z1Z3C8 
2Z1Z3V1 
2Z1Z4 
2Z1Z4C1 
2Z1Z4C2 
2Z1Z4C3 
2Z1Z4C4 
2Z1Z4C5 
2Z1Z4C6 
2Z1Z4C7 


Fig. &| Class Code 


Index 
No. 


56-14 


56-15 


56-6 


56-52 
60-1 


60-3 
60-7 
60-5 
56-36 
59-4 


59-1 
59-2 
59-2 
59-1 
59-1 
59-2 
59-2 
59-1 
59-1 
59-2 
59-2 
59-1 
59-1 
59-2 
59-2 
59-1 
59-1 
59-2 
59-2 
59-1 
59-1 
59-2 
59-2 
59-1 
59-3 


56-33 
58-3 
58-5 
58-5 
58-11 
58-3 
58-5 
58-5 
53-9 
58-7 
56-32 
58-3 
58-5 
58-5 
58-11 
58-3 
58-5 
58-5 


or 
Stock No. 


6 210-643-4087 


6220-299-6656A 


5935-257-7548 


6210-507-9778 


8850 788222 
6250-299-6481 
8850 788222 
1800 
5910-11217625 


5905-185-8516 
5905-279=2527 
5905-279-2527 
5905-185-8516 
5905-185-8516 
5905-279-2527 
5905-279-2527 
5905-185-8516 
5905-185-8516 
5905-279-2527 
5905-279-2527 
5905-185-8516 
5905-185-8516 
5905-279-2527 
5905-279-2527 
5905-185-8516 
5905-185-8516 
5905-279-2527 
5905-279-2527 
5905-185-8516 
5905-185-8516 
5905-279-2527 
5905-279-2527 


5905-190-8885 


5895-506-7471 
5910-668-0810 
59910-644-6215 
5910-644-6215 
3330 

5910-668-0810 
5910-644-6215 
5910-644-6215 
5910-521-7792 


Part 
No. 


2-3730-XP17-111 


7710692P11 


9453-14 


PL741674G1 
AN3121-313 


708 

7010977P1 

708 
PL7710598G1 
CP26A1EF104K 


RC42GF103J3 
RC42GF223J 
RC42GF223J 
RC42GF103J 
RC42GF1033 
RC42GF223J 
RC42GF223J 
RC42GF103J 
RC42GF103J 
RC42GF223J 
RC42GF223J 
RC42GF103J 
RC42GF103J 
RC42GF223J 
RC42GF223J 
RC42GF103J 
RC42GF103J 
RC42GF223J 
RC42GF223 3 
RC42GF103I 
RC42GF103J 
RC42GF223J3 
RC42GF223J 
RC20GF103J 
RC20GF225J 


PL7418778G1 
GC45J104 
CPO09A1KE104K 
CPO9A1KE104K 
GC45M503 
GC45J104 
CP09A1KE104K 
CP09A1KE104K 
GC46 M102 


3370 304000-5895 JAN5896 


5910-669-4336 
5910-668-0810 
5910-644-6215 
5910-644-6215 
3330 

5910-668-0810 
5910-644-6215 
5910-644-6215 


PL7418778G2 
GC45J104 
CPO9A1KE104K 
CPO9A1KE104K 
GC45M503 
GC45J104 
CPO9A1KE104K 
CP09A1KE104K 


i i QO, 31 P1-2GPA23-4 


Class Code 
or 
Stock No, 


Part 
No, 


Reference Reference 


Designation 


2Z1Z4C8 58-9 | 5910-521-7792 GC46M102 2Z2Z1R4 
2Z1Z5 56-27] 1800 PL7418721G1 2Z2Z1R5 
2Z1Z5R1 57-7 | 5905-279-2624 RC32GF 225] thru 
2Z1Z5R2 57-6 | 5905-279-2652 RC32GF155J 2Z2Z1R7 
2Z1Z5R3 57-5 | 5905-279-2617 RC32GF105J 2Z2Z1R8 
2Z1Z5R4 57-3 | 5905-238-3835 RV4ATSD255B 2Z2Z1R9 
2Z1Z5R5 57-6 | 5905-279-2652 RC32GF155J 2Z2Z1R10 
2Z1Z5R6 57-4 | 5905-502-3419 RV4ATSD504A 2Z2Z1R11 
2Z1Z5R7 57-9 | 5905-299-1999 RC32GF154J 2Z2Z1R12 
2Z1Z5R8 57-8 | 5905-279-1754 RC20GF155J 2Z2Z1R13 
2Z1Z5R9 57-7 | 5905-279-2624 RC32GF225J 2Z2Z1R14 
2Z1Z5R10 57-6 | 5905-279-2652 RC32GF155J 2Z2Z1R15 
2Z1Z5R11 57-5 | 5905-279-2617 RC32GF105J 2Z2Z1R16 
2Z1Z5R12 57-3 | 5905-238-3835 RV4ATSD255B 2Z2Z1V1 
2Z1Z5R13 57-6 | 5905-279-2652 RC32GF155J 2Z2Z1V2 
2Z1Z5R14 57-4 | 5905-502-3419 RV4ATSD504A 2Z2Z1V3 
2Z1Z5R15 57-9 | 5905-299-1999 RC32GF154J 2Z2Z1V4 
2Z1Z5R16 57-8 | 5905-279-1754 RC20GF155J 2Z2Z1XV1 
22126. 56-28 | 1800 PL7418721G2 2Z2Z1XV2 
(same components as 2Z1Z5) 2Z2Z1XV3 
222 55-2 | 5895-696-2032 PL7607317G1 2Z2Z1XV4 
| 2Z2B1 61-71 D-10970 27272 
2Z2B2 61-71 D-10970 2Z2Z2C1 
22Z2C1 61-9 | 5910-644-6212 CPO9A1KE473K 2Z2Z2C2 
2Z2DS1 61-37 AN3140-327 2Z2Z2DS81 
thru thru 
22Z2DS14 22Z22Z2DS3 
27251 61-18 | 5935-295-3078 54A17403 2Z2Z2R1 
27252 61-18 | 5935-295-3078 54A17403 2Z2Z72R2 
2Z2R1 61-8 | 5905-665-6799 CB2483 2Z2Z2V1 
27Z2R2 61-7 | 3350 793000-4899 RV4ATFD105A 2Z2Z2XV1 
2Z2R3 61-83 | 3350 | RV4ATFD255A 27223 
272R4 61-54 | 3350 793000-3343 RV4ATFD503A 
2Z2R5 61-54 | 3350 793000-3343 RV4ATFD503A 223 
2Z2R6 61-22 | 3350 793000-3343 RV4ATFD503A 
2Z2R7 61-43 | 5905-190-8889 | RC20GF101g 22331 
2Z2R8 61-46 | 3350 793000-1731 RV4ATFD102A thru 
2Z2R9 61-57 | 3350 890500-2575 RP101FD501KK 22333 
2Z2R10 61-42 | 5905-2'79-1757 RC20GF152J 22374 
2Z2R12 61-82 | 5905-665-6799 CB2483 2Z3K1 
2Z2R13 61-84 | 5905-2'79-3948 RC32GF475J 2Z3R1 
2Z2R14 61-84 | 5905-279-3948 RC32GF475J 2Z3R2 
2Z2R15 61-43 | 5905-190-8889 RC20GF101J 22381 
2Z2R16 61-65 | 5905-279-3525 RC42GF680J 27382 
thru 2Z3TB1 
2Z2R21 2Z3XK1 
22Z2S1 61-48 | 5930-504-6094 DT-2R-A7 2Z73Z1 
22282 61-89 | 5930-050-2704 ST52K 2Z3Z1DS1 
227283 61-89 | 5930-050-2704 ST42K thru 
22Z2V1 61-20 | 5960-698-5006 7710622P1 2Z3ZiDS8 
2Z2XDS1 61-38 | 6220-299-6656A| 7710692P11 2Z3Z1DS10 
thru thru 
2Z2XDS12 2Z3Z1DS25 
2Z2XDS13 61-40 | 6210-643-4087 2-3730-XP17-111 2Z3Z1R1 
2Z2XDS14 61-41 | 6210-643-4109 2-3730-XP17-113 2Z3Z181 
2Z2XV1 61-15 | 5935-535-2305 7418238P2 thru 
2Z2Z1 61-96 | 5895-569-6589 PL7709072G1 2Z3Z187 
2Z22Z1C1 62-11 | 5910-644-6290 CP09A1KC224K 22732188 
2Z2Z1C2 62-7 |5910-644-6212 CP09A1KE473K thru 
2Z22Z1C3 62-20 | 5910-112-8248 CV11C450 2Z3Z1S10 
2Z22Z1C4 62-19 | 5910-101-5627 CM20C220J 2Z3Z1S11 
2Z2Z1L1 62-6 7706805P24 2Z3Z1S12 
2Z2Z1R1 62-12 | 5905-2'79-2513 RC20GF105J 2Z3Z1S13 
2Z2Z1R2 62-13 | 5905-195-6806 RC20GF102I 2Z3Z1S14 
2Z2Z1R3 62-14 | 5905-190-8883 RC20GF100J 2Z3Z1S15 


Designation| 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 


or Part 

Stock No, No, 
62-8 5905-644-8768 7471803P35 
62-13 | 5905-195-6806 RC20GF102J 
62-15 5905-185-8510 RC20GF1037 
62-22 5905-279-2675 RC42GF333J 
62-23 5905-552-3520 RN70B2003F 
62-13 5905-195-6806 RC20GF1027 
62-16 | 5905-539-2032 RN70B3013F 
62-15 5905-185-8510 RC20GF103J 
62-17 5905-521-8864 RN70B4993F 
62-18 5905-553-2218 RN70B7323F 
62-16 5905-539-2032 RN70B3013F 
62-1 5960-237-0077 JAN5686 
62-1 5960-237-0077 JAN5686 
62-2 5960-262-0167 JANI2ZAT7TWA 
62-3 3370 286000-5735 JAN5725/6AS6W 
62-4 8850 899300 53K17726 
62-4 8850 899300 53K17726 
62-5 8850 899000 53D16450 
62-4 8850 899300 53K17726 
61-114 | 5895-506-7453 PL7417700G1 
63-4 3330 GC45S503 
63-7 3330 GC45S502 
63-11 NE-2 
63-13 | 5905-254-9201 RC20GF473J 
63-12 5905-279-2271 RC42GF106J 
63-1 5960-280-4020 JAN5814WA 
63-2 5935-666-4563 9713-148 
61-92 6210-507-9778 PL7417674G1 
(same components as 2Z12Z1) 
55-58 PL7605947G2 
55-58 PL7605947G3 
69-18 | 5935-240-3339 JJ033 
69-19 5935-283-1269 JJ034 
69-13 5945-549-8835 SKHG-CC-CC 
69-23 | 5905-549-5663 RP151FD351KK 
69-15 5905-256-3361 RC42GF1027 
69-22 5930-050-2680 ST42A 
69-23 5930-050-2680 ST42A 
69-21 5940-238-6957 7771534P2 
69-14 | 5935-321-5121 54A14775 
69-1 1800 PL7605946G2 
70-2 AN3140-327 
10-2 1800 AN3140-327 
70-44 5905-615-8886 2496 
70-14 5930-504-6094 DT=-2R-A7 
70-21 | 5930-504-6094 DT-2R-A7 
70-26 5930-504-6094 DT=-2R-A7 
70-26 5930-504-6094 DT-2R-A7 
70-41 5930-050-2868 ST42G 
70-56 5930-679-3801 7722463P1 
10-42 5930-050-2707 ST52N 


459 


Section IV T.O. 31P1-2GPA23-4 
Reference Designation Index 


Class Code 


Class Code 


Reference or Reference or Part 
Designation : Stock No. Designation Stock No. No. 
2Z3Z1S16 5930-506-8720| 7708761P1 2273Z4K1 7724071P1 
2Z3Z1S17 5930-506-8720| 7708761P1 2Z3Z4K2 5945-549-8835 | SKHG-CC-CC 
2Z3Z1S18 5930-509-0690|] 58917-RK3 2Z3Z4RV1 7203744P1 
27.3Z1S19 5930-509-0690| 58917-RK3 2Z3Z4T1 7724055P1 
2Z3Z1S20 5930-679-3801| 7722463P1 2Z3Z4XK2 5935-321-5121 54A14755 : 
2Z3Z1S821 5930-050-2707| ST52N 2Z4 5895-646-8999B | 7305958G1 
2Z3Z1XDS1 6210-643-4087| 2-3730-XP17-111 2Z4 PL7305958G2 
thru 2Z4CR1 JAN1N538 
2Z23Z1XDS8 thru 
2Z3Z1XDS10 6210-643-4084] 2-3730-XP16-111 2Z4CR12 
2Z3Z1XDS11 6210-643-4085] 2-3730-XP16-112 2Z4DS1 AN3140-327 
2Z3Z1XDS12 6210-643-4086! 2-3730-XP16-113 thru 
2Z3Z1XDS13 6220-299-6656A 7710692P11 2Z4DS42 
thru 2Z4K1 5945-502-5743 | RP3507 
2Z3Z1XDS21 thru 
2Z3Z1XDS22 6710-643-4087| 2-3730-XP17-111 2Z4K6 
2Z3Z1XDS23 6710-643-4087! 2-3730-XP17-111 2Z4P1 8850 26-4301-16P 
2Z3Z1XDS24 6220-299-6656A 7710692P11 2Z4P2 8850 26-4301-24P 
2Z3Z1XDS25 6220-299-6656A 7710692P11 2Z4P3 8850 26-4301-32P 
2Z73Z1Z1 D10700 2Z4P4 8850 26 -4301-16P 
2Z3Z1Z1DS1 AN3140-327 2Z4P5 8850 26-4301-32P 

2Z4P6 8850 26-4301-32P 
2Z4R1 5905-502-2773 | 7709847P1 
2Z23Z1Z1P1 5935-644-9309] 26-4501-24P-1005 7725414P1 
2Z3Z1Z1P2 26-4501-32P 2Z4R2 5905-502-2773 7709847P1 
223Z1Z1S1 5930-259-8147 | G12112-11 2Z4R3 5905-666-3377 | RB18BE16001F 
thru 2Z4R4 5905-108-5587 | RA2ZOA2SD502AK 
2Z3Z1Z1S10 2Z4R5 5905-503-5708 | RA2Z0A2SD252AK 
2Z3Z1Z1- 109-3830- 2Z4R6 5905-502-2773 | 7709847P1 
XDS1 XP10-111 7725414P1 
thru 2Z4R7 5905-502-2773 | 7709847P1 : 
2Z23Z1Z1- 2Z4R8 . 5905-666-3377 | RB18BE16001F 
XDS10 2Z4R9 5905-108-5587 | RAZOA2SD502AK| *%* 
2Z73Z1Z1- 109-3830- 2Z4R10 5905-503-5708 | RA2Z0A2SD252AK 
XDS11 XP10-112 2Z4R11 5905-502-2773 | 7709847P1 
thru 7725414P1 
2Z3Z1Z1- 2Z4R12 5905-502-2773 | 7709847P1 
XDS20 2Z4R13 5905-666-3377 | RB1I8BE16001F 
223272 G10701 2Z4R14 5905-108-5587 | RA2Z0A2SD502AK 
2Z3Z2CR1 A11313 2Z4R15 5905-503-5708 | RA2ZOA2SD252AK 
2Z3Z2C1 5910-198-4879 | CP70B1EF205K 2Z4R16 5905-502-2773 | 7709847P1 
2Z3Z2DS1 6340-504-0709 | A30192-1 7725414P1 
2Z23Z2K1 B11378 2Z4R17 5905-502-2773 | 7709847P1 
2Z73Z2K2 B26101-1 2Z4R18 5905-666-3377 | RB18BE16001F 
2Z3Z2K3 5945-503-8439 | B10708 2Z4R19 5905-108-5587 | RA2ZOA2SD502AK 
2Z3Z2K4 5945-503-8439 | B10708 2Z4R20 5905-503-5708 | RA2Z0A2D252AK 
2Z23Z2R1 RW55G311 2Z4R21 5905-502-2773 | 7709847P1 
2Z3Z2RV1 5905-284-3086 | B20058 7725414P1 
2Z3Z2T1 B26115 2Z4R22 5905-502-2773 7709847P1 
2Z3Z2TBl B10710-1 2Z4R23 5905-666-3377 | RBI8BE16001F 
2Z3Z2TB2 B10710-1 2Z4R24 5905-108-5587 | RA20A2SD502AK 
22323 5895-520-8034B PL7417340G1 2Z4R25 5905-503-5708 | RA2ZO0A2SD252AK 
2Z73Z3K1 3380 CR2791G122A14 2Z4R26 5905-502-2773 7709847P1 
2Z3Z3K2 5945-502-5755 | CR2791G122C2 7725414P1 
thru 2Z4R27 5905-502-2773 7709847P1 
2Z3Z3K4 2Z4R28 5905-666-3377 | RB1I8BE16001F 
2Z3Z3R1 - 5905-185-6580 | RC42GF471J 2Z4R29 5905-108-5587 | RA2Z0A2SD502AK 
thru 2Z4R30 5905-503-5708 | RA2Z0A2SD252AK 
2273Z3R4 2Z4R31 5905-252-1953 | RC42GF100J 


2Z4R32 3350 RT7/8-21-10W 
thru 
2Z4R37 
2Z4R38 
thru 
2Z4R43 
2Z481 


2Z482 


2Z3Z3TB1 5940-665-9134 | 7771534P7 
thru 

2Z23Z3TB3 

2Z3Z3XK1 5935-321-5121 | 54A14775 

thru 

2Z3Z3XK4 

273Z4 PL7724813G1 
2Z3Z4C1 - 5910-198-4879 | CP70B1EF205K 


3350 RT17/8-21-10U 


7205705P1 
ST42E 


3360 
3360 395853399 


460 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Class Code 
or 
Stock No. 


Part 
No. 


Reference 
Designation 


22483 5930-507-4035 | 7708761P6 
2Z484 5930-506 -8716 7708761P3 
22485 3360 7205705P1 
2Z4S6 3360 395853399 | ST42E 
2Z487 5930-507-4035 | 7708761P6 
22488 5930-506-8716 7708761P3 
2Z489 3360 7205705P1 
2Z4810 3360 395853399 | ST42E 
2Z4811 5930-507-4035 | 7708761P6 
2Z4812 5930-506-8716 7708761P3 
224813 3360 7205705P1 
224814 3360 395853399 | ST42E 
2Z4S815 5930-507-4035 | 7708761P6 
2Z4S16 5930-506-8716 | 7708761P3 
224817 3360 7205705P1 
2Z4S18 3360 395853399 | ST42E 
224819 5930-507-4035 | 7708761P6 
224820 5930-506-8716 | 7708761P3 
224821 3360 7205705P1 
2Z4822 3360 395853399 | ST42E 
2Z4823 5930-506-8716 7708761P6 
2Z 4824 5930-506-8716 | 7708761P3 
2Z4XDS1 6220-299-6656A] 7710692P11 
thru 

2Z4XDS6 

2Z4XDS7 6210-635-9987 | 7709032P6 
2Z4XDS8 6220-299-6656A| 7710692P11 
thru 

2Z4XDS13 


2Z4XDS14 6210-635-9987 | 7709032P6 


7200464P8 


2Z4XDS15 6220-299-6656A| 7710692P11 

thru 

2Z4XDS20 

2Z4XDS21 6210-635-9987 | 7709032P6 
7200464P8 


2Z4XDS22 
thru 

2Z4XDS27 
2Z4XDS28 


6220-299-6656A| 7710692P11 


6210-635-9987 | 7709032P6 
7200464P8 


6220-299-6656A | 7710692P11 


2Z4XDS29 
thru 

2Z4XDS34 
2Z4XDS35 


6210-635-9987 | 7709032P 
7200464P8 


6220-299-6656A | 7710692P11 


2Z4XDS36 
thru 
2Z4XDS41 


2Z4XDS42 6210-635-9987 | 7709032P6 
7200464P8 

2Z4XK1 8850 899800 54A14755 

thru 

2Z4XK6 


2Z5 5895-646-8996B | PL7607322G2 


PL7607322G3 
2Z5R1 3350 890500- RP101FD501KK 
2Z5R2 itchy RP101FD751KK 
2Z5R3 sde0Bo0s00E RP101FD751KK 
2Z 5R4 eine RP151FD251KK 
2Z5TB1 ues 7771534P5 


5895-646-8996B | PL7607323G2 
PL7617813G1 


2Z5Z1 


Section IV 
Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


Reference 
Designation 


2Z5Z1DS1 
thru 
2Z5Z1D827 
2Z5Z1DS828 
thru 
2Z5Z1DS31 
2Z5Z1HRI1 


AN3140-327 


AN3140-327 


9920-698-9447 | 7415924P1 


2Z5Z1P1 5935-644-9297 | 26-4301-16P- 


1005 
2Z5Z1P2 5935-644-9297 | 26-4301-16P- 

1005 
2Z5Z1P3 5935-644-9297 | 26-4301-16P 

1005 
2Z5Z1R1 5905-279-2530 | RC42GF152J 
2Z5Z1R1 5905-254-9201 | RC20GF4733 
2Z5Z1R2 5905-279-2529 | RC42GF2227 
2Z5Z1R2 5905-257-0935 | RC20GF432J 
2Z5Z1R3 5905-257-0935 | RC20GF432J 
2Z5Z1R3 3350- RP101FD501KK 


890500 2621 


2Z5Z1R4 5901-254-9201 | RC20GF4737 
2Z5Z1R5 5905-185-6580 | RC42GF471J 
2Z5Z1R6 3350- RP101FD501KK 


890500 2621 
5930-504-6094 
5930-189-0787 
5930-504-6094 


2Z5Z181 
2Z5Z1S1 
2Z5Z182 


DT-2R-A7 
ST52T 
DT-2R-A7 


2Z5Z1S3 5930-504-6094 | DT-2R-A7 


2Z5Z184 5930-566-6830 | 7710723P1 


2Z5Z1S84 7213362P1 
2Z5Z185 5930-504-6094 | DT-2R-A7 
2Z5Z1S6 5930-189-0787 | ST52T 
2Z5Z1S7 MR267-6 
2Z5Z1XDS1 6210-643-4087 | 2-3730-XP17- 
111 
2Z5Z1XDS1 6220-299-6656A | 7710692P11 
2Z5Z1XDS2 6210-643-4087 | 2-3730-XP17- 
111 
2Z5Z1XDS2 6220-299-6656A | 7710692P11 
2Z5Z1XDS3 6210-643-4088 | 2-3730-XP17- 
112 
2Z5Z1XDS3 6220-299-6656A | 7710692P11 
2Z5Z1XDS4 6210-643-4087 | 2-3730-xXP17- 
111 
2Z5Z1XDS4 6220-299-6656A | 7710692P11 
2Z5Z1XDS5 6210-643-4087 | 2-3730-XP17- 
111 
2Z5Z1XDS5 6220-299-6656A | 7710692P11 
2Z5Z1XDS6 6210-643-4087 | 2-3730-XP17- 
111 
2Z5Z1XDS6 6220-299-6656A | 7710692P11 
2Z5Z1XDS7 6210-643-4087 | 2-3730-XP17- 
111 
2Z5Z1XDS7 6220-299-6656A | 7710692P11 
2Z5Z1XDS8 6210-643-4087 | 2-3730-XP17- 
111 
2Z5Z1XDS8 6220-299-6656A | 7710692P11 
2Z5Z1XDS9 6210-643-4087 | 2-3730-XP17- 
111 
2Z5Z1XDS9 6220-299-6656A | 7710692P11 
6210-643-4087 | 2-3730-XP17- 
111 
2Z5Z1XDS10 | 74-2 6220-299-6656A | '7710692P11 
2Z5Z1XDS11 | 73-3 6210-643-4087 |2-3730-XP17- 


1il 


461 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


2Z5Z1XDS11 
2Z5Z1XDS12 


2Z5Z1XDS12 
2Z5Z1XDS13 
2Z5Z1XDS13 
2Z5Z1XDS14 
2Z5Z1XDS14 
2Z5Z1XDS15 
thru 

2Z5Z1XDS18 
2Z5Z1XDS19 
2Z5Z1XDS19 


2Z5Z1XDS20 
2Z5Z1XDS20 


2Z75Z1XDS821 
thru 

2Z5Z1XDS25 
2Z5Z1XDS26 
2Z5Z1XDS27 
2Z5Z1XDS28 
2Z5Z1XDS29 
2Z5Z1XDS30 


2Z5Z1XDS31 
2Z5Z1Z1 


2Z5Z1Z181 
thru 
2Z5Z184 
2Z5Z1S85 
2Z75Z2 
2Z5Z2K1 
2Z5Z 2K2 
2Z5Z2R5 
thru 
2Z5Z2R10 
2Z5Z2XK1 
2Z5Z2XK2 
2276 

2Z631 
2Z6J2 
2Z6Z1 
2Z6Z1CR1 
thru 
2Z6Z1CR14 


2Z6Z1K12 
2Z6Z1K13 
thru 

2Z6Z1K16 
2Z6Z1K17 
thru 

2Z6Z1K21 


2Z6Z1XK12 
2Z6Z1XK17 
thru 

2Z6Z1XK21 


462 


Class Code 
or 
Stock No. 


6210-635-9995 
6210-643-4087 


6210-635-9997 
6220-299-6656A 
6210-635-9994 
6220-299-6656A 
6210-635-9996 
6220-299-6656A 


6220-299-6656A 
6210-643-4087 


6220-299-6656A 
6210-643 -4087 


6220~299-6656A 
6210-635-9995 
6210-635-9997 
6210-635-9994 
6210-635-9996 
6210-643-4087 


6220-299-6656A 
5895-569-6672 


3360 395033194 


3360 395033194 


5945-549-8835 
5945-549-8835 


0935-321-5121 
5935-321-5121 
5840-611-3281 
5935-204-7705 
5935-204-7704 


6130-507-7192 


5910-644-6164 
5910-644-6164 
5945-522-9639 


5945-522-9639 


5935-549-4587 


5935-549-4587 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


7709035P24 
2-3730-XP17- 
111 
7709035P15 
7710692P11 
7709035P28 
7710692P11 
7709035P32 
7710692P11 


7710692P11 
2-3730-XP17- 
111 
7710692P11 
2-3730-XP17- 
111 
7710692P11 


7709035P24 
7709035P15 
7709035P28 
7709035P32 
2-3730-XP17- 
111 

7710692P11 
PL7709047G1 


SS02A20 


SS02A20 
PL7215143G1 
SKHG-CC-CC 
SKHG-CC-CC 
RN70B2202F 


54A14775 
54A14775 
PL7607381G1 
26-4401-16S 
26-4401-24S 
PL7709315G1 
8A2HS1 


CPO9A1KB104K 
CPO9A1KB104K 
CR2791G123A10 


PBH12D265 


CR2791G123A10 


26-4301-16P 
26-4301-24P 
54D17428-A 


54D17428-A 


Reference 
Designation 


227 
2Z7P1 


2Z781 
2Z8 
2Z851 
2Z832 
2Z8P1 
2Z8Z1 
2Z8Z1CR1 
2Z8Z8CR2 
2Z8Z1CR4 
2Z8Z1CR5 
2Z8Z1CR6 
2Z8Z1CR7 
2Z8Z1CR8 
2Z8Z1CR9 
2Z8Z1CR10 
2Z8Z1CR13 
2Z8Z1CR14 
2Z8Z1Cl1 
2Z8Z1K1 
2Z78Z1K2 
2Z8Z1K3 
2Z8Z1K4 
2Z8Z1K5 
2Z8Z1K6 
2Z8Z1K7 
thru 
2Z8Z1K9 
2Z8Z1K10 
thru 4 
2Z8Z1K12 
2Z8Z1K13 
2Z78Z1K14 
2Z8Z1P1 
2Z8Z1P2 
2Z8Z1R1 
2Z8Z1R2 
2Z78Z1R3 
2Z8Z1R4 
2Z8Z1R5 
2Z8Z1R6 
thru 
2Z78Z1R8 
2Z8Z1R9 
2Z8Z1XK1 
thru 
2Z8Z1XK14 
227822 
2Z8Z231 
2Z8Z2K1 
2Z8Z2R1 
thru 
2Z8Z2R6 
2Z8Z2R7 
thru 
2Z8Z2R12 
2Z8Z2T1 
thru 
2Z8Z2T4 
2Z8Z2T5 
2Z8Z2T6 
2Z8Z2T7 
2Z28Z2V1 
thru 
2Z82Z2V3 


67-2 
67-2 
67-19 
67-20 
67-9 
67-9 
67-15 
67-16 
67-17 
67-9 


67-18 
67-4 


66-11 
182-13 
182-12 
182-4 


182-5 


182-11 


182~11 
182-10 
182-11 
182-9 


Class Code 
or 
Stock No. 


5310-639-3725 
8850 293455-52 


5930-669-7555 
5945-636-6903 
5935-204-7704 
5935-643-7742 
5935-296-8791 
5895-520-8033 
6130-548-0766 
6130-507-7192 
6130-548-0766 
6130-548-0766 
6130-507-7192 
6130-548-0766 
6130-548-0766 
6130-507-7192 
6130-548-0766 
6130-507-7192 
6130-507-7192 
5910-256-3785 
5945-502-4473 
5945-522-9639 
5945-522-9639 
5945-502-4473 
5945-502-4473 
5905-522-9639 
5945-502-4473 


5945-522-9637 


5945-522-9639 
5945-522-9639 


5905-665-7377 
5905-665-7377 
5905-279-2530 
5905-279-2529 
5905-279-1933 
5905-665-7377 


5905-185-6580 
5935-549-4587 


5935-201-3967 
5945-543-8084 
5905-299-1971 


5905-190-8887 


5950-617-9271 


5950-617-9270 
5950-617-9271 
5950-617-9271 
5960-262-0210 


PL7710593G1 
AN3106A-16S- 
8P 
1AF12 
PL7607367G1 
26-4401-248 
26-4401-325S 
26-4301-32S 
PL7709362G1 
8A3HS2 
8A2HS1 
8 A3HS2 
8A3HS2 
8A2HS1 
8 A3HS2 
8 A3HS2 
8A2HS1 
8 A3HS2 
8A2HS1 
8A2HS1 
CE63C100M 
CR2791G12352 


CR2791G123J2 
CR2791G123J32 
CR2791G123A10 
CR2791G12332 


CR2791G123A13 


CR2791G123A10 
CR2791G123A10 
26-4301-24P 
26-4301-32P 
RW31G801 
RW31G801 
RC42GF152J 
RC42GF222J 
RC42GF2213 
RW31G801 


RC42GF471J 
54D17428-A 


G12225 
26-4401-32P 
SKHX-550 
RC20GF822K 


RC20GF202J 


27182 


27183 
27182 
27182 
JAN5814A 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section IV 
Reference Designation Index 


Fig. & 
Index 
No. 


Class Code 
or 
Stock No. 


Fig. & Class Code 
Index or Part 
No. Stock No. No. 


Part 
No. 


Reference 
Designation 


Reference 
Designation 


2Z8Z2XV1 
thru 
2Z8Z2XV3 


182-10 | 5935-160-1365 | TS103P01 


2Z10Z1C1 
2Z102Z21C2 
2Z10Z1R1 
2Z10Z1R2 
2Z10Z1R3 
2Z10Z1R4 
2Z10Z1R5 
2Z10Z1R6 
2Z10Z1R7 
2Z10Z1R8 
2Z10Z1R9 
2Z10Z1R10 
2Z10Z1R11 
2Z10Z1R12 
2Z10Z1R13 
2Z10Z1R14 
2Z10Z1R15 
2Z10Z1R16 
2Z10Z1R17 
2Z10Z1R18 
thru 

2Z10Z1R20 
2Z10Z1R21 
2Z10Z1R22 
2Z10Z1R23 
2Z10Z1R24 
2Z10Z1R25 
2Z10Z1R26 
2Z10Z1R27 
2Z10Z1R28 
2Z10Z1R29 
2Z10Z1R30 
2Z10Z1R31 
thru 

2Z10Z1R33 
2Z10Z1R34 
2Z10Z1TP1 
thru 

2Z10Z1TP4 


83-17 | 5910-101-5627 | CM20C2207 
83-18 | 5910-101-5599 | CM20B150K 
83-12 | 5905-552-3520 | RN70B2003F 
83-13 | 5905-553-2218 | RN70B7323F 
83-26 | 5905-255-2444 | RV4ATSD253A 
83-38 | 5905-254-9201 | RC20GF4737 
83-30 | 5905-666-4256 | 7708702P4994 
83-39 | 5905-539-4565 | RN70B1004F 
83-12 | 5905-552-3520 | RN70B2003F 
83-14 | 5905-299-2010 | RC32GF6833 
83-15 | 5905-279-2515 | RC20GF474J 
83-16 | 5905-279-2513 | RC20GF105J 
83-25 | 5905-158-5731 | RA20A2SD103AK 
83-36 | 5905-185-8516 | RC42GF103J 
83-32 RN70A1002F 
83-33 RN70A2491F 
83-25 | 5905-158-5731 | RA20A2SD103AK 
83-34 | 5905-552-5039 | RN70B4532F 
83-22 | 5905-195-6754 | RC42GF473J 
83-19 | 5905-644-9468 | 7708702P9093 


95-62 | 5895-505-1504 | PL7607320G1 
76-7 | 5935-295-3078 | 54A17403 


76-5 | 5895-569-6618 | PL7709062G1 
77-34 | 5910-101-5627 | CM20C220J 
77-36 | 5910-101-5599 | CM20B150K 
77-30 | 5905-644-8354 | RB15BE10002B 
77-32 | 5905-539-4565 | RN70B1004F 
77-14 | 5905-255-2444 | RV4ATSD253A 
77-26 | 5905-249-3661 | RC20GF683J 
77-23 | 5905-503-9078 | RN70B1244F 
77-29 | 5905-552-5041 | RN70B7503F 
77-28 | 5905-552-3520 | RN70B2003F 
77-24 | 5905-299-2010 | RC32GF683J 
77-33 | 5905-279-2515 | RC20GF474J 
77-35 | 5905-279-2513 | RC20GF1053 
77-16 | 5905-502-0686 | RV4ATSD502A 
77-25 | 5905-171-1976 | RC42GF153J 
77-20 RN70A4991F 
77-21 RN70A2491F 
77-13 | 5905-108-5587 | RA20A2SD502AK 
77-22 | 5905-553-2201 | RN70B4992F 
77-39 | 5905-195-6754 | RC42GF473J 
77-19 | 5905-644-9468 | 7708702P9093 


2Z9Z1R10 
2Z9Z1R11 
2Z9Z1R12 
2Z9Z1R13 
2Z9Z1R14 
2Z9Z1R15 
2Z9Z1R16 
2Z9Z1R17 
2Z9Z1R18 
thru 

2Z9Z1R20 
2Z9Z1R21 
2Z9Z1R22 
2Z9Z1R23 
2Z9Z1R24 
2Z9Z1R25 
2Z9Z1R26 
2Z9Z1R27 
2Z79Z1R28 
2Z9Z1R29 


83-12 | 5905-522-3520 | RN70B2003F 
83-37 | 5905-518-7451 | RN70B1504F 
83-35 | 5905-539-0802 | RN70B2004F 
83-28 | 5905-270-5611 | RW33G632 
83-21 | 5905-195-6806 | RC20GF1027 
83-21 | 5905-195-6806 | RC20GF102J 
83-23 | 5905-174-7053 | RA30A2SD502 AK 
83-21 | 5905-195-6806 | RC20GF102J 
83-31 | 5905-279-2675 | RC42GF333J 
83-24 | 5905-502-4827 | RV4ATSD103A 
83-19 | 5905-644-9468 | 7708702P9093 


77-37 | 5905-552-3520 | RN70B2003F 
77-38 | 5905-518-7451 | RN70B1504F 
77-27 | 5905-503-9078 | RN70B1244F 
77-41 | 5905-270-5611 | RW33G632 
77-18 | 5905-195-6806 | RC20GF1023 
77-18 | 5905-195-6806 | RC20GF102J 
77-15 | 5905-174-7053 | RA30A2SD502 AK 
77-18 | 5905-195-6806 | RC20GF102J 
77-40 | 5905-279-2675 | RC42GF333J 
77-12 | 5905-502-4827 | RV4ATSD103A 


83-12 | 5905-522-3520 | RN70B2003F 
83-40 | 5895-503-7844B| 7030268P1 


2Z9Z1R30 


2Z10Z1V1 


83~2 5960-262-0210 | JAN5814A 


2Z9Z1R31 5905-644-9468 | 7708702P9093 2710Z1V2 5960-262-0167 | JANI2AT7TWA 
thru 2Z10Z1V3 5960-280-4020 | JAN5814WA 
2Z92Z,1R33 2Z10Z1V4 3370 JAN3D21A 
2Z9Z1R34 5905-552-3520 2Z10Z1V5 3370 JAN3D21A 
2Z9Z1R35 5905-644-8354 | RB15BE10002B 2710Z1XV1 8850 899300 53K17726 
thru thru 

2Z79Z1R37 2Z10Z1XV3 

2Z9Z1TP1 77-43 | 5895-503-7844B| 7030268P1 2Z10Z1XV4 83-7 51G16095 
thru 2Z10Z1XV5_ | 83-7 51G16095 


82-5 5895-505-3670 | PL7709060G1 
(same components as 2Z102Z1) 

82-5 §895-505-3670 | PL7709060G1 
(same components as 2Z10Z1) 

82-6 5895-505-1252B| PL7712540G1 
84-19 | 5910-644-6215 | CPO9A1KE104K 


2Z9Z1TP5 
2Z9Z1V1 
2Z9Z1V2 
2Z9Z1V3 
2Z9Z1V4 
2Z9Z1V5 
2Z9Z1XV1 
thru 
2Z9Z1XV3 
2Z9Z1XV4 
2Z9Z1XV5 
2Z9Z2 


2Z10Z2 


77-4 | 5960-262-0210 | JAN5814A 
77-5 | 5960-262-0167 | JANIZATTWA 
77-3 | 5960-280-4020 | JAN5814WA 
77-2 | 3370 JAN3D21A 
77-2 | 3370 JAN3D21A 
71-7 53K17726 


2Z10Z2 


221023 
2Z10Z3C1 
thru 
2Z10Z3C4 
2Z10Z3C5 
2Z10Z3C6 
2Z10Z3C7 
2Z10Z3C8 
2Z10Z3C9 
2Z10Z3C10 
2Z10Z3C11 
2Z10Z3C12 
2Z102Z3C13 
2Z10Z3C14 


8850 899300 


84-32 | 5910-644-6290 | CPO9A1KC224K 
84-19 | 5910-644-6215 | CPO9A1KE104K 
84-19 | 5910-644-6215 | CPO9A1KE104K 
84-37 | 5910-101-5616 | CM20C101J 
84-8 5910-644-3532 | CPO9AIKE474K 
84-15 | 5910-668-2940 | CM20B100K 
84-10 | 5910-126-1615 | CV11B200 
84-39 | 5910-101-5599 | CM20B150K 
84-19 | 5910-644-6215 | CPO9A1KE104K 
84-19 | 5910-644-6215 | CPO9AIKE104K 


77-6 51G16095 
77-6 51G16095 
76-75 | 5895-569-6618 | PL7709062G1 
(same components as 2Z,9Z1) 

55-67 | 1800 020190108 | PL7607081G2 
82-12 | 5935-295-3078 54A17403 


2710 
2Z1031 
thru 

2Z10J9 
2Z10Z1 


82-5 | 5895-505-3670 | PL7709060G1 


463 


Section IV T.O. 31P1-2GPA23-4 


Reference Designation Index 


Fig. & Class Code Class Code 

Reference Index or Part Reference or Part 
Designation No. Stock No. No. Designation Stock No. No. 
2Z102Z3C15 | 84-38 |5910-101-5627 CM20C220J 2Z10Z3R62 5905-192-0667 | RC20GF224J 
22Z10Z3C16 84-32 |5910-644-6290 CPO9A1KC224K 5905-192-0667 | RC20GF224J 
2Z10Z3C17 | 84-32 |5910-644-6290 CP09A1KC224K 5960-262-0152 | JAN6AU6WA 
271073C18 | 84-19 |5910-644-6215 CPO9A1KE104K 2Z10Z3V1 3370 2860000- | JAN5725/ 
thru thru 5735 6AS6W 
2Z102Z3C23 2Z10Z3V3 

2Z1073C24 | 84-32 |5910-644-6290 CP09A1KC224K 2Z10Z3V4 5960-262-0167 | JANI2AT7TWA 
2Z102Z3C25 | 84-31 |5910-644-6213 CPO9A1KE103K 2Z10Z3V6 5960-262-0167 | JANI2AT7WA 
27,10Z3K1 84-6 |5945-522-9639 CR2791G123A10 2Z10Z3V7 3370 2860000- | JAN5725/ 
thru 5725 6AS6W 
2Z10Z3K3 2Z10Z3XK1 5935-549-4587 | 54D17428-A 
2Z10Z3L1 84-27 |5950-648-3045 7706805P22 thru 

2Z10Z3R1 84-24 |5905-279-2513 RC20GF105J 2Z10Z3XK3 

thru 2Z10Z3XV1 8850 899000 53D16450 
2Z10Z3R4 

2Z10Z3R7 84-22 |5905-190-8889 RC20GF1013 

2Z10Z3R8 84-22 |5905-190-8889 RC20GF101J 8850 899300 53K17726 
2Z10Z3R9 84-24 |5905-279-2513 RC20GF105J 8850 899000 53D16450 
2Z10Z3R10 | 84-30 |5905-190-8889 RC20GF225J 8850 899300 53K17726 
2Z10Z3R11 | 84-16 |5905-192-0667 RC20GF224J 8850 899000 53D16450 
2Z10Z3R12 | 84-29 |5905-279-2522 RC20GF154J 5895-505-1527 | PL7417328G1 
2Z10Z3R13 | 84-21 |5905-192-3971 RC20GF331J 5910-519-8318 | CPO9AIKE153K 
2Z10Z3R14 | 84-22 |5905-190-8889 RC20GF1013 5910-101-5599 | CM20B150K 
2710Z3R15 | 84-20 |5905-279-2515 RC20GF474J 3330-376151800 | CM35D472J 
2Z10Z3R17 | 84-30 |5905-190-8885 RC20GF225J 5910-112-8248 | CV11C450 
2Z10Z3R18 | 84-29 |5905-279-2522 RC20GF154J 5910-101-4900 | CM20C470J 
2Z10Z3R20 | 84-16 |5905-192-0667 RC20GF224J 5910-126-1619 | CV11A250 
2Z10Z3R21 | 84-21 |5905-192-3471 RC20GF3313 2Z10Z4C7 5910-101-4900 | CM20C470J 
2Z10Z3R22 | 84-22 |5905-190-8889 RC20GF1013 2Z10Z4C8 5910-126-1619 | CV11A250 
2Z10Z3R23 | 84-20 |5905-279-2515 RC20GF474J 2Z10Z4C9 3330-376151800 | CM35D4725 
2Z710Z3R26 | 84-26 |5905-279-2529 RC42GF222J 2Z10X4C10 5910-519-8318 | CPO9AIKE153K 
2Z10Z3R27 | 84-30 |5905-190-8885 RC20GF225J 2Z102Z4C11 3330-376151800 | CM35D472J 
2Z10Z3R28 | 84-16 |5905-192-0667 RC20GF224J 2Z10Z4C12 5910-519-8318 | CPO9AIKE153K 
2Z10Z3R29 | 84-29 |5905-279-2522 RC20GF154J 2Z10Z4C13 3330-376151800 | CM35D472J 
2Z10Z3R30 | 84-34 |5905-171-2004 RC20GF2233 2Z10Z4C14 5910-519-8318 | CPO9A1KE153K 
2Z10Z3R31 | 84-35 |5905-192-3973 RC20GF471J 2Z10Z4C15 3330-376151800 | CM35D472J 
2Z10Z3R32 | 84-14 |5905-195-6761 RC20GF104J 2Z10Z4C16 5910-519-8318 | CPO9A1KE153K 
2Z10Z3R33 | 84-14 |5905-195-6761 RC20GF104J 2Z10Z4R1 5905-195-6761 | RC20GF104J 
2Z10Z3R34 | 84-17 |5905-195-6806 RC20GF102J 2Z10Z4R2 5905-171-2000 | RC20GF684J 
2Z10Z3R35 | 84-36 |5905-279-2527 RC42GF2233 2Z10Z4R3 5905-195-6806 | RC20GF102J 
2Z10Z3R36 | 84-20 |5905-279-2515 RC20GF474J 2Z10Z4R4 5905-279-2513 | RC20GF105J 
2Z10Z3R37 | 84-24 |5905-279-2513 RC20GF105J 2Z10Z4R5 5905-279-2675 | RC42GF333J 
2Z10Z3R38 | 84-36 |5905-279-2527 RC42GF223J 2Z10Z4R6 5905-195-6806 | RC20GF102J 
2Z10Z3R39 | 84-29 |5905-279-2522 RC20GF154J 2Z10Z4R7 5905-279-2515 | RC20GF474J 
2Z10Z3R40 | 84-24 |5905-279-2513 RC20GF105J 2Z10Z4R8 5905-279-2527 | RC42GF223J 
2710Z3R41 | 84-12 |5905-502-4827 RV4ATSD103A 2Z10Z4R9 5905-644-8175 | RN70A4992F 
2Z1C0Z3R42 | 84-33 |5906-254-9201 RC20GF473J 2Z10Z4R10 5905-279-2527 | RC42GF223J 
2Z10Z3R43 | 84-29 |5905-279-2522 RC20GF154J 2Z10Z4R11 5905-644-8175 | RN70A4992F 
2Z10Z3R44 | 84-24 |5905-279-2513 RC20GF105J 2Z10Z4R12 5905-279-2515 | RC20GF474J 
2Z10Z3R45 | 84-12 |5905-502-4827 RV4ATSD103A 2Z10Z4R13 5905-195-6806 | RC20GF102J 
2Z10Z3R46 | 84-33 |5905-254-9201 RC20GF473J 2Z10Z4R14 5905-502-4827 | RV4ATSD103A 
2Z10Z3R47 | 84-25 |5905-256-3361 RC42GF102J 2Z10Z4R15 5905-185-8516 | RC42GF103J 
2Z10Z3R48 | 84-25 |5905-256-3361 RC42GF102J 2Z10Z4R16 5905-279-3506 | RC20GF333J 
2Z10Z3R49 | 84-18 |5905-279-1876 RC20GF222J 2Z10Z4R17 5905-279-2515 | RC20GF474J 
2Z10Z3R50 | 84-23 |5905-279-1757 RC20GF152J 2Z10Z4R18 5905-195-6806 | RC20GF102J 
2Z10Z3R51 | 84-33 |5905-254-9201 RC20GF473J 2Z10Z4R19 5905-502-4827 | RV4ATSD103A 
2Z10Z3R52 | 84-28 |5905-279-3519 RC20GF220J 2Z10Z4R20 5905-185-8516 | RC42GF103J 
2Z10Z3R53 | 84-24 |5905-279-2513 RC20GF105J 2Z10Z4R21 5905-279-3506 | RC20GF333J 
| thru 2Z10Z4R22 5905-279-2515 | RC20GF474J 
2Z10Z3R56 22Z10Z4R23 5905-195-6806 | RC20GF102J 
2Z10Z3R57 | 84-22 |5905-190-8889 RC20GF1013 2Z10Z4R24 5905-502-4827 | RV4ATSD103A 
2Z10Z3R58 | 84-20 |5905-279-2515 RC20GF474J 2Z10Z4R25 5905-185-8516 | RC42GF103J 
2Z10Z3R59 | 84-21 |5905-192-3971 RC20GF331J 2Z10Z4R26 5905-279-3506 | RC20GF333J 
2Z10Z3R60 | 84-30 |5905-190-8885 RC20GF225J 2Z10Z4R27 5905-279-2515 | RC20GF474J 
| 2Z710Z3R61 | 84-29 |5905-279-2522 RC20GF154J 2Z10Z4R28 5905-195-6806 | RC20GF102J 


464 


Reference 
Designation 


2Z10Z4R29 
2210Z4R30 
2Z10Z4R31 
2Z10Z4TP1 
thru 
2Z10Z4TP5 
2Z10Z4V1 
thru 
2Z10Z4V3 
2Z10Z4XV1 
thru 
2Z10Z4XV3 
2Zi1 
2Z1131 
thru 
2Z1133 
2Z11K1 
2Z11R1 
thru 
2Z11R4 
2Z11R5 
2Z11XK1 
2Z11Z1 
24211Z1C1 
2Z11Z1C2 
2Z11Z1C3 
2211Z1C4 
2Z11Z1C5 
2Z11Z1C6 
2Z11Z1C7 
2Z1121C8 
2Z11Z1C9 
2Z211Z1C10 
2Z11Z1C11 
2Z11Z1C12 
2Z11Z1R1 
2Z11Z1R2 
2Z11Z1R3 
2Z11Z1R4 
2Z11Z1R5 
2Z11Z1R6 
2Zi11Z1R7 
2Z11Z1R8 
2Z11Z1R9 
2Z11Z1R10 
2Z11Z1R11 
2Z11Z1R12 
2Z11Z1R13 
2Z11Z1R14 
2Z11Z1R15 
2Z11Z1R16 
2Z11Z1R17 
2Z11Z1R18 
2Z11Z1R19 
2Z11Z1R20 
2Z11Z1R21 
2Z11Z1R22 
2Z11Z1R23 
2Z11Z1R24 
2Z11Z1R25 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905- 502-4827 
5905-185-8516 
5905-279-3506 
9895-503-7844B 


5960-262-0167 


8850 899300 


5895-505-1130 
5935-295-3078 


5945- 549-8835 
5905-190-8889 


9905-256- 3361 
5935-521-5121 
5895-569-6646 
5910-101-5616 
5910-101-5616 
5910-101-4900 
5910-101-4900 
5910-101-5595 
5910-101-5616 
5910-101-5629 
5910-101-4900 
5910-101-4900 
5910-101-5595 
9910-101-5616 
5910-101-5629 


|5905-185-8516 


5905-185-8516 
9905-279-2513 
9905-171-2000 
5905-185-8516 
9905-185-8516 
5905-279-2513 
5905-171-2000 
9905-279-2513 
5905-171-2000 
5905-279-3503 
9905-279-2522 
5905-185-8510 
5905-185-8510 
5905-190-8889 


5905-185-8516 
5905-185-8516 
5905-279-2513 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


RV4ATSD103A 
RC42GF103J 
RC20GF333J 
7030268P1 


JAN12ZAT7TWA 


53K17726 


PL7607950G1 
54A17403 


SKHG-CC-CC 
RC20GF101J 


RC42GF102J 
54414775 
PL7605980G1 
CM20C101J 
CM20C101J 
CM20C470J 
CM20C470J 
CM20C151J 
CM20C101J 
CM20C221J 
CM20C470J 
CM20C470J 
CM20C151J 
CM20C101J 
CM20C221J 
RC20GF101J 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RC42GF103J 
RC42GF103J 
RC20GF105J 
RC20GF684J 
RC42GF103J 
RC42GF103J 
RC20GF105J 
RC20GF684J 
RC20GF105J 
RC20GF684J 
RC20GF682J 
RC20GF154J 
RC20GF103J 
RC20GF103J 
RC20GF101J 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RC42GF103J 
RC42GF103J 
RC20GF105J 


Reference 
Designation 


2Z11Z1R26 
2Z11Z1R27 
2Z11Z1R28 
2Z11Z1R29 
2Z11Z1R30 
2Z11Z1R31 
2Z11Z1R32 
2Z11Z1R33 
2Z11Z1R34 
2Z11Z1R35 
2Z11Z1R36 
2Z11Z1R37 
2Z11Z1R38 
2Z11Z1R39 


| 2Z11Z1R40 


2Z11Z1R41 
2Z211Z1R42 
2Z11Z1R43 
2Z11Z1R44 
2Z11Z1R45 
2Z11Z1R46 
2Z11Z1R47 
2Z11Zi1TP1 
thru 
2Z11Z1TP6 
2Z11Z1V1 
2Z11Z1V2 
2Z11Z1V3 
2Z11Z1V4 
2Z112Z1V5 
2Z11Z1V6 
2Z11Z1XV1 
thru 
2Z11Z1XV6 
2Z211Z2 
2Z11Z2C1 
2Z112Z2C2 
2Z11Z2C3 
2Z11Z2FL1 
2Z11Z2R2 
2Z11Z2R3 
2Z11Z2R4 
2Z11Z2R5 
2Z11Z2R6 
2Z11Z2R7 
2Z11Z2R8 
22Z11Z2R9 
2Z11Z2R10 
2Z11Z2R1i1 
2Z11Z2R12 
2Z11Z2R13 
2Z11Z2R14 
2Z11Z2R15 
2Z11Z2TP1 
thru 
2Z11Z2TP4 
2Z11Z2V1 
2Z11Z2V2 


2Z11Z2V3 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-171-200 
5905-185-8516 
9905-185-8516 
5905-279-2513 
5905-171-2000 
5905-279-2513 
5905-171-2000 
5905-171-2000 
5905-279-2522 
9905-185-8510 
5905-185-8510 
5905-190-8889 
9905-195-6761 
5905-279-2513 
5905-185-8510 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-185-8510 
5905-185-8510 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
9905-185-8510 
5895-503-7844B 


5960-262-0167 
9960-262-0210 
5960-262-0167 
5960-262-0167 
5960-262-0210 
5960-262-0167 
8850-899300 


6625-649-5111 
5910-101-5616 
3330 055950131 
5910-644-3546 
9915-503-1795 
9905-279-2513 
5905-195-6761 
5905-185-8510 
5905-279-3504 
5905-299-2013 
5905-279-3503 
5905-539-4111 
5905-552-5038 
5905-190-8889 
5905-102-2740 
5905-299-2028 
5905-190-8889 
5905-185-8510 
9905-185-8510 
5895-503-7844B 


5960-262-0167 

3370-259000- 
5795 

5960-262-0167 


Part 
No. 


RC20GF684J 
RC42GF103J 
RC42GF103J 
RC20GF105J 
RC20GF684J 
RC20GF105J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 
RC20GF154J 
RC20GF103J 
RC20GF103J 
RC20GF101J 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RC20GF103J 
RC20GF101J 
RC20GF1013 
RC20GF103J 
RC20GF103J 
RC20GF1013 
RC20GF101J 
RC20GF103J 
7030268P1 


JANIZATTWA 
JAN5814A 
JANIZATTWA 
JANI2ZAT7WA 
JAND5814A 
JANI2ZATTWA 
53K17726 


PL7709318G1 
CM20C1013 
CM35E472G 
CPO9A1KC105K 
7414594P2 
RC20GF105J 
RC20GF104J 
RC20GF103J 
RC20GF472J 
RC32GF473J 
RC20GF682J 
RN70B4023F 
RN70B4323F 
RC20GF1013 
RC32GF333J 
RC32GF153J 
RC20GF101J 
RC20GF103J 
RC20GF103J 
7030268P1 


JANI2ZATTWA 

JAN5726/ 
6ALSW 

JANIZATTWA 
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Section IV T.O, 31P1-2GPA23-4 


Reference Designation Index 


Class Code 
Reference or 
Designation 


Class Code 
Reference or 
Designation 


Stock No. Stock No. 


2Z11Z2XV1| 80-3 | 8850-899300 53K17726 2Z13AT13 5840-607-2392 7126393P1 


2Z11Z2Xv2 
2Z11Z2XV3 
2Z11Z3 
2Z11Z3R3 
2Z11Z3R4 
2Z11Z3R5 
2Z11Z3R6 
2Z11Z3TP1 
2Z11Z3TP2 
2Z11Z3V1 
2Z11Z3V2 
2Z11Z3XV1 
2Z11Z3XV2 
2Z12 
2Z12C1 
2Z12C2 
2Z12C3 
2Z12C4 


80-4 
80-3 
78-10 
79-3 
79-4 
79-3 
79-4 
79-5 
79-5 
79-1 
79-1 
79-2 
79-2 


8850 899000 
8850 899300 
6625-649-5110 
5905-192-0667 
5905-185-8510 
5905-192-0667 
5905-185-8510 
5895-503-7844B 
5895-503-7844B 


8850 899000 
8850 899000 


55-259] 5895-504-2073 


110-14 
110-14 
111-9 

110-16 


3330 056750249 
3330 056750249 
3330 376379000 
5910-667-9041 


53D 16450 
53K17726 
PL7416558G1 
RC20GF224J 
RC20GF103J 
RC20GF224J 
RC20GF103J 
7030268P1 
7030268P1 
JAN5726 /6 ALSW 
JAN5726/6AL5W 
53D 16450 

53D 16450 
PL7607324G1 
CP70E1FM105K 
CP70E1FM105K 
CM60B153M 
CPT0E1FL254K 


2Z13AT14 
2Z13AT15 
2Z13AT16 
2Z13AT17 
2Z13AT18 
2Z13AT19 
thru 

2Z13AT22 
2Z13AT23 
2Z13AT24 
2Z13AT25 
2Z13AT26 
2Z13AT27 
2Z13AT28 
2Z13AT29 
2Z13AT30 
2Z13AT31 
2Z13AT32 


5935-539-7326 
5985-336-9010 


7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P2 


7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393 P3 


UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 


221331 
2271332 
2271333 
221374 
221335 
221356 
2Z13I7 
2Z13]8 
2Z13I9 
2213310 
2Z13J11 
2213312 
2Z13313 
2Z13314 
2Z13J15 
22713316 
2Z13317 
2213318 
2213319 
2Z,13J320 
2Z13321 
22713322 
2213323 
22713324 
2213325 
2Z13326 - 
2213327 
thru 
22713341 
2213342 
2213343 
22713344 
22713345 
2213346 
2213347 
2213348 
2Z13349 


7417046P1 
RC42GF683J 


5950-645-8877 
5950-249-3663 


2Z12L1 
2Z12R1 
thru 
2Z12R7 
2Z12R8 
2Z12R9 
2Z12R10 
thru 
2Z12R14 
2Z,12R15 
2Z12R16 
2Z12R17 
2Z12R18 
2Z12R19 
thru 
2Z12R24 
2Z12R25 
2Z1R26 
2Z12R27 
2Z12R28 
2Z12R29 
2Z12TB1 
2Z12TP1 
2Z,12TP2 
2Z12T1 
2Z12V1 
2Z12V2 
2Z12V3 
2Z12V4 
2Z12XV1 
2Z12XV2 
2Z12XV3 
2Z12XV4 
2713 


110-35 
111-12 


111-8 
111-8 
111-1 


5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-644-8592 


RC20GF102J 
RC20GF102J 
RB18BE85502D 


RV4ATSD104A 
RB18BE60002D 
RC20GF684J 
RC20GF104J 
RN75B2103F 


5905-248 -3340 
5905-644-8414 
5905-171-2000 
5905-195-6761 
5905-552-2618 


110-38 
111-2 
111-6 
111-7 
111-10 


RN75B1403F 
RB18BE60002D 
RB16BE26802D 
7717863P2 
7717863P2 
77171534P26 
118930-C 


111-11 
111-2 
111-4 
110-42 
110-42 
110-23 
110-40 
110-39 
110-36 
110-10 
110-10 
110-11 
110-12 
110-30 
110-30 
110-28 
110-33 |5935-121-9358 
55-257 (5935-524-1423 


9905-646 -5819 
5905-644 -8414 
905-644-8470 
5905-615-1460 
5905-615-1460 
8880 
5935-258 -4727 
5935-257-2044 118930-B 
5950-645=8914 98G534 
3340-436000-8265} JAN8020 
3340-436000-8265| JAN8020 
3370 445000-4185 | JAN4D21 
JAN3D21A 
123=209-14 
123-209-14 
HX-100 
TS101P02 
PL7609033G1 
PL7617822G1 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 
7126393P1 
7126393P3 


AN3102A-28-12P 
AN3102A-28-12P 
AN3102A-28-12S 
AN3102A-20-29P 
AN3102A-20-18P] 
10-64236-52P 
AN3102A-28-12P 
AN3102A-24-28P 


109-18 |5935-149-2671 
109-18 /5935-149-2671 
109-19 |5935-665-5708 
109-21 |8850 590800-52 
109-22 |8850-573100-52 
109-11 |8850 629800 

109-18 |5935-149-2671 
109-16 |8850 605629-52 


5840-607-2392 
5935-538-7326 
5840-607-2392 
5935-538 -7326 
5840-607-2392 | 
5935-539-7326 
5840-607-2392 
5935-539-7326 
5840-607-2392 
5935-539-7326 
5840-607-2392 
5935-539-7326 


109-5 
109-8 
109-5 
109-8 
109-5 
109-8 
109-5 
109-8 
109-5 
109-8 
109-8 
109-8 


2Z13AT1 
2Z132ZT2 
2Z13AT3 
2Z13AT4 
2Z13AT5 
2Z13AT6 
2Z13AT7 
2Z13AT8 
2Z13AT9 
2Z13AT10 
2Z13AT11 
2Z13AT12 


2Z13350 AN3102A-24-11P 
AN3102A-28-12S 
10-64236-52P 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 
UG-290/U 


2Z13351 
2213352 
2Z13353 
2Z13354 
2Z13J55 
2Z13J56 


2Z13J57 5935-665-8662 


466 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code Fig. & Class Code 

Reference or Reference Index or Part 
Designation Stock No. Designation} No. Stock No. No. 
2Z13358 5935-665-8662 UG-290/U 2Z14V3 3370 298000-6465| JAN6005/6AQ5W 
2Z13359 5935-665 -8662 UG-290/U 2Z14V4 3370 304000-1165) JANIB3GT 
2Z13360 5935-665-8662 UG-290/U 2Z14V5 5960-262-0167 JANI2ZAT7WA 
2Z13J61 5935-665-8662 UG-290/U 2Z14XV1 5935-666-4563 9713-148 
2Z13362 5935-665-8662 UG-290/U 2Z14XV2 9227-140 
2213363 AN3102A-28-12H 2Z14XV3 9227-140 

2Z14 5895-504-2735 PL7605979G1 2Z14XV4 5935-121-9358 TS101P02 
2Z14B1 4140-595-4376 B10B-4 2Z14X%V5 5935-666-4563 9713-148 
2Z14C1 5910-668-3099 CM30D102J 2Z15 5895-505-1231 PL7709074G1 
2Z14C2 3330 319001140 CP53B4EF504V 2Z15C1 5910-666-8805 CPO9A1KC104K 
2Z14C3 5910-667-9990 CM35D472J 2Z15C2 5910-667-9911 CM40D682I 
2Z14C4 5910-644-6212 CPO9AIKE473K 2Z15C3 5910-644-6215 CPO9AIKE104K 
2Z14C6 3330 GC45S502 2Z15C4 3330 055850113 PO-05-1-200E 
2Z14C7 3330 GC45S103 2Z15C5 3330 055850113 Po-05-1-200E 
2Z14C8 3330°° GC45S103 2Z15C6 5910-666-8805 CP09A1KC104K 
2Z14C9 5910-101-5616 CM20C101J3 2Z15C7 5910-644-6215 CPO9A1KE104K 
2C14C10 5910-668-2170 CP70BiIFF405K 2Z15C8 5910-112-7625 CP26A1EF104K 
2Z14D31 NE-2 2Z15C9 5910-112-7625 CP26A1EF104K 
2Z14L1 3340 7701873P1 2Z15C10 5910-666 -8805 CP09A1KC104K 
2Z14R1 5905-299-1625 RV4ATSD503A 2Z15C11 5910-644-6215 CPO9AIKE104K 
2Z14R2 5905-666 -4255 7708702P4024 2Z15C12 5910-112-7625 CP26A1EF104K 
2Z14R3 5905-666 -4255 7708702P4024 2Z15C13 5910-112-7625 CP26A1EF104K 
2Z14R4 5905-644-9470 7708 702P2744 2Z15R1 5905-192-0667 RC20GF224J 
2Z14R5 5905-644-9423 7708702P6044 2Z15R2 5905-502 -3419 RV4ATSD504A 
thru 2Z15R3 5905-185-8510 RC20GF103I 
2Z14R16 2Z15R4 5905-299-2040 RC32GF472J 
2Z14R17 5905-195-6806 RC20GF102J 2Z15R5 5905-248 -3340 RV4ATSD104A 
2Z14R18 5905-279-2675 RC42GF333J 2Z15R6 5905-116 -8998 RC20GF683J 
2Z14R19 5905-171-1976 RC42GF153J 2Z15R7 5905-279-2513 RC20GF1053 
2Z14R20 5905-171-1976 RC42GF1537 2Z15R8 5905-192-3973 RC20GF471I 
2Z14R21 5905-254-9201 RC20GF473J 2Z15R9 5905-299-2040 RC32GF472J3 
2Z14R22 5905-279-3503 RC20GF682J 2Z15R10 5905-279-2513 RC20GF105J 
2Z14R24 5905-279-3504 RC20GF472J 2Z15R11 5905-195-6791 RC20GF681J 
2Z14R25 5905-171-2004 RC20GF233J 2Z15R12 5905-185-8516 RC42GF1033 
2Z14R26 5905-279-2515 RC20GF474J 2Z15R13 5905-552-2447 RN75B1002F 
2Z14R27 5905-192-3971 RC20GF331J 2Z15R14 5905-552 -2447 RN75B1002F 
2Z14R28 5905-171-1998 RC32GF333J 2Z15R15 5905-279-2513 RC20GF105J 
2Z14R29 5905-279-3506 RC20GF332J 2Z15R16 5905-299-2010 RC32GF683J 
2Z14R30 5905-249-3661 RC20GF683J 2Z15R17 5905-279-1876 RC20GF2223 
2Z14R31 5905-279-3948 RC32GF475J 2Z15R18 5905-279-2513 RC20GF1055 
thru 2Z15R19 5905-279-1876 RC20GF222J 
2Z14R44 2Z15R20 5905-171-1998 RC20GF333I 
2Z14R45 5905-279-3948 RC32GF475J 2Z15R21 5905-171-1998 RC20GF333I 
thru 2Z15R22 5905-279-2513 RC20GF1055 
2Z14R47 2Z15R23 5905-279-1876 RC20GF 2223 
2Z14R48 5905-279-2622 RC32GF335d 2Z15R24 5905-279-2513 RC20GF 1053 
2Z14R49 5905-279-3948 RC32GF475J 2Z15R29 5905-279-2513 RC20GF105J 
thru 2Z15R30 5905-299-2010 RC32GF683I 
2Z14R58 2Z15R31 5905-279-1876 RC20GF222J 
2Z14R59 5905-299-1995 RC32GF334J 2Z15R32 5905-279-2513 RC20GF1055 
thru 2Z15R33 5905-279-1876 RC20GF222J 
2Z14R64 2Z15R34 5905-171-1998 RC20GF333I 
2Z14R65 5905-279-2515 RC20GF474J 2Z15R35 5905-171-1998 RC20GF333J 
2Z14R66 5905-279-2515 RC20GF474J 2Z15R36 5905-279-2513 RC20GF105J 
2Z14R67 5905-192-3973 RC20GF471J 2Z15R37 5905-279-1876 RC20GF2227 
thru 2Z15R38 5905-279-2513 RC20GF105J5 
2Z14R70 2Z15TP1 5895-503-7844B | 7030268P1 
2Z14TB1 5940-552-7767 7771534P6 thru 
2Z14TB2 5940-205-0472 7771534 P26 2Z15TP9 
2Z14TB3 8880 7771534P22 2vi5v1 5960-262-0210 JAN5814A 
2Z14TB4 5940-500-9562 7771534P24 thru 
2Z14TP1 5935-257-7044 118930-B 2Z15V5 
2Z14T1 5950-645-9071 21582 2Z15XV1 8850 899300 53K17726 
2Z14V1 5960-262-0210 JAN5814A thru 
2Z14V2 3370 298000-6465| JAN60055AQ5W 2Z15XV5 
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2Z16 


2Z17 
2Z17C1 
2Z17C2 
2Z17C3 
2Z17C4 
2Z17C5 
2Z17C6 
2Z17C7 
2Z17C8 
2Z17C9 
2Z17C10 
2Z17C11 
2Z17C12 
2Z17C13 
2Z17R1 
2Z17R2 
2Z17R3 
2Z17R4 
2Z17R5 
2Z17R6 
2Z17R7 
2Z17R8 
2Z17R9 
2Z17R10 
2Z17R11 
2Z17R12 
2Z17R13 
2Z17R14 
2Z17R15 
2Z17R16 
2Z17R17 
2Z17R18 
2Z17R19 
2Z17R20 
2Z17R21 
2Z17R22 
2Z17R23 
2Z17R24 
2Z17R29 
2Z17R30 
2Z17R31 
2Z17R32 
2Z17R33 
2Z17R34 
2Z17R35 
2Z17R36 
2Z17R37 
2Z17R38 
2Z17TP1 
thru 
2Z17TP9 
2Z17V1 
thru 
2Z17V5 
2Z17TXV1 
thru 
2Z17XV5 
2Z18 
2Z18C1 
2Z18C2 
2Z18R1 
thru 
2Z18R4 


468 


Reference 
Designation 


Fig. & 
Index 
No. 


97- 


98- 
98-22 
98-15 
98-11 
98-23 
98-23 
98-22 
98-11 
98-3 
98-3 
98-22 
98-11 
98-3 
98-3 
98-20 
98-18 
98-21 
98-13 
98-17 
98-16 
98-4 
98-14 
98-13 
98-4 
98-12 
98-10 
98-7 
98-7 
98-4 
98-9 
98-5 
98-4 
98-5 
98-6 
98-6 
98-4 
98-5 
98-4 
98-4 
98-9 
98-5 
98-4 
98-5 
98-6 
98-6 
98-4 
98-5 
98-4 
98-8 


98-1 


98-2 


96-12 
96-12 
96-20 


Class Code 
or 
Stock No. 


5895-505-1231 


9895~505-1231 
5910-666-8805 
5910-667-9911 
5910-644-6215 
3330 055850113 
3330 055850113 
5910-666-8805 
5910-644-6215 
5910-112-7625 
5910-112-7625 
5910-666-8805 
5910-644-6215 
5910-112-7625 
5910-112-7625 
5905- 192-0667 
5905-502-3419 
5905-185-8510 
5905-299-2040 
5905-243-3340 
5905-116-8998 
5905-279-2513 
5905-192-3973 
5905-299-2040 
5905-279-2513 
5905-195-6791 
5905-185-8510 
5905-552-2447 
5905-552-2447 
5905-279-2513 
5905-299-2010 
5905-279-1876 
5905-279-2513 
5905-279-1876 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
9905-279-2513 
5905-279-1876 
5905-279-2513 
9905-279-2513 
5905-299-2010 
5905-279-1876 
5905-279-2513 
5905-279-1876 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-279-2513 
5905-279-1876 
5905-279-2513 
5895-503-7844B 


5960-262-0210 


8850 899300 


55-140) 5895-643-3852 


5910-668-0507 
5910-668-0507 
5905-299-2028 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


PL7709074G1 


(same components as 2Z15) 


PL7709074G1 
CP09A1KC104K 
CM40D682J 
CPO9A1KE104K 
P0-05-1-200E 
P0-05-1-200E 
CP09A1KC104K 
CPO9A1KE104K 
CP26A1EF104K 
CP26A1EF104K 
CPO09A1KC104K 
CPO9A1KE104K 
CP26A1EF104K 
CP26A1EF104K 
RC20GF224J 
RV4ATSD504A 
RC20GF103J 
RC32GF472J 
RV4ATSD104A 
RC20GF683J 
RC20GF105J 
RC20GF4713 
RC32GF472J 
RC20GF105J 
RC20GF681J3 
RC20GF 1035 
RN75B1002F 
RN75B1002F 
RC20GF105J 
RC32GF683J 
RC20GF222J 
RC20GF105J 
RC20GF222J 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
RC20GF105J 
RC20GF222J 
RC20GF105J 
RC20GF105J 
RC32GF683J 
RC20GF222J 
RC20GF105J 
RC20GF222J 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
RC20GF105J 
RC20GF222J 
RC20GF105J 
7030268P1 


JAN5814A 


53K17726 


PL7710561G1 
GC45M104 
GC45M104 
RC32GF153J 


Reference 
Designation 


2Z18R5 
2Z18TB1 
2Z18T1 
2Z18V1 
2Z18XV1 
2Z19 
2Z19C1 
2Z19C2 
2Z19C3 
2Z19C4 
2Z19C5 
2Z19C6 
2Z19C7 
2Z19C8 
2Z19C9 
2Z19L1 
2Z19R1 
thru 
2Z19R3 
2Z19R4 
2Z19R5 
2Z19R6 
2Z19R7 
2Z19R8 
2Z19R9 
2Z19R10 
2Z19R11 
2Z19R12 
2Z19R13 
2Z19R14 
2Z19R15 
2Z19R1i6 
2Z19R17 
2Z19R18 
2Z19R19 
2Z19R20 
2Z19R21 
2Z19R22 
2Z19R23 
2Z19R24 
2Z19R25 
2Z19R26 
2Z19R27 
2Z19R28 
2Z19R29 
2Z19R30 
2Z19R31 
2Z19R32 
2Z19R34 
2Z19R35 
2Z19R36 
2Z19R38 
2Z19R39 
2Z19R40 
2Z19R41 
2Z19R42 
2Z19R43 
2Z19R44 


2Z19R45 
2Z19R46 
2Z19R47 
2Z19R48 
2Z19TP1 
thru 
2Z19TP10 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-299-1995 
5940-238-6957 
5950-646-1991 


3370 304000-1235 


5935-260-0516 | 
5895-521-6412 
59910-101-5627 
5910-112-8189 
5910-101-4900 
5910-644-6290 
5910-112-8248 
5910-644-6212 
5910-101-4890 
5910-644-6213 
5910-101-5627 
3380 
9905-279-3506 


5905-171-2004 
5905-195-6806 
5905-116-8998 
5905-279-2527 
5905-185-8516 
9905-279-2515 
5905-279-2513 
5905-195-6806 
5905-185-8510 
5905-279-1876 
5905-252-4018 
9905-190-8889 
5905-185-8510 
5905-195-6806 
5905-279-2527 
59905-279-2515 
5905-279-2513 
5905-195-6806 
5905-171-1998 
5905-279-2675 
5905-171-2000 
5905- 195-6806 
5905~190-8885 
5905-171-1976 
5905-279-2513 
5905-549-5261 
5905-666-2839 
5905-195-6806 
5905-279-1880 
5905-249-3663 
5905~190-8883 
5905-195-6806 
3350 
5905-195-6806 
5905-185-8510 
5905-299-1625 
5905-171-1976 
5905-279-2513 
5905-185-8510 
5905-279-2530 
5905-185-8510 
5905-636-9944 
5905-642-0924 
5895-503-7844B 


RC32GF334J 
7771534P2 
7414578P1 
JAN1Z2 
TS102P01 
PL7709064G1 
CM20C220J 
CM20C330J 
CM20C470J 
CPO9A1KC224K 
CV11C450 
CPO9AIKE473K 
CM20D471J 
CPO9A1KE103K 
CM20C220J 
7706805P24 
RC20GF3325 


RC20GF223J 
RC20GF 1025 
RC20GF683J 
RC42GF223J 
RC42GF103J 
RC20GF474J 
RC20GF105J 
RC20GF 1023 
RC20GF103J 
RC20GF222J 
RC20GF470J 
RC20GF1013 
RC20GF1033 
RC20GF102J 
RC42GF223J 
RC20GF474J 
RC20GF105J 
RC20GF102J 
RC20GF333J 
RC42GF333J 
RC20GF684J 
RC20GF 1025 
RC20GF225J 
RC42GF153J 
RC20GF105J 
7708 703P 1004 
7708703P1504 
RC20GF102J 
RC20GF272J 
RC42GF683J 
RC20GF100J 
RC20GF102J 
7417803P35 
RC20GF102J 
RC20GF103J 
RVATSD503A 
RC42GF153J 
RC20GF105J 
RC20GF 1035 
RC42GF152J 
RC20GF103J 
7708 703P3013 
7708703P1003 
7030268P1 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
Reference or 
Designation 


Class Code 
Reference or 
Stock No. Designation Stock No. 
2Z19V1 
2Z19V2 
2Z19V3 
2Z19V4 
2Z19V5 
2Z19V6 
2Z19V7 


5960-262-0167 JANI2ZATTWA 
3370 286000-6185| JAN6AH6 
5960-262-0210 JAN5814A 
5960-237-0077 JAN5686 
5960-237-0077 JAN5686 

3370 286000-5735| JAN5725/6AS6W 
3370 286000-5735) JAN5725/6AS6W 


2Z20R26 
2Z20R27 
2Z20R28 
2Z20R29 
2Z20R30 
2Z20R31 
2Z20R32 


5905-279-2675 
5905-171-2000 
9905-279-2513 
5905-279-2513 
59905-171-2000 
5905-279-2675 
5905-185-8510 


RC42GF333J 
RC20GF684J 
RC20GF105J 
RC20GF105J 
RC20GF684J 
RC42GF333J 
RC20GF103J 


2Z19V8 
2Z19V9 
2Z19XV1 
2Z19XV2 
2Z19XV3 
thru 
2Z19XV5 
2Z19XV6 
2Z19XV7 
2Z19XV8 
2Z19XV9 
2Z20 
2Z20C1 
2Z20C2 
2Z20C3 
2Z20C4 
2Z20C5 
2Z20C6 
2Z20C7 
2Z20C8 
2Z20C9 
2Z20C10 
2Z20C11 
2Z20C12 
2Z20C13 
2Z20C14 
2Z20C15 
2Z20C16 
2Z20C17 
2Z20C18 
2Z20C19 
2Z20C20 
2Z20K1 
2Z20R1 
2Z20R2 
2Z20R3 
2Z20R4 
2Z20R5 
2Z20R6 
2Z20R7 
2Z20R8 
2Z20R9 
2Z20R10 
2Z20R11 
2Z20R12 
2Z20R13 
2Z20R14 
2Z20R15 
2Z20R16 
2Z20R17 
2Z20R18 
2Z20R19 
2Z20R20 
2Z20R21 
2Z20R22 
2Z20R23 
2Z20R24 
2A20R25 


5960-262-0167 
5960- 193-5136 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 


8850 899000 

8850 899000 

8850 899300 

8850 899300 

5895-569-6622 
5910-160-1155 
5910-160-1158 
59910-101-5654 
9910-160-1155 
5910-101-5654 
5910-101-5654 
5910-160-1155 
5910-101-4900 
5910-160-1155 
5910-101-5654 
5910-101-5654 
5910-160-1155 
5910-101-4900 
5910-101-4890 
5910-101-5595 
5910-101-4890 
3330 376017150 
5910-160-1155 
5910-101-5616 
5910-101-4900 
5945-522-9639 
5905-279-3504 
5905-195-6761 
5905-299-2010 
5905-116-8998 
5905-644-8161 
5905-279-2529 


5905-279-2515 
5905-171-2000 
5905-279-2513 
5905-185-8516 
5905-279-1876 
5905-279-2515 
4905-190-8885 


JANI2ZATTWA 
JAN5687 
53K17726 
53D16450 
53K17726 


53D16450 
53D16450 
53K17726 
53K17726 
PL7709061G1 
CM30D332J 
CM20D331J 
CM20C680J 
CM30D332J 
CM20C680J 
CM20C680J 
CM30D332J 
CM20C470J 
CM30D332J 
CM20C680J 
CM20C680J 
CM30D332J 
CM20C470J 
CM20D471J 
CM20C151J 
CM20D471J 
CM20D221G 
CM30D332G 
CM20C101J 
CM20C470J 
CR2791G123A10 
RC20GF472J 
RC20GF104J 
RC32GF683J 
RC20GF683J 
RC8703 P1244 
RC42GF222J 
RC20GF224J 
RC20GF223J 
RC20GF103J 
RC20GF474J 
RC20GF225J 
RC42GF333J 
RC20GF684J 
RC20GF105J 
RC20GF105J 
RC20GF684J 
RC42GF333J 
RC20GF225J 
RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF105J 
RC42GF103J 
RC20GF222J 
RC20GF474J 
RC20GF225J 


2Z20R33 
2Z20R34 
2Z20R35 
2Z20R36 
2Z20R37 
2Z20R38 
2Z20R39 
2Z20R40 
2Z20R41 
2Z20R42 
2Z20R43 
2Z20R44 
2Z20R45 
2Z20R46 
2Z20R47 
2Z20R48 
2Z20R49 
2Z20R50 
2Z20R51 
2Z20R52 
2Z20R53 
2Z20R54 
2Z20R55 
2Z20R56 
2Z20R57 
2Z20R58 
2Z20R59 
2Z20TP1 
thru 
2Z20TP8 
2Z20V1 
2Z20V2 
2Z20V3 
2Z20V4 
2Z20V5 
2Z20V6 
2Z20V7 
2Z20V8 
2Z20V9 
2Z20V10 


9905-190-8885 
5905-171-2000 
9905-279-2513 
5905-185-8516 
5905-279-1876 
9905-171-2004 
5905-279-2519 
5905-279-2616 
5905-116-8998 
9905-190-8885 
5905-195-6761 
5905-102-2740 
5905-279-1876 
9905-644-9426 
9905- 195-6806 
5905-254-9201 
5905- 192-0667 
5905-256-3361 
5905~-171-2000 


5905-185-8510 
5905-185-8510 
5905-279-2515 
5905-185-8510 
5905-249-4210 
5895-503-7844B 


5960-262-0210 


5960-262-0167 


5935-549-4587 
8850 899300 


5905-254-9201 
5905-279-1865 
5960-280-4020 
5935-666-4563 
1800-020186696 
5910-667-7789 


RC20GF225J 
RC20GF684J 
RC20GF105J 
RC42GF103J 
RC20GF222J 
RC20GF223J 
RC20GF334J 
RC20GF153J 
RC20GF683J 
RC20GF225J 
RC20GF104J 
RC32GF333J 
RC20GF222J 
R708703 P9093 
RC20GF102J 
RC20GF473J 
RC20GF224J 
RC42GF102J 
RC20GF684J 
RC20GF105J 
RC42GF103J 
RC20GF222J 
RC20GF103J 
RC20GF103J 
RC20GF474J 
RC20GF103J 
RC42GF123J 
7030268P 1 


JAN5814A 
JANDS814A 
JANIZATTWA 
JAND5814A 
JANIZATTWA 
JANI2ZATTWA 
JAN5814A 
JANI2ATTWA 
JAN5814A 
JANI2ATTWA 


54D17428-A 
53K17726 


PL7417699G1 
GC45S503 
GC45S502 
NE-2 


RC20GF473J 
RC20GF106J 
JAN5814WA 
9713-148 
PL7709073G1 
7417588P1 


469 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


2Z22C2 
2Z22C3 
2Z22C4 
27.22K1 
2Z22R1 
2Z22R2 
2Z22R3 
2Z22R4 
2Z22R5 
2Z22R6 
2Z22R7 
2Z22R8 
2Z22R9 
2Z22R10 
2Z22R11 
2Z22R12 
2Z22R13 
2Z22R14 
2Z22R15 
2Z22R16 
2Z22R17 
2Z22TP1 
thru 
2Z22TP4 
2Z22V1 
2Z22V2 
2Z22V3 
2Z22V4 
2Z22XK1 
2Z22XV1 
thru 
2Z22XV4 
2223 


2Z23CR1 
2Z23FL1 
2Z23J1 


2Z23J52 


2Z23K1 
2Z23R1 
2Z23R2 
2Z23R3 
2Z23R4 
2Z23R5 

| 2Z23R6 
2Z23R7 
2Z23R8 
2Z23R9 
2Z23R10 
2Z23R11 
2Z23R12 
2Z23R13 
2Z23R14 
2Z23R15 
2Z23R16 
2Z23R17 
2Z23R18 
2Z23R19 
2Z23R20 
2Z23R21 
2Z23R22 
2Z23R23 
2Z23R24 


470 


Class Code 
or 
Stock No. 


5910-667-7789 
5910-101-5599 
9910-101-5599 
5945-522-9639 
5905-256-3361 
5905-171-2000 
5905-171-2000 
5905-299~-1625 
59905-190-8885 
5905-666-4255 
5905-644-8193 
5905-279-3503 
5905-171-2000 
5905-171-2000 
9905-299-1625 
5905-190-8885 


5905-644-8193 
5905~-279-3503 
5905-195-6806 
5905-195-6806 
5895-503-7844B 


5960-240-3171 
9960-262-0167 
5960-240-3171 
5960-262-0167 
9935-549-4587 
8850 899300 


9915-643-8459 


6240-057-2887 
5905-108-5587 
5905-666-3377 
5905- 108-5587 
5905-666-3377 
5905- 108-5587 
5905-666-3377 


5905-666-3377 
5905-108-5587 
5905-666-3377 
5905-108-5587 
5905-666-3377 
5905-108-5587 
5905-666-3377 
9905- 108-5587 
5905-666-3377 
5905-108-5587 
5905-666-3377 
5905-108-5587 
5905-666-3377 
5905-108-5587 
5905-666-3377 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


7417588P1 
CM20B150K 
CM20B150K 
CR2791G123A10 
RC42GF102J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 
RV4ATSD503A 
RC20GF225J 
7708702P402A 
7708704P2004 
RC20GF682J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 
RV4ATSD503A 
RC20GF225J 
7708704P402A 
7708704P2004 
RC20GF682J 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
7030268P 1 


JAN5755 
JAN1LZATTWA 
JAN5755 
JANI2ZATTWA 
54D17428-A 
53K17726 


PL7615337G1 
PL7615337G2 
101M054SK 
7416160P1 
26-4402-32P- 
1001 
26-4402-32P- 


RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A 2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 
RA20A2SD502AK 
RB18BE16001F 


Fig. & Class Code 
Index or 
No. Stock No. 


Reference 
Designation 


3 113- 5895-697-0695 


3AR1 113-10 5895-518-4917 
3ARIC1 127-22 5910-129-6266 
thru 

3AR1C4 

3AR1J1 127-3 5935-295-3078 
38ARiR1 127-6 5905-254-9201 
3AR1R2 127-6 5905-254-9201 
3AR1R3 127-5 5905-192-3973 
3AR1R4 127-5 5905-192-3973 
3AR1R5 127-7 5905-190-8889 
3AR1R6 127-7 5905-190-8889 
3AR1R7 127-5 5905-192-3973 
3AR1R8 127-5 5905-192-3973 
3AR1R9 127-7 5905-190-8889 
3ARIR11 127-7 5905-190-8889 
3AR1R12 127-6 5905-254-9201 
38AR1R13 127-6 5905-254-9201 
38AR1R14 127-5 5905-192-3973 
38ARIR15 127-5 5905-192-3973 
3AR1R16 127-7 5905-190-8889 


127-7 5905-190-8889 
127-5 5905-192-3973 
127-5 5905-192-3973 
127-7 5905-190-8889 
127-7 5905-190-8889 
127-4 5905-279-2522 


3AR1R17 


127-19 5940-502-4770 
127-20 5940-500-7968 
127-24 5950-648-5957 
127-24 5950-648-5957 
127-25 5950-646-2474 
127-12 3370 427000-5933 


3AR1XV1 127-14 5935-224-0813 


thru 

3AR1XV8 

3AR1Z1 127-1 5895-569-6588 
3AR1Z1C1 128-18 5910-668-0473 
3AR1Z1C2 128-13 3330 376144100 
thru 

3AR1Z1C5 

3AR1Z1C6 128-5 5910-160-1155 
38AR1Z1C7 128-5 5910-160-1155 
38ARIZ1E1 128-19 5940-575-3446 
thru 

38AR1Z1E4 

3AR1Z1R1 128-17 5905-581-1478 
3AR1Z1R2 128-17 5905-581-1478 
38AR1Z1R3 128-15 5905-553-2204 
3AR1Z1R4 128-9 5905-192-3973 
3AR1Z1R5 128-10 5905-195-6761 
3AR1Z1R6 128-6 5905-254-9201 
3AR1Z1R7 128-12 5905-279-2515 
38AR1Z1R8 128-8 5905-171-2000 
3AR1Z1R9 128-8 5905-171-2000 
3AR1Z1R10 |} 128-9 5905-192-3973 
3AR1Z1R11 128-14 5905-279-2513 
3AR1Z1R12 128-4 3350 098000-353 
3AR1Z1R13 128-10 5905-195-6761 
3AR1Z1R14 128-7 5905-279-2522 


3AR1Z1R15 | 128-11 5905-502-9459 


Part 
No. 


PL7302729G1 
PL7603954G1 
CP61B1EF105K 


94A17403 

RC20GF473J 
RC20GF473J 
RC20GF471J 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RC20GF473J 
RC20GF473J 
RC20GF4715 
RC20GF471J 
RC20GF1013 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RC20GF154J 


7771534P8 
7771534P3 
7417006P1 
7417006P1 
7485507P1 
JAN5933 


M1P5T. 


PL7709372G1 
CM35D362G 
CM35C 103K 


CM30D332J 
CM30D332J 
7030248P1 


7707158P1583 
7707158P1583 
RN70B4223F 
RC20GF471J 
RC20GF104J 
RC20GF473J 
RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 
RC20GF471J 
RC20GF105J 
RC20GF162J 
RC20GF104J 
RC20GF154J 
RN75B3012F 


Reference 
Designation 


3AR1Z1R16 
3AR1Z1R17 
3AR1Z1R18 
3AR1Z1R19 
3AR1Z1R20 
3AR1Z1R21 
38AR1Z1R22 
3AR1Z1R23 
3AR1Z1R24 
3AR1Z1R25 
3AR1Z1R26 
3AR1Z1R27 
3AR1Z1R28 
38AR1Z1R29 
3AR1Z1R30 
3AR1Z1R31 
3AR1Z1TP1 
3AR1Z1TP2 
3AR1Z1V1 
3AR1Z1V2 
38AR1Z1V3 
3AR1Z1V4 
3ARIZ1XV1 
thru 
3AR1Z1XV4 


3PS1CR1 
thru 
3PS1CR3 
3PS1CR9 
thru 
38PSICRIi1 
3PS1C1 
3PS1C2 
3PS1C3 
3PS1C4 
3PS1C5 
3PS1F1 
thru 
3PS1F3 
3PS1K1 


3PS1R7 


126-26 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-502-9459 
5905-665-6619 
3350 

5905-192-3973 
5905-195-6761 
5905-254-9201 
5905-279-2515 
5905-171-2000 
5905-171-2000 
5905-192-3973 
5905-279-2513 


3350 098000-3531 


5905-195-6761 
5905-279-2522 
5905-502-9459 
5905-502-9459 
5895-503-7844B 
5895-503-7844B 
5960-262-0167 
5960-262-0210 
5960-262-0167 


5910-112-7524 
5910-112-7524 
5910-668-0093 


6240-267-1167 
6240-267-1167 
5895-564-9085 
6130-538-8450 


6130-507-7192 


5910-668-1941 
3330 319001317 
3330 319001317 
3330 376144100 


5945-549-8835 


5950-645-8870 
5905-279-2518 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-279-2518 
5905-279-2513 
5905-254-7101 
5905-279-2529 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


RN75B3012F 
7707158P2213 
RN75B4223F 
RC20GF471J 
RC20GF104J 
RC20GF473J 
RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 
RC20GF471J 
RC20GF105J 
RC20GF162J 
RC20GF104J 
RC20GF154J 
RN75B3012F 
RN75B3012F 
7030268P1 
7030268P1 
JAN1°ATTWA 
JAN5814A 
JANI2ZATTWA 
JAN5814A 
53K17726 


AO-4345 
CP70B1FF605K 


CP53B1EF104K 
CP53B1EF104K 
CP70B1FF605K 


1822 

1822 
PL7605933G1 
6RS22PD4AEH1 


8A2HS1 


CP55B1EF105K 
CP55B1EF504K 
CP55B1EF504K 
CM35C 103K 
CM35C 103K 
F03GR375B 


PBH12D265 


SKHG-CC-CC 


98G455 

RC20GF474J 
RC20GF101J 
RC20GF 1013 
RC20GF474J 
RC20GF105J 
RC42GF 1043 
RC42GF222J 


3PS1R8 
3PS1R9 
3PS1R10 
3PS1R11 
3PS1R12 
3PS1R13 
3PS1R14 
3PS1R15 
3PS1R16 
3PS1R17 
3PS1R18 


3PS1R19 
3PS1R20 
3PS1R21 
3PS1R22 
3PS1R23 
3PS1R24 
3PS1R25 
3PS1R26 
3PS1R27 
3PS1R28 
3PS1R29 
3PS1R30 
3PS1R31 
thru 

3PS1R35 
3PSITB1 


3PS1TP4 
3PS1T1 
3PS1T2 
3PS1V1 
3PS1V2 


Reference 
Designation 


Fig. & 
Index 
No. 


126-27 
126-38 
126-37 
126-37 
126-23 
126-24 
126-25 
126-26 
126-30 
126-55 
126-48 


126-47 
126-58 
126-57 
126-55 
126-54 
126-46 
126-56 
126-54 
126-46 
126-29 
126-23 
126-23 
126-40 


126-44 


126-7 


126-14 
126-8 
126-1 
126-34 
126-1 
126-34 
126-33 


3PS2AR1 


3PS2CR1 
thru 
3PS2CR3 


126-16 


126-42 


126-6 
126-36 
126-6 
126-36 
126-35 
113-24 
129-7 


129-19 


129-30 
129-26 
129-9 

129-23 
129-4 

129-11 
129-11 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-190-8889 
5905-279-2518 
5905-190-8889 
5905- 190-8889 
5905-279-2518 
59905-279-2513 
5905-254-7101 
5905-279-2529 
5905-254-9201 
5905-254-9201 
5905-299-1625 
33495 
5905-502-0686 
5905-279-2518 
5905-116-8998 
5905-254-9201 
5905-195-6761 
5905-255-2444 
5905-665-7405 
5905-195-6761 
5902-255-2444 
5905-171-1998 
5905-279-2518 
5905-279-2518 
5905-185-6580 


5940-552-7767 


5935-501-5487 


5950-645-8208 
5950-646-2474 
5950-281-0799 
5960-262-0167 
5950-281-0799 
5960-262-0167 


Section IV 
Reference Designation Index 


Part 
No. 


RC20GF101J 
RC20GF474J 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RC20GF474J 
RC20GF105J 
RC42GF104J 
RC42GF222J 
RC20GF473J 

RC20GF473J 

RV4ATSD503A 


RV4ATSD502A 
RC20GF474J 
RC20GF683J 
RC20GF473J 
RC20GF104J 
RV4ATSD253A 
7707158P1213 
RC20GF104J 
RV4ATSD253A 
RC20GF333J 
RC20GF474J 
RC20GF474J 
RC42GF471J 


7771534P6 


7414139P2 


98G481 
7485507P1 
JAN6336 
JANI2ZATTWA 
JAN6336 
JANI2ZATTWA 


3370 259000-5795 JAN5726/ 


5795 
5920-669-9888 


5935-321-5121 


5935-129-9358 
5935-666-4563 
5935-129-9358 
5935-666-4563 


5895-504-2740 
5840-564-9082 


6130-500-0591 


3330 056750291 
3330 319642947 


5935-295-3078 
5950-645-8886 
5905-254-7101 
5905-195-6806 
5905-195-6806 


6ALSW 
HKL 


54A14775 


TS101P02 
9713-148 
TS101P02 
9713-148 
9227-140 
PL7709513G1 
PL7416539G1 


(same components as 1PS1AR1) 


6RS2i1PD8AEH1 


P70B1FF106K 
P70B1FF405K 
54A17403 
98G472 
RC42GF 104J 
RC20GF102J 
RC20GF102J 


471 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


3PS2R4 
3PS2R5 
3PS2R6 
3PS2TB1 
3PS2TB2 
3PS2TP1 
thru 
3PS2TP3 
3PS2T1 
3PS2T2 
3PS2V1 
3PS2XV1 
3PS3 
3PS3CR1 
thru 
3PS3CR3 
3PS3C1 
3PS3L1 
3PS3TB1 
3PS3TB2 
3PS3T1 
3PS3T2 
3PS4 
3PS4AR1 


3PS4CR1 
thru 
3PS4CR4 
3PS4C1 
3PS4C2 
3PS4J1 
3PS4L1 
3PS4L2 
3PS4R1 
3PS4R2 
3PS4R3 
3PS4R4 
3PS4R5 
3PS4R6 
3PS4R7 
3PS4R8 
3PS4R9 
3PS4R10 
3PS4TB1 
3PS4TB2 
3PS4TP1 
thru 
3PS4TP5 
3PS4T1 
3PS4T2 
3PS4V1 
3PS4V2 
3PS4XV1 
3PS4XV2 
3PS5 
3PS5AR1 


3PS5CR1 
thru 
3PS5CR3 
3PS5C1 
3PS5C2 
3PS5J1 
3PS5L1 
3PS5L2 


472 


Fig. & 


Index 
No. 


129-18 
129-18 
129-5 
129-2 
129-3 
129-27 


129-24 
129-28 
129-10 
129-13 
113-25 
130-6 


130-11 
130-9 
130-2 
130-3 
130-4 
130-8 
113-26 
131-21 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-549~8093 
5905-549-8093 
5905-583-0521 
5940-665-9134 
5940-500-7968 
5935-257-7044 


5950-645-8913 
5950-645-8198 
5950-281-0799 
5935-129-9358 
5895-504-2741 
6130-500-1831 


5910-668-2174 
5950-645-8886 
1270-258 -8257 
5940-665-9138 
5950-646-8711 
5950-646 -2474 
5895-504-2723 
5895-564 -9084 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


RW31G101 
RW31G101 
RU4BR82J 
7771534P7 
7771534P3 
118930-B 


98G468 

3G1022 
JAN6336 
TS101P02 
PL7607306G1 
6RS21PD6AEH1 


CP70B1FG156K 
98G472 
7771534P5 
7771534P4 
7147050P1 
7485507P1 
PL7709521G1 
PL7417655G1 


(same components as 1PS2AR1) 


131-20 


131-29 
131-26 
131-23 
131-19 
131-16 
131-4 
131-10 
131-10 
131-8 
131-8 
131-10 
131-10 
131-7 
131-7 
131-14 
131-2 
131-3 
131-6 


131-24 
131-27 
131-9 

131-9 

131-12 
131-12 
113-27 
132-16 


3370 


5910-668-2174 
5910-668-2170 
5935-295-3078 
5950-645-8884 
3380 
5905-279-2527 
5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-549-8093 
5905-549-8093 
5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-549-8093 
5905-549-8093 
5905-185-8510 
5940-665-9134 


8880-5006 21-3755 


5935-257-7044 


5950-645-9100 
5950-645-8212 
5960-281-0799 
5960-281-0799 
5935-129-9358 
5935-129-9358 
5895-504 -2724 
5895-504-2076 


6RS21PD5AEH1 


CP70B1FG156K 
CP70B1FF405K 
54A17403 
98G470 
7706805P1 
RC42GF223J 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
RW31G101 
RW31G101 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
RW31G101 
RW31G101 
RC42GF103J 
7771534P7 
7771534P3 
118930-B 


98G458 

98G28 
JAN6336 
JAN6336 
TS101P02 
TS101P02 
PL7709518G1 
PL7417650G1 


(same components as 1PS3AR1) 


132-18 


132-27 
132-23 
132-17 
132-20 
132-9 


3370 


5910-668 -2174 
5910-668-2170 
5935-295-3078 
5950-645-8884 
3380 


6RS21PD5AEH1 


CP70B1FG156K 
CP70B1FF405K 
54417403 
98G470 
7706805P1 


Reference 
Designation 


3PS5R1 
3PS5R2 
3PS5R3 
3PS5R4 
3PS5R5 
3PS5R6 
3PS5R7 
3PS5R8 
3PS5R9 
3PS5TB1 
3PS5TB2 
3PS5TP1 
thru 
3PS5TP5 
3PS5T1 
3PS5T2 
3PS5V1 
3PS5V2 
3PS5XV1 
3PS5XV2 
3PS6 
3PS6AR1 


3PS6CR1 
thru 
3PS6CR3 
3PS6C1 
3PS6C2 
3PS6C3 
3PS6J1 
3PS6L1 
3PS6L2 
3PS6R1 
3PS6R2 
3PS6R3 
3PS6R4 
3PS6R5 
3PS6R6 
3PS6R7 
3PS6R8 
3PS6R9 
3PS6R10 
3PS6R11 
3PS6R12 
3PS6R13 
3PS6TB1 
3PS6TP1 
thru 
3PS6TP7 
3PS6T1 
3PS6T2 
3PS6V1 
thru 
3PS6V3 
3PS6XV1 
thru 
3PS6XV3 
3PS7 
3PS7CR1 
thru 
3PS7CR3 
3PS7CR4 
3PS7C1 
3PS7C2 
3PS7L1 


Class Code 
or 
Stock No. 


132-4 |5905-279-2527 
132-12)5905-195-6806 
132-12)5905-195-6806 
132-7 |5905-549-8093 
132-7 |5905-549-8093 
132-12|5905-195-6806 
132-12}5905-195-6806 
132-7 |5905-549-8093 
132-7 |5905-549-8093 
132-2 |5940-665-9134 
132-3 |5940-500-7968 
132-6 |5935-257-7044 


132-21)5950-645-9100 
132-25)5950-645-8212 
132-11|5960-281-0799 
132-11|5960-281-0799 
132-14}5935-129-9358 
132-14/5935-129-9358 
113-28]5895-504-2072 
133-18|5895-504-2077 


Part 
No. 


RC42GF223J 
RC20GF102J3 
RC20GF102J3 
RW31G101 
RW31G101 
RC20GF1023 
RC20GF1023 
RW31G101 
RW31G101 
7771534P7 
7771534P3 
118930-B 


98G458 
98G28 
JAN6336 
JAN6336 
TS101P02 
TS101P02 
PL7605936G1 
PL7417643G1 


(same components as 1PS5AR1) 


133-10)6130-669-6382 


133-22/5910-280-8271 
133-22}5910-280-8271 


| 133-28|5910-668-2170 


133-20/5935-295-3078 
133-23 /5950-648-3753 
133-15/3380 

133-16 |5905-195-6754 
133-2 |5905-195-6806 
133-2 |5905-195-6806 
133-12 /5905-549-8093 
133-12 |5905-549-8093 
133-2 |5905-195-6806 
133-2 |5905-195-6806 
132-12 |5905-549-8093 
133-12 |5905-549-8093 
133-2 |5905-195-6806 
133-2 |5905-195-6806 
133-12 |5905-549-8093 
133-12 |5905-549-8093 
133-9 |5940-665-9134 
133-14 |5935-257-7044 


133-25 |5950-646-1421 
133-26 |5950-645-8211 
133-1 |5960-281-0799 


133-3 |5935-129-9358 


113-29 |5895-569-6646 
134-15 |6130-504-0130 


134-11 6130-500-3912 
134-6 |5910-668-2174 
134-14 [5910-666-7795 
134-7 |5950-645-8886 


6RS22PD8 AEH1 


CP70B1FF106K 
CP70B1FF106K 
CP70B1FF405K 
54A17403 
98G469 
7706805P1 
RC42GF473I 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
RW31G101 
RW31G101 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
RW31G101 
RW31G101 
RC20GF102J 
RC20GF102J3 
RW31G101 
RW31G101 
7771534P7 
118930-B 


7485509P1 
7485502P1 
JAN6336 


TS101P02 


PL7605983G1 
6RS21PD12AEH1 


6RS31GF1ACH1 
CP70B1FG156K 
CE41C500G 
98G472 


Reference 
Designation 


3PS7R1 
3PS7TR2 
3PS7TB1 
3PS7TB2 
3PS7TB3 
3PS7T1 
3TBl 
thru 
3TB8 
3TB9 
3TB10 
3TB11 
thru 
3TBI16 
3TB17 
3TB18 


3Z2R14 


Fig. & 
Index 
No. 


133-18 
134-17 
134-3 
134-9 
134-3 
134-4 
113-32 


113-33 
113-32 
113-34 


113-32 
113-32 
113-34 


113-32 
113-38 
113-39 
113-71 
113-71 
113-12 


(same components as 1Z1) 


113-5 

114-35 
114-35 
114-14 


114-11 


114-13 


114-12 


114-13 


114-12 


114-11 


114-28 
114-2 
114-2 
114-3 
114-3 
114-4 
114-16 
114-19 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-542-8435 
3350 

5940-205-0472 
5940-500-9562 
5940-205-0472 
3340 

5940-552-7767 


5940-665-9138 
5940-552-7767 
5940-665-9134 


5940-552-7767 
5940-552-7767 
5940-665-9134 


5940-552-7767 
5950-645-8912 
5950-645-8210 
6210-643-4119 
6210-643-4119 
1800-023488026 


5895-697-0680 


3370-206000-1341 
3370 206000-1341 


5920-636-0963 


5920-636-4563 


5920-503 -0286 


5920-295-9064 


5920-503-0286 


5920-295-9064 


5920-636 -4563 


5840-516 -8807 
5905-665-7538 
5905-665-7538 


3350 850300-6611 
3350 850300-6611 


5905-644-8410 
5905-644 -8470 
5905-666 -3383 
5905-644 -8586 
5905-644-8586 
5905-666 -3383 
5905-666 -3383 
5905-195-6806 
5905-644-8352 
5905-666 -3379 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


RN75B3013F 
RN75B4993F 
7771534P26 
7771534P24 
7771534P26 
98G167 
7771534P6 


7771534P4 
7771534P6 
7771534P7 


7771534P6 
7771534P6 
7771534P7 


77171534P6 
98G457 
98G463 
LH60BR4 
LH60BR4 
PL7607952G2 


PL7607093G1 
JAN1IN198 
JAN1N198 
F03G1R00B 


F03GR500B 


F03G3RO00B 


F03GR750B 


FO03G3RO00B 


F03GR750B 


F03GR500B 


7709209P1 
RT7/8-21-10B 
RT7/8-21-10G 
RT7/8-21-10F 
RT7/8-21-10F 
RB15BE11002D 
RB16BE26802D 
RB18BE37502D 
RB18BE35002D 
RB18BE35002D 
RB18BE37502D 
RB18BE37502D 
RC20GF1023 
RB15BE16002B 
RB15BE60001B 


Reference 
Designation 


3Z2R15 
3Z2R16 
3Z2R17 
3Z2R18 
3Z2R19 
3Z2S1 


3Z3AR1C6 
3Z3AR1C7 
3Z3AR1C8 
3Z3AR1C9 
3Z3AR1C10 
3Z3ARI1C11 
3Z3AR1C12 
3Z3AR1P1 


3Z3ARIR1 
3Z3AR1R2 
3Z3AR1R3 
3Z3AR1R4 
3Z3AR1R5 
3Z3AR1R6 
3Z3ARIR7 
3Z3AR1R8 
3Z3ARIR9 
3Z3AR1R10 
3Z3ARIR11 
3Z3AR1R12 
3Z3AR1R13 
3Z3ARIR14 
3Z3ARI1R15 
3Z3ARIR16 
3Z3ARIR17 
3Z3AR1R18 
3Z3ARIR19 
3Z3AR1R20 
3Z3AR1R21 
3Z3AR1R22 
3Z3AR1R23 
3Z3AR1R24 
3Z3AR1R25 
3Z3AR1R26 
3Z3ARI1V1 
3Z3AR1V2 
3Z3AR1V3 
3Z3AR1V4 
3Z3AR1XV1 
thru 
3Z3AR1XV4 
3Z3CR1 
3Z331 

thru 

3Z3I53 


115-20 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-644-8580 
3360 

5930-296-6701 
5935-258-4727 
5935-257-7044 
5920-669-9888 


5895-329-0854 
5895-630-7785B 
3330 376144100 
5910-636-2099 
5910-187-2793 


5910-100-5782 
5910-126-1615 
§910-126-1615 
5935-644-9296 


5905-539-3838 
5905-279-2522 
§905-279-2513 
5905-279-3504 
5905-279-1754 
5905-279-2522 
5905-279-1754 
5905-195-6791 
5905-171-2000 
5905-279-1757 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-539-3838 
5905-539-3838 
5905-279-2522 
5905-279-3504 
5905-279-2513 
5905-279-1754 
5905-279-2522 
5905-279-1754 
5905-171-2000 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-279-1757 
5905-539-3838 
5905-279-3504 
5960-669-6682 
5960-193 -5136 
5960-669-6682 
5960-193-5136 
8850 899300 


6130-507-7191 
5935-643 -7742 


RB16BE24402B 
RB15BE14002B 
RB15BE56001B 
RB16BE19602B 
RB16BE24402B 
68958 -F4C 
81075 
118930-C 
118930-B 

HKL 


PL7302246G1 
PL7443141G1 
CM35C103K 
CM15C330J 
CM15D331J3 
CM15B150K 
CC21CH050D 
CM35C103K 
CM15C330J 
CM15D331J 
CM15B150K 
CC21CH050D 
CV11B200 
CV11B200 
26-4501-16P- 
1002 
RN70B2493F 
RC20GF154J 
RC20GF105J 
RC20GF472J3 
RC20GF155J 
RC20GF1543 
RC20GF155J 
RC20GF681J 
RC20GF684J 
RC20GF152J 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RN70B2493F 
RN70B2493F 
RC20GF154J 
RC20GF4723 
RC20GF105J 
RC20GF155J 
RC20GF154J 
RC20GF155J 
RC20GF684J 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RC20GF1527 
RN70B2493F 
RC20GF472J 
JANS5751 
JAN5687 
JAN5751 
JAN5687 
53K17726 


101M0540SK 
26-4401-32S 


473 


Section IV 
Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


Fig. & 
Index 
No. 


Part 
No. 


Reference 
Designation 


26-4401-16S 


3Z354 115-21 | 5935-204-7705 


3Z3J5 115-13 | 5935-204-7705 26-4401-16S 
3Z3K1 115-21 | 6240-057-2887 | 44 

3Z3Z1 115-32 PL7710930G1 
3Z3Z1CRI1 119-2 3370 101S2EK1 
3Z3Z1J1 119-1 51G16095 
thru 

3Z3Z1J12 

3Z3Z1K1 115-29 | 6240-057-2887 | 44 

3Z3Z1K2 119-3 5945-522-9639 CR2791G123A10 
3Z3Z1P1 119-5 8850 26-4501-32P 
3Z3Z1XK2 119-4 5935-549-4587 | 54D17428-A 
3Z3Z1Z1 115-27 | 5895-329-0860 | PL7709041G1 
3Z3Z1Z1B1 | 117-5 5840-516-8802 | 7709029P3 
3Z3Z1Z1R1 | 117-8 5905-107-7979 7415945 P1 
3Z3Z1Z1T Pi| 117-13 | 5935-501-5487 | 7414139P2 
3Z3Z1Z1TP2) 117-13 | 5935-501-5487 | 7414139P2 
3Z3Z1Z2 115-27 | 5895-329-0860 PL7709041G1 
thru 


3Z3Z1Z12 


(same components as 3Z3Z1Z1) 


3Z3Z2 115-33 | | PL7710930G2 
(same components as 3Z3Z1) 

3Z3Z3 115-34 PL7710930G4 

3Z3Z3CRI1 119-2 3370 101S2EK1 

3Z3Z3I1 119-1 51G16095 

thru 

3Z32Z3Jd12 

3Z3Z3K1 115-29 | 6240-057-2887 44 

3Z3Z3K2 119-3 5945-522-9639 CR2791G123A10 

3Z3Z3P1 119-5 8850 26-4501-32P 

3Z3Z3XK1 119-4 5935-549-4587 54D17428-A 

3Z32Z3Z1 115-28 PL7717351G1 

3Z3Z3Z1B1 | 118-5 5840-516-8802 7709029 P3 

3Z3Z3Z1R1 | 118-8 5905-615-1461 7717816 Pl 

3Z3Z3Z1TP1| 118-10 | 5935-501-5487 7414139 P2 

thru 

3Z3ZTP3 

3232322 115-28 PL7717351G1 

thru 


3Z32Z3Z6 


(same components as 3Z3Z3Z1) 
115-27 | 5895-329-0860 PL7709041G1 


3Z3Z3Z7 
thru 
3Z32Z32Z12 


(same components as 3Z3Z1Z1) 


3Z3Z4 115- 1800 PL7710931G1 
3Z3Z4ARI1 115-1 5895-569-6635 PL7709021G1 
thru 


3Z3Z4AR6 


(same components as 1Z3Z5AR1) 
115-4 51G16095 


3Z3Z4J1 


thru 

32324312 

3Z4 113-7 5840-348-0491 PL7302245G1 
3Z4CRI1 120-16 | 6130-507-7192 | 8A2HS1 
thru 

3Z4CR9 

3Z4C1 120-4 5910-668-2170 CP70B1FF405K 
3Z4J1 120-13 | 5935-204-7704 26 -4401-24S 
3Z4J2 120-12 | 5935-643-7742 26 -4401-32S 
thru 

3Z4J4 

3Z4K1 120-5 PBH12D265 
thru 


3Z4K7 


474 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Class Code 
or 
Stock No. 


Fig. & 
Index 
No. 


Part 
No. 


Reference 
Designation 


3Z4K8 120-1 | 3380 552220-5335 | 7705959P2 


3Z4K9 120-2 | 5945-502-1688 7705959 P1 
3Z4K10 120-5 PBH12D265 
3Z4Z1 120-26 PL7710920G2 
3Z4Z1CR1 |123-8 | 61-507-7192 8A2HS1 

thru 

3Z4Z1CR5 

3Z4Z1CR6 |123-9 | 6130-507-7193 15A2HS1 
3Z4Z1CR8 |123-9 | 6130-507-7193 15A2HS1 
3Z4Z1CR10 | 123-8 | 6130-507-7192 8A2HS1 

thru 

3Z4Z1CR12 

3Z4Z1CRI13 | 123-12] 123-12 USAF1N315 
thru 

3Z4Z1CRI15 

3Z4Z1K1 123-1 5945-522-9639 CR2791G123A10 
thru 

3Z4Z1K12 

3Z4Z1K13 123-2 | 5945-500-9724 CR2791G123A11 
3Z4Z71K14 123-1 5945-522-9636 CR2791G123A10 
3Z4Z1P1 123-17] 5935-502-7716 26 -4501-24P 
4Z4Z1P2 123-18 26-4501-32P 
3Z4Z1R1 123-13] 5905-238-3835 RV4ATSD2558B 
3Z4Z1R2 123-10) 5905-171-2004 RC20GF223J 
3Z4Z1R3 123-5 5905-502-8927 RN75B2004F 
3Z4Z1R4 123-4 5905-279-3513 RC20GF221d 
3Z4Z1R5 123-6 5905-185-8510 RC20GF103J 
3Z4Z1V1 123-3 5960-262-0210 JAN5814A 
3Z4Z1XK1 | 123-11] 5935-549-4587 54D17428-A 
thru 

3Z4Z1XK14 

3Z4Z1XV1 | 123-7 | 5935-501-5612 53K16237 
3Z4Z2 120-22 PL7710927G1 
3Z4Z2CR1 | 122-2 | 3370 101S2EK1 
3Z4Z2J1 122-1 51G16095 
thru 

3Z4Z2J12 

3Z4Z2K1 120-19} 6240-057-2887 44 

3Z4Z2P1 122-3 26-4501-32P 
3Z4Z2Z1 120-6 5895-329-0868 PL7709042G1 
3Z4Z2Z1B1 | 121-5 5840-576 -8802 770929 P3 
3Z4Z2Z1B2| 121-10] 5990-504-8231 AY-201S-25 
3Z4Z2Z1TP1 121-13] 5935-501-5487 7414139 P2 
3Z4Z2Z1TP2121-13| 5935-501-5487 7414139 P2 
3Z4Z2Z2 120-6 5895-329-0868 PL7709042G1 


thru 
3Z4Z2Z6 


(same components as 3Z4Z2Z1) 


3Z4Z2Z7 120-8 | 5895-329-0862 PL7709041G2 
3Z4Z2Z7B1| 117-5 | 5840-516-8807 7709029P1 
3Z4Z2Z7R1| 117-8 | 5905-107-7979 7415945P1 
3Z4Z2Z7R2| 117-9 | 5905-279-3503 RC20GF6825 
3Z4Z2Z7R3} 117-10} 5905-204-7749 RC20GF302J 
3Z4Z2Z7R4| 117-11] 5905-279-2513 RC20GF105J 
3Z4Z2Z7TP1 117-13) 5935-501-5487 7414139 P2 
3Z4Z2Z7TP2117-13| 5935-501-5487 7414139 P2 
3Z4Z2Z8 115-8 | 5895-329-0862 PL7709041G2 


thru 
3Z4Z2Z12 


(same components as 3Z4Z2Z7) 


3Z4Z3 120-22 PL7710927G1 
3Z4Z3CR1 | 122-2 | 3370 101S2EK1 
3Z4Z3J1 122-1 51G16095 


thru 
3Z4Z3J12 
3Z4Z3K1 


120-19] 6240-057-2887 44 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section [vy 


Reference Designation Index 
Class Code 


Fig. & Class Code 


Reference 


Index 


or 


Designation No. Stock No. 
3Z4Z3P1 
3Z4Z3Z1 
thru 

3Z4Z3Z6 


122-3 
120-6 


8850 
5895-329-0868 


Part 
No. 


26-4501-32P 
PL7709042G1 


(same components as 3Z4Z2Z1) 


3Z4Z3Z7 

3Z4Z3Z7B1 
3Z4Z3Z7R1 
3Z4Z3Z 7TR2 


120-7 
117-5 


5895-329-0867 
5840-516-8807 
117-8 |5905-107-7979 
117-9 |5905-279-3506 
3Z4Z3Z7R3 |117-10 | 5905-279-1880 
3Z4Z3Z7R4 {117-11 |5905-279-2513 
3Z4Z3Z7TP1 5935-501-5487 ~ 
3Z4Z3Z7TP2 117-13 |5935-501-5487 
3Z4Z3Z8 120-7 |5895-329-0867 
thru 

3Z473Z12 


PL7709041G3 
7709029 P1 
7415945P1 
RC20GF332J 
RC20GF272J3 
RC20GF1053 
7414139P2 
7414139P2 
PL7709041G3 


(same components as 3Z4Z3Z7) 
| PL7607952G1 
) 


3Z5 113-13 |611-500-4706 


(same components as 1Z1 


3Z6 
3Z6CR1 
thru 
3Z6CR4 
3Z6J1 
thru 
3Z6J12 
3Z6K1 
thru 
3Z6K12 
3Z6K13 
thru 
3Z6K12 
3Z6K17 
3Z6TB1 
thru 
3Z6TB5 
3Z6T1 
3Z6XK17 
3Z6Z1 
3Z6Z1B1 
3Z6Z1C1 
3Z6Z1C2 
3Z6Z1L1 
3Z6Z1R1 
3Z6Z1R2 
3Z6Z1R3 
3Z6Z1R4 
3Z6Z1S1 
3Z6Z2 
thru 
3Z6Z12 
3Z6Z13 


113-8 
124-13 


5895-348 -3821 
3370 


124-6 |5935-201-4635 
124-3 |5945-502-4798 
124-7 |6240-057-2887 


124-23 
124-2 


5945-549-8835 
5940-665-9134 


124-20 
124-24 
124-5 

185-21 
185-26 
185-26 
180-15 
185-63 
185-63 
185-64 
185-65 
185-27 
124-5 


5950-646 -2473 
5935-321-5121 


124-15 


3Z6Z13AR1 
3Z6Z13AR2 


3Z6Z13CR1 
3Z6Z13CR2 
3Z6Z1331 
thru 

3Z6Z 1334 
3Z6Z13K1 
thru 
3Z6Z13K5 


125-5 


5895-569-6635 


PL7302314G1 
101S2EK1 


26-4200-16S 


7417162P1 


44 


SKHG-CC-CC 
7771534P7 


7485504 P1 
54A14775 
A24398A174 
A24398A-143 
91P10493S2 
91P10493S2 
A24398A-164 
A24398A-125 
A24398A-125 
A24398A-148-2 
A24398A-148-1 
A24398A-16 
A24398A-174 


(same components as 3Z6Z1) 


PL7709571G1 
PL7709021G1 


(same components as 1Z3Z5AR1) 


125-5 


}5895-569-6635 


| PL7709021G1 


(same components as 1Z3Z5AR1) 


125-2 
125-2 
125-6 


125-1 


6130-507-7192 
6130-507-7192 


5945-522-9639 


8A2HS1 
8A2HS1 
51G16095 


CR2791G123A10 


Reference 
Designation 


3Z6Z13XK1 
thru 
3Z6Z13XK5 
3Z7 

3Z751 


3Z752 
3Z7I3 
3Z754 
3Z755 
3Z7I6 
3Z7I7 


3Z7I9 
thru 
3Z7316 
3Z7K1 
3Z7K2 
3Z7K3 
3Z7TBl 
thru 
3Z7TB3 
3Z 7TB4 
3Z7TB5 
thru 
3Z7TB7 
3Z7TB8 
3Z7TB9 
3Z8 
3Z8AR1 


3Z8AR2 
3Z8J1 


thru 
3Z8I4 


Fig. & 
Part 


Index or 


No. 
125-3 
113-47 
135-18 
135-17 
135-18 
135-17 
135-16 
135-15 
135-15 
135-21 
135-4 
135-4 


135-5 
135-2 


135-7 
135-2 


135-7 
135-12 
113-48 
136-1 


Stock No. 
5935-549-4587 
5945-501-6160 
5935-665-5708 
5935-149-2671 
5935-665-5708 
5905-149-2671 
5935-236-0958 
5935-201-4172 
5935-201-4172 
5935-665-8662 
5945-644-9179 
5945-644-9179 


5945-644-9178 
1270-259-1610 


5940-636-5490 
1270-254-1610 


5940-636 -5490 
5940-263 -4334 
5895-505-1512 
5895-569-6635 


No. 


54D17428-A 


PL7607965G1 
AN3102A- 
28-128 
AN3102A- 
28-12P 
AN3102A- 
28-128 
AN3102A- 
28-12P 
AN3102A- 
24-11P 
AN3102A- 
24-1158 
AN3102A- 
24-118 
UG-290/U 


20474-5 
20474-5 
20474-4 
7771534P10 


7771534P28 
7771534P10 


7771534P28 
7771534P47 
PL7710978G1 
PL7709021G1 


(same components as 1Z3Z5AR1) 


136-1 


|5895-569-6635 


PL7709021G1 


(same components as 1Z3Z5AR1) 


136-2 


137- 
137-93 
137-81 


137-96 
137-96 
137-42 
137-54 
137-85 
137-79 


5895-708-0675B 


5910-668-0093 


6240-267-1167 
6240-267-1167 
5935-189-2968 


5905-192-0667 


51G16095 


PL7302326G4 
AO-4345 
CP70B1FF605K 


1822 

1822 
AN3102A-28-2S 
PBH12D265 
PBH12D265 
RC20GF224J 


73537-F6C 

7771534P26 
7771534P28 
7771534P26 
7771534P28 


137-58 
137-52 
137-51 
137-52 
137-51 


5940-205-0472 
5940-636-5490 
5940-205-0472 
5940-636 -5490 


7771534P26 
7771534P28 
7771534P26 
7771534P26 


137-52 
137-51 
137-52 
137-52 


5940-205-0472 
5940-636 -5490 
5940-205-0472 
5940-205-0472 


475 


Section IV 
Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


Fig. & 
Index 
No. 


Part 
No. 


Reference 
Designation 


4TB13 137-51 5940-636-5490 | 7771534P28 


4TB14 137-51 5940-636-5490 | 7771534P28 
4TB20 137-51 | 5940-636-5490 | 7771534P28 
4TB21 137-53 5940-205-0631 | 7771534P30 
4TB22 137-51 | 5940-636-5490 | 7771534P28 


thru 
4TB31 


4Tl 137-44 5950-621-9658 | 7713113P1 
4XDS1 137-97 6210-643-4119 | LH60BR4 
4XDS2 137-97 6210-643-4119 | LH60BR4 
4Z1 137-2 1800-023488026 | PL7607952G2 
(same components as 1Z1) 
4Z2 137-9 PL7607368G5 
4Z2B1 138-58 5990-504-8231 | AY-201S-25 
4Z2C1 141-6 5910-668-0810 | GC45J104 
4Z2C2 141-3 5910-644-6215 | CPO9AIKE104K 
4Z2C3 138-61 5910-101-5616 | CM20C101J 
4Z2C4 140-3 5910-644-6164 | CPO09A1KB104K 
4Z2C5 140-4 5910-667-9990 | CM35D472J 
4Z2C6 138-67 5910-112-7158 | CP53B4EF254V 
4Z2C7 138-67 5910-112-7158 CP53B4EF254V 
4Z2C8 138-68 5910-668-1844 | CP53B1EF105K 
4Z2J1 138-83 5935-295-3078 | 54417403 


thru 
4Z.2J16 


4Z2J17 138-4 5935-204-7705 | 26-4401-16S 
4Z2J18 138-4 5935-204-7705 | 26-4401-16S 
4Z2J19 138-4 5935-204-7705 | 26-4401-16S 


4Z2R1 141-1 3350 146000-5977 RC42GF364J 
thru 

4Z2R4 
4Z2R5 


4Z2R6 


5905-502-4822 | RV4ATSD254A 
3350 146000-6117 RC42GF394J 


141-5 
141-2 


4Z2R7 141-4 5905-248-3340 | RV4ATSD104A 
4Z2R8 138-65 5905-279-2513 | RC20GF105J 
4Z2R9 138-63 | 5905-665-7928 | RT7/8-20-10D 
4Z2R10 138-62 905-279-1876 | RC20GF222J 
4Z2R11 138-64 | 3350 RB1I9BESOOROF 
4Z2R12 140-1 5905-665-7536 | RT7/8-20-10J 
4Z2R13 140-5 5905-644-8849 | 7707158P1003 
4Z2R14 140-6 RN70A1003F 
4Z2R15 140-7 RN70A4991F 
4Z2S1 138-49 | 5930-617-5221 | 7709638P1 
4Z2TB1 138-71 | 5940-552-7767 | 7771534P6 
4Z2TB2 138-71 | 5940-552-7767 | 7771534P6 
4Z2TB3 138-31 1270-258-8257 | 7771534P5 


8880 500821-1255 7705282P58 
8880 500821-1255 7705282P58 


138-32 
138-32 


4Z2TB4 
4Z2TB5 


4Z2TB6 138-71 5940-552-7767 | 7771534P6 
4Z2TB7 138-71 5940-552-7767 | 7771534P6 
4Z2T1 138-35 5950-645-8285 | 21685 

4Z2V1 138-17 | 5960-047-3944 | 3ACP1 

4Z2Z1 138-72 5895-506-7447 | PL7417768G1 
4Z2Z1C1 143-21 | 5910-666-0452 | CP09A1KB473K 
4Z2Z1C2 143-8 5910-101-4890 | CM20D471J 
4Z2Z1C3 143-12 3330 376144100 | CM35C103K 
4Z2Z1C4 143-13 | 5910-644-0682 | CP09A1KB474K 
4Z2Z1R1 143-20 | 5905-502-3502 | 7709026P17 
4Z2Z1R2 143-19 5905-502-3501 | 7709026P16 
4Z2Z1R3 143-3 5905-644-8304 | 7707158P1503 
4Z2Z1R4 143-4 5905-644-8301 | 7707158P1653 
4Z2Z1R5 143-5 5905-190-8889 | RC20GF101J 
4Z2Z1R6 143-15 |3350 850300-6611) RT7/8-21-10F 
4Z2Z1R7 143-17 | 5905-665-7405 | 7707158P1213 


4Z2Z1R8 143-18 RN70A1501F 


476 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


4Z2Z1R9 
4Z2Z1R10 
4Z2Z1R11 
4Z2Z1R12 
4Z2Z1R13 
4Z2Z1R14 
4Z2Z1R15 
4Z2Z1R16 
4Z2Z1R17 
4Z2Z1R18 
4Z2Z1R19 
47.2Z1R20 
4Z2Z1R21 
4Z2Z1V1 
thru 
4Z2Z1V8 
4Z2Z1XV1 
thru 
4Z2Z1XV3 
4Z2Z2 
4Z2Z2C1 
4Z2Z2C2 
4Z2Z2C3 
47Z2Z2C4 
4Z2Z2C5 
4Z7.2Z2C6 
4Z2Z2R1 
4Z.2Z2R2 
4Z2Z2R3 
4Z2Z2R4 
4Z2Z2R5 
4Z2Z2R6 
4Z2Z2R7 
4Z.2Z2R8 
4Z2Z2R9 
4Z7.2Z2R10 
4Z2Z2R11 
4Z2Z2R12 
4Z2Z2R13 
4Z2Z2R14 
4Z2Z2V1 
4Z2Z2V2 
4Z2Z2V3 
4Z72Z2V4 
4Z2Z2XV1 
4Z2Z2XV2 
thru 
4Z2Z2XV4 
47223 
4Z2Z3C1 
4Z2Z3C2 
4Z2Z3C3 
4Z2Z3C4 
4Z2Z3C6 
4Z2Z3C6 
4Z7.2Z3C7 
4Z2Z.3C8 
4Z2Z3C9 
4Z.22Z3C10 
4Z2Z3C11 
4Z72Z3C12 
4Z2Z3C13 
4Z22Z3C14 
4Z22Z3C15 
4Z2Z,3R2 


Reference 
Designation 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-665-7405 
5905-190-8889 
5905- 185-8516 
5905-185-8516 
5905- 195-6806 
5950-190-8889 
5905-279-2513 
5905-195-6761 
5905-195-6761 
5905-279-1757 
5905-279-2513 
59905-279-1757 
5960-262-0167 


8850 899300 


5910-101-5803 
5910-668-3183 
5910-101-5789 
5910-101-5627 
5910-100-5782 
3330 376144100 
5905-539-4565 
5905-539-0125 
5905-190-8889 
5905-195-6761 
5905-279-1757 
5905-542-8252 
5905-553-2218 
5905-190-8889 
5905-195-6761 
5905-553-2221 
3350 

5905-190-8887 
5905- 190-8887 
5905- 195-6806 


5960-262-0167 
5960-193-5136 
5960- 193-5136 
8850 899000 

8850 899300 


5895-506-7448 
5910-112-8188 
3330 376151800 
5910-101-5627 
5910-100-5782 
5910-644-6164 
3330 376144100 
5910-191-9640 
5910-101-5616 
5910-101-5595 
5910-644-6164 
3330 387144100 
5910-666-8896 
5910-101-4890 
5910-636-2104 
5910-643-9057 
5905-190-8885 


5895-694-4157B 


3370 259000-5795 


RN70A1501F 
7707158P1213 
RC20GF101J 
RC42GF 1033 
RC42GF 1033 
RC20GF 1023 
RC20GF 1013 
RC20GF105J 
RC20GF 1043 
RC20GF 1043 
RC20GF152J 
RC20GF105J 
RC20GF152J 
JANI2ZATTWA 


53K17726 


PL7417767G1 
CM30D332G 
CM30D222G 
CM30D222J 
CM20C220J 
CC21CH050D 
CM35C103K 
RN70B1004F 
RN70B2264F 
RC20GF1013 
RC20GF104J 
RC20GF 1525 
RN70B3323F 
RN70B7323F 
RC20GF101J 
RC20GF 1043 
RN70B9763F 
RN70B7153F 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RC20GF 1023 
JAN5726/6AL5W 
JANI2ZATTWA 
JAN5687 
JAN5687 
53D16450 
53K17726 


PL7709487G1 
CM30D182J 
CM35D472J 
CM20C220J 
CC21CH050D 
CP09A1KB104K 
CM35C 103K 
CM20D221J 
CM20C101J 
CM20C151J 
CP09A1KB104K 
CM35C 103K 
CPO8A1KE104K 
CM20D4713 
CM15C470J 
CPO9A1KB105K 
RC20GF225J 


Reference 
Designation 


4Z2Z3R3 
4Z2Z3R4 
4Z2Z3R5 
4Z2Z3R6 
4Z2Z3R7 
4Z2Z3R8 
4Z2Z3R9 
4Z7.2Z3R10 
4Z2Z3R11 
4Z2Z3R12 
4Z2Z3R13 
4Z2Z3R14 
4Z2Z3R15 
4Z2Z3R16 
4Z2Z3R17 
4Z2Z3R18 
4Z2Z3R19 
4Z2Z3R20 
4Z2Z3R21 
4Z72Z3R22 
472Z3R23 
4Z72Z3R24 
4Z2Z3R25 
4Z.2Z.3R26 
4Z2Z3R27 
4Z2Z3R28 
4Z2Z3R29 
4Z2Z3R30 
4Z2Z3R31 
4Z2Z3R32 
4Z.2Z3R33 
4Z2Z73R34 
4Z.2Z3R35 
4Z2Z7.3R36 
4Z2Z3R37 
4Z2Z3R38 
4Z7.2Z73R39 
4Z7.2Z3R40 
4Z2Z3R41 
47,.2Z73R42 
4Z2Z3R43 
472Z73R44 
4Z2Z3R45 
4Z2Z3R46 
4Z2Z3TP1 
thru 
4Z2Z3TP4 
4Z2Z3T1 
4Z2Z3V1 
4Z7,2Z3V2 
4Z22Z3V3 
47273V4 
4Z2Z3V5 
4Z2Z3V6 
4Z2Z3V7 
4Z2Z3V8 
4Z2Z3XT1 
4Z2Z3XV1 
4Z2Z3XV2 
4Z2Z3XV3 
AZ2AZ3XV4 
4Z2Z3XV5 
4Z2Z3XV6 
4Z2Z3XV7 
4Z22Z3XV8 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-254-9201 
5905-190-8889 
5905-552-3520 
5905-190-8889 
5905-644-8283 
5905-552-4128 
5905-539-0131 
5905-279-1757 
5905- 190-8889 
5905-552-3520 
5905-190-8889 
5905-552-6010 
5905-539-4098 
5905-190-8889 
5905-279-3506 
5905- 192-0667 
5905-279-1876 
59905-195-6791 
5905-192-0667 
5905-190-8885 
5905-665-7405 


5905-665-7405 


3350 850300-6611 


5905-299-2022 
5905-195-6761 
5905-279-3503 
5905-279-2515 
5905-190-8889 
5905- 195-6761 
5905-279-1757 
5905-279-2515 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-171-1976 
5905-195-6761 
5905-171-2004 
5905-192-3971 
5905-195-6806 
5905-279-2515 
5905-116-8998 
5905-195-6791 
5905-171-1998 
5895-503-7844B 


5950-521-8256 


3370 259000-5795 


5960-262-0167 
5960-262-0152 
5960-193-5136 


3370 259000-5795 


5960-262-0152 
5960-262-0167 
5960-193-5136 
8850 899000 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899000 
8850 899000 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899300 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


RC20GF473J 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
RC20GF101J 
7707158P2493 
RN75B1024F 
RN75B2154F 
RC20GF152J 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
RC20GF101J 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC20GF 1013 
RC20GF332J 
RC20GF224J 
RC20GF222J 
RC20GF681J 
RC20GF224J 
RC20GF225J 
7707158P 1213 
RN70A1501F 
RN70A1501F 
7707158P1213 
RT7/8-21-10F 
RC32GF223J 
RC20GF104J 
RC20GF682J 
RC20GF474J 
RC20GF101J 
RC20GF104J 
RC20GF152J 
RC20GF474J 
RC20GF101J 
RC20GF105J 
RC42GF153J 
RC20GF104J 
RC20GF223J 
RC20GF3313 
RC20GF102J 
RC20GF474J 
RC20GF683J 
RC20GF681J 
RC20GF333J 
7030268P 1 


7707738P8 


JAN5726/6AL5W 


JANI2ATTWA 
JAN6AU6WA 
JANS687 


JAN5726/6AL5W 


JAN6AU6WA 
JANI2ZATTWA 
JAN5687 
53D16450 
53D16450 
53K17726 
53D16450 
93K17726 
53D16450 
53D16450 
53K17726 
03K17726 


Reference 
Designation 


4Z2Z4 
4Z2Z4C1 
thru 
4Z2Z4C3 
4Z2Z4C4 
4Z2Z4C5 
4Z2Z4C6 
4Z2Z4C7 
4Z2Z4C8 
4Z2Z4C9 
4Z2Z4C10 
4Z2Z4C11 
4Z2Z4C 12 
4Z2Z4K1 
4Z2Z4R1 
4Z2Z4R2 
4Z2Z4R3 
4Z2Z4R4 
4Z.2Z4R5 
4Z7.2Z4R6 
4Z2Z4R7 
4Z72Z4R8 
4AZ2Z4R9 
4Z7.2Z4R10 
4Z2Z4R11 
4Z2Z4R12 
4Z2Z4R13 
4Z2Z4R14 
4Z2Z4R15 
4Z2Z4R16 
4Z2Z4R17 
4Z2Z4R18 
4Z2Z4R19 
4Z2Z4R20 
4Z2Z4R21 
4Z2Z4R22 
4Z2Z4R23 
4Z2Z4R24 
4Z.2Z4R25 
4Z2Z4R26 
4Z2Z4R27 
4Z2Z4R28 
4Z2Z4R29 
4Z2Z4R30 
4Z2Z4R31 
4Z.2Z4R32 
4Z72Z4R33 
4Z2Z4R34 
4Z2Z4R35 
47.2Z4R36 
4Z2Z4R37 
47.2Z4R38 
4Z2Z4R39 
4Z2Z4R40 
4Z2Z4R41 
4Z7.2Z4R42 
4Z7.2Z4R43 
47,.274R44 
47.2Z4R45 
4Z2Z4TP1 
thru 
4Z2Z4TP3 
4Z2Z4V1 
4Z2Z4V2 
4Z2Z4V3 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


1800 
5910-100-5782 


5910-667-9990 
5910-101-5627 
3330 055350236 
5910-667-9990 
5910-101-5627 
5910-101-5627 
5910-644-0682 
5910-101-4890 
59 10-644-0682 
5945-522-9639 
5905-502-3491 
59905-502-3491 
5905-190-8889 
5905-552-3520 
5905-190-8889 
5905-644-8283 
5905-279-1876 
5905-552-4128 
5905-539-0131 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-552-3520 
5905-552-6010 
5905-539-4098 
5905-190-8889 
5905-279-3506 
5905-502-3504 
5905-665-6619 


5905-665-6619 
5905-279-2513 
5905-665-7405 


3350 850300-6611 


5905-665-7405 
5905-190-8889 
5905-553-2392 
5905-190-8889 


5905-190-8889 


5905-539-4098 
5905-646-6017 
5905-190-8889 
5905-195-6761 
5905-539-4098 
5905-552-6102 
5905-171-2004 
5905-185-8490 
5905-279-2616 
5905-299-2003 
5905-185-8510 
5905-195-6761 
5895-503-7844B 


5960-262-0167 
5960-262-0152 
5960- 193-5136 


PL7605997G2 
CC21CH050D 


CM35D472J 
CM20C220J 
CC21SH220J 
CM35D472J 
CM20C220J 
CM20C220J 
CPO9A1KB474K 
CM20D471J 
CP09A1KB104K 
CR2791G123A10 
7709026P 12 
7709026P12 
RC20GF 1013 
RN70B2003F 
RC20GF101J 
7707158P2493 
RC20GF222J 
RN75B1024F 
RN75B2154F 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RN'}0B2003F 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC20GF101J 
RC20GF332J 
7709026P14 
7707158P2213 
RN70A4992F 
RN70A4992F 
7707158P2213 
RC20GF105J 
7707158P1213 
RN70A1002F 
RT7/8-21-10F 
RN70A4991F 
7707158P1213 
RC20GF 1015 
RN75B1503F 
RC20GF101J 
RN70A1003F 
RC20GF1013 
RN70A1003F 
RN75B1004F 
RN75B1304F 
RC20GF1013 
RC20GF104J 
RN75B1004F 
RN75B3324F 
RC20GF223J 
RC20GF475J 
RC20GF153J 
RC32GF 1045 
RC20GF103J 
RC20GF 1043 
7030268P1 


JANI2ZATTWA 
JAN6AU6WA 
JAN5687 


477 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


4Z72Z4V4 
4Z2Z4V5 
thru 
4Z2Z4V7 
4Z2Z4XK1 


4Z2Z4XV7 
4Z2Z5 
4Z2Z5CR1 
4Z2Z5CR2 
4Z2Z5C1 
thru 
4Z2Z5C3 
4Z2Z5C5 
4Z2Z5C6 
4Z2Z5C7 
4Z2Z5C8 
472Z5C9 
4Z2Z5C10 
4Z72Z5C11 
4722Z5C12 
4Z2Z5C13 
472Z5C14 
4Z72Z5C15 


4Z2Z5C23 
4Z2Z5C24 
4Z2Z5R1 
4Z2Z5R2 
4Z2Z5R3 
4Z2Z5R4 
4Z2Z5R5 
4Z2Z5R6 
4Z2Z5R7 
4Z2Z5R8 
4Z2Z5R9 
4Z2Z5R10 
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Class Code 
or 
Stock No. 


3370-259000-5795 


5960-262-0167 


5935-549-4587 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 


5895-699-4437 
3370-206000-1341 
3370 206000-1341 
5910-101-5616 


5910-101-5595 
3330 376144100 
3330 055950502 
5910-114-2434 
3330 376144100 
3330 055950502 
5910-644-6212 
5910-668-0100 
5910-668-0100 
5910-642-6276 
3330 376144100 
3330 376144100 
5910-668-0100 
5910-668-0100 
5910-644-0682 
3330 055950502 
5910-644-6215 
5910-101-5627 
3330 376144100 
5910-666-8805 
5905-190-8885 
5905-195-6761 
5905-195-6806 
5905-190-8889 
5905-279-2668 
5905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-185-8516 
5905-185-8516 
5905-279-2668 
5905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-279-2513 
5905-171-2004 
5905-195-6806 
5905-195-6791 
5905-171-1998 
5905-195-6806 
5905-195-6806 
5905-279-2575 
5905-279-2519 
5905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-254-9201 
5905-279-2519 
5905-279-2513 
5905- 190-8889 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


JAN5726/6AL5W 


JAN12ZATTWA 


54D17428-A 
53K17726 
53D16450 
53K17726 
53D16450 
53K17726 


PL7710017G1 
JAN1N198 
JAN1N198 
CM20C101J 


CM20C151J 
CM35C103K 
CM20C150J 
CM20C100J 
CM35C 103K 
CM20C150J 
CPO9A1KE473K 
CP08A1KB104K 
CP08A1KB104K 
CPO9A1IKE223K 
CM35C 103K 
CM35C 103K 
CP08A1KB104K 
CP08A1KB104K 
CPO9A1KB474K 
CM20C150J 
CPO9A1KE104K 
CM20C220J 
CM35C103K 
CPO9A1KC104K 
RC20GF225J 
RC20GF104J 
RC20GF1023 
RC20GF101J 
RC20GF135J 
RC20GF105J 
RC20GF 1013 
RC42GF103J 
RC42GF103J 
RC20GF135J 
RC20GF105J 
RC20GF101J 
RC20GF105J 
RC20GF223J 
RC20GF 1025 
RC20GF681J 
RC20GF333J 
RC20GF102J 
RC20GF 1023 
RC20GF474J 
RC20GF334J 
RC20GF105J 
RC20GF101J 
RC20GF473J 
RC20GF334J 
RC20GF105J 
RC20GF1013 


Reference 
Designation 


4Z2Z5R28 
4Z2Z5R29 
4Z2Z5R30 
4Z2Z5R31 
4Z2Z5R32 
4Z2Z5R33 
4Z2Z5R34 
4Z2Z5R35 
4Z2Z5R36 
4Z2Z5R37 
4Z2Z5R38 
4Z2Z5R39 
4Z2Z5R40 
4Z2Z5R41 
4Z2Z5R42 
4Z2Z5R43 
4Z2Z5R44 
4Z2Z5R45 
4Z2Z5R46 
4Z2Z5R47 
4Z2Z5R48 
4Z2Z5R49 
4Z2Z5R50 
4Z2Z5R51 
4Z2Z5R52 
4Z2Z5R53 
4Z2Z5R54 
4ZaZ5R55 
4Z2Z5R56 
4Z2Z5R57 
4Z2Z5R58 
4Z2Z5R59 
4Z2Z5R60 
4Z2Z5R61 


‘4Z2Z5R62 


4Z2Z5R63 
4Z2Z5R64 
4Z2Z5R65 
4Z2Z5R66 
4Z2Z5R67 
4Z2Z5R68 
4Z2Z5TP1 
thru 
4Z2Z5TP4 
4Z2Z5T1 
4Z2Z5T2 
4Z2Z5T3 
4Z2Z5V1 
4Z2Z5V2 
4Z2Z5V3 
4Z72Z5V4 
4Z2Z5V5 
thru 
4Z2Z5V10 
4Z2Z5XT1 
4Z2Z5XV1 
thru 
4Z72Z5XV10 
4Z22Z6 


4Z2Z6DS1 
thru 
4Z2Z6DS4 
4Z2Z6E1 
4Z2Z6E2 


Fig. & 
Index 
No. 


145-16 
145-5 
145-23 
145-9 
145-8 
145-8 
145-5 
145-11 
145-18 
145-5 
145-18 
145-11 
145-17 
145-17 
145-11 
145-22 
145-5 
145-21 
145-16 
145-5 
145-11 
145-5 
145-10 
145-16 
145-24 
145-17 
145-11 
145-17 
145-11 
145-11 
145-42 
145-5 
145-9 
145-7 
145-8 
145-5 
145-21 
145-43 
145-30 
145-30 
145-16 
145-45 


145-39 
145-25 
145-25 
145-1 
145-1 
145-2 
145-3 
145-1 


145-40 
145-5 


138-51 


142-1 


142-5 
142-4 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-254-9201 
5905- 190-8889 
5905-279-1754 
5905-195-6761 
5905-279-2513 
5905-279-2513 
5905- 190-8889 
5905-279-2515 
5905-185-8510 
5905-190-8889 
5905-185-8510 
5905-279-2515 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-279-2515 
5905-185-8516 
5905-190-8889 
5905- 195-6754 
5905-254-9201 
5905-190-8889 
5905-279-2515 
5905- 190-8889 
5905-192-3973 
5905-254-9201 
5905-279-3500 
5905-171-1998 
5905-279-2515 
5905-171-1998 
5905-279-2515 
5905-279-2515 
5905-185-8490 
5905-190-8889 
5905-195-6761 
5905-279-2519 
5905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-195-6754 
5905-279-3513 
5905- 195-6806 
5905-195-6806 
5905-254-9201 
5895-503-7844B 


5905-521-8266 
5905-518-4217 
5950-518-4217 
5960-262-0167 
5960-262-0167 
5960-193-5136 


3370 286000-5735 


5960-262-0167 


8850 899000 
8850 899300 


5940-329-5356 


Part 
No. 


RC20GF473J 
RC20GF101J 
RC20GF155J 
RC 20GF104J 
RC20GF105J 
RC20GF 1053 
RC20GF 1013 
RC20GF474J 
RC20GF103J 
RC20GF101J 
RC20GF103J 
RC20GF474J 
RC20GF333J 
RC20GF3335 
RC20GF474J 
RC42GF103J 
RC20GF 1013 
RC42GF4735 
RC20GF473J 
RC20GF101J 
RC20GF474J 
RC20GF101J 
RC20GF471J 
RC20GF473J 
RC20GF183J 
RC20GF333J 
RC20GF474J 
RC20GF333J 
RC20GF474J 
RC20GF474J 
RC20GF475J 
RC20GF101J 
RC20GF 1043 
RC20GF334J 
RC20GF105J 
RC20GF101J 
RC42GF4735 
RC20GF221J 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
RC20GF473J 
7030268P1 


7707738P8 
7415260P1 
7415260P1 
JANIZATTWA 
JAN12ZATTWA 
JAND5687 
JAN5725/6AS6W 
JAN12ATTWA 


53D16450 
53K17726 


PL7608053G2 
PL7608053G3 
AN3140-327 


107J3146P2 
107J146P1 


Reference 
Designation 


4Z2Z6R1 
4Z2Z6R2 
4Z2Z6R3 
4Z2Z6R4 
4Z2Z6R5 
4Z2Z6R6 
4Z2Z6S3 
4Z2Z6S4 
4Z2Z6S5 


4Z2Z6XDS1 


thru 


4Z2Z6XDS4 


4Z2Z7 
4Z2Z7C1 
4Z2Z7C2 
4Z2Z7C3 
4Z2Z7C4 
4Z2Z7C5 
4Z2Z7C6 
4Z2Z7C7 
4Z72Z7C8 
4Z2Z7C9 
4Z2Z7C10 
4Z2Z7C11 
4Z2Z7C12 
4Z2Z7C13 
4Z2Z7C14 
4Z2Z7C16 
thru 
4Z2Z7C19 
4Z2Z7C20 
4Z2Z7C21 
4Z2Z7C22 
4Z2Z7C24 
4Z2Z7C25 
4Z2Z,7C26 
4Z2Z7C27 
4Z2Z7C28 
4Z2Z7C29 
4Z2Z7C30 
4Z2Z7C31 
4Z2Z7C34 
4Z2Z7C35 
4Z2Z7C36 
4AZ2Z71C37 
4Z2Z7C38 
4Z2Z731 
thru 
4Z2Z7I54 
4Z2Z7P5 
thru 
4Z2Z7P7 
AZ2Z7R1 
4Z2Z7R2 
4Z2Z7R3 
4Z2Z7TR4 
4Z2Z7R5 
4Z2Z7R6 
AZ2ZITRT 
4Z2Z7R9 
4Z2Z7R10 
4Z2Z7R11 
4Z2Z7R12 
4Z2Z7R13 
4Z2Z7R14 
AZ2Z7R15 


142-36 
142-12 
142-11 
142-10 
142-32 
142-28 
142-29 
142-38 
142-30 
142-2 


138-2 
139-71 
139-113 
139-102 
139-102 
139-100 
139-71 
139-101 
139-93 
139-91 
139-71 
139-99 
139-78 
139-114 
139-113 
139-71 


139-91 
139-71 
139-91 
139-61 
139-55 
139-55 
139-92 
139-61 
139-61 
139-83 
139-27 
139-39 
139-80 
139-97 
139-93 
139-98 
139-11 


139-6 


139-48 
139-72 
139-70 
139-47 
139-74 
139-82 
139-51 
139-110 
139-111 
139-105 
139-94 
139-76 
139-105 
139-86 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-502-4246 
5905-255-2444 
5905-502-3419 


3350-890500-2621 


9905-539-3282 
5905-190-8889 
5930-050-2707 
5930-507-9697 
9930-505-2709 
6220-299-6656A 


1800-020993840 
5910-100-5782 
3330 055950507 


3330 055350011 
59910-100-5782 
5910-112-8189 
5910-101-5627 
5910-101-4832 
5910-100-5782 
5910-101-5654 
5910-160-1156 
5910-644-3546 
3330 055950507 
5910-100-5782 


5910-101-4832 
5910-100-5782 
9910-101-4832 
5910-101-5616 
9910-101-4900 
5910-101-4900 
5910-669-4949 
5910-101-5616 
5910-101-5616 
5910-101-5789 
9910-521-7792 
5910-668-0507 
9910-101-4890 
9910-583-1959 
5910-101-5627 
5910-666-8805 
5935-295-3078 


5935-644-9309 


59905-518-5650 
5905=279-2522 


5905-552-5041 


3350 850300-6611 


5905-542-8927 
5905-539-0135 
5905~190-8889 
5905-279-3513 
5905-171-1976 
59052190-8889 
5905-502-8927 


! 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


7709847P2 
RV4ATSD253A 
RV4ATSD504A 
RP101RD501KK 
SA1877 
RC20GF101J 
ST52N 
7706298P5 
ST52R 

A-5180 


PL7613272G1 
CC21CH050D 
CM20C 150K 
CM35D332J 
CM35D332J 
CC21CH120J 
CC21CH050D 
CM20C330J 
CM20C220J 
CC21CH100D 
CC21CH050D 
CM20C680J 
CM30D272G 
CPO09A1KC105K 
CM20C150K 
CC21CH050D 


CC21CJ100D 
CC21CH050D 
CC21CH100D 
CM20C101J 
CM20C470J 
CM20C470J 
7411474P12 
CM20C 1013 
CM20C101J 
CM30D222J 
GC46M102 
GC45M104 
CM20D471J 
CPO9A1KE104K 
CM20C220J 
CPO09A1KC104K 
54A17403 


26-4501-24P-1005 


RV4ATSA105B 
RN75B2614F 
RC20GF154J 
RV4ATSAT754A 
RN70B7503F 
RN70A4992F 
RT7/8-21-10F 
RN75B3014F 
RN75B1504F 
RC20GF 101J 
RC20GF221J 
RC42GF153J 
RC20GF101J 
RN75B2004F 


Reference 
Designation 


4Z2Z7R16 
4Z2Z7R1T 
4Z2Z7R18 
4Z2Z7R19 
4Z2Z7R20 
4Z2Z7TR21 
4Z2Z7TR22 
4Z2Z7TR23 
4Z2Z7TR24 
4Z2Z7R25 
4Z2Z7R26 
4Z2ZTR27T 
4Z2Z7TR28 
4Z2Z7R29 
4Z2Z7R30 
4Z2Z7R31 
4Z2Z7R32 
4Z2Z7R34 
4Z2Z7R35 
4Z2Z7R36 
4Z2Z7TR37 
4Z2Z7R38 
4Z2Z7TR39 
4Z2Z7R40 
4Z2Z7R41 
4Z2Z7R42 
4Z2Z7TR43 
4Z2ZTR44 
4Z2Z7TR45 
4Z2Z7R46 
4Z2ZTR47 
4Z2Z7R48 
4Z2Z7R49 
4Z2Z7R50 
4Z2Z7R51 
4Z2Z7R52 
4Z2Z7R53 
4Z2ZTR54 
4Z2Z7R55 
4Z2Z7R56 
4Z2Z7TR5ST 
4Z2Z7TR58 
4Z2Z7TR59 
4Z2Z7R60 
4Z2Z7R61 
4Z2Z7TR62 
4Z2Z7TR63 
4Z2Z7TR64 
4Z2Z7R65 
4Z2ZTR66 
4Z2Z7TR67 
4Z2Z7R68 
4Z2ZTR69 
4Z2Z7TR70 
4Z2Z7RT1 
4Z2ZTR72 
4Z2Z7R73 
4Z2ZTRT4 
4Z2Z7RT5 
4Z2Z7TR76 
4Z2ZTRTT 
4Z2Z7R18 
4Z2ZTRT9 
4Z2Z7R80 
4Z2Z7R81 
4Z2Z7R82 


139-90 
139-77 
139-79 
139-105 
139-68 
139-106 
139-69 
139-69 
139-106 
139-105 
139-88 
139-89 
139-79 
139-87 
139-105 
139-75 
139-75 
139-85 
139-105 
139-75 
139-105 
139-86 
139-64 
139-63 
139-112 
139-62 
139-65 
139-105 
139-110 
139-51 
139-104 
139-106 
139-105 
139-105 
139-111 
139-109 
139-66 
139-105 
139-67 
139-108 
139-96 
139-52 
139-107 
139-95 
139-47 
139-84 
139-110 
139-105 
139-111 
139-75 
139-94 
139-76 
139-105 
139-49 
139-85 
139-105 
139-75 
139-105 
139-86 
139-87 
139-86 
139-87 
139-79 
139-105 
139-88 
139-89 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-539-4565 
5905-552-3528 
9905-552-3939 
5905-190-8889 
5905-195-6754 
5905-192-0667 
5905-192-0649 
9905-192-0649 
5905-192-0667 
5905-190-8889 
5905-299-2023 
9905-553-2384 
5905-552-3939 
5905-552-6058 
5905-190-8889 
5905-299-2010 
5905-299-2010 
3350 

5905-190-8889 
5905-299-2010 
5905-190-8889 
5905-502-8927 
9905-279-2675 
9905=299-2013 
5905-279-1883 
5905-195-6761 
5905-299-2003 
5905-190-8889 
5905-542-8927 


3350 850300-6611 


5905-171-2000 
5905-192-0667 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
9905-539-0135 
5905-644-8297 
9905-553-2220 
5905-190-8889 
9905-299-1999 
5905-552-5044 
5905-665-5419 
5905-665-7538 
9905-542-8252 
5905-518~5938 
3350 

5905-552-2644 
5905-542-8927 
5905-190-8889 
5905-539-0135 
5905-299-2010 
5905-2:79-3513 
5905-171-1976 
5905-190-8889 
5905-502-3419 
3350 

5905-190-8889 
5905-299-2010 
5905-190-8889 
5905-502-8927 
5905-552-6058 
5905-502-8927 
5905-502-6058 
5905-552-3939 
5905-190-8889 
5905-299-2023 
5905-553-2389 


Part 
No. 


RN70B1004F 
RN70B1404F 
RN70B5233F 
RC20GF101J 
RC42GF473J 
RC20GF2245 
RC20GF203J 
RC20GF203J 
RC20GF224J 
RC20GF101J 
RC32GF 183J 
RN75B9091F 
RN70B5233F 
RN75B2434F 
RC20GF101J 
RC32GF683J 
RC32GF683J 
RN75B1694F 
RC20GF101J 
RC32GF683J 
RC20GF101J 
RN75B2004F 
RC42GF333J 
RC32GF473J 
RC20GF335J 
RC20GF104J 
RC32GF1045 
RC20GF 101d 
RN75B3014F 
RT7/8-21-10F 
RC20GF684J 
RC20GF224J 
RC20GF101J 
RC20GF 1013 
RN75B1504F 
7707158P4753 
RN70B9093F 
RC20GF101J 
RC32GF154J 
RN70B2743F 
RN70B4753F 
RT7/8-21-10G 
RN70B3323F 
RN75B1474F 
RV4ATSAT54A 
RN75B1154F 
RN75B3014F 
RC20GF101J 
RN75B1504F 
RC32GF683J 
RC20GF221J 
RC42GF153J 
RC20GF 1013 
RV4ATSD504A 
RN75B1694F 
RC20GF 101d 
RC32GF683J 
RC20GF101J 
RN75B2004F 
RN75B2434F 
RN75B2004F 
RN75B2434F 
RN70B5233F 
RC20GF1013 
RC32GF183J 
RN75B9091F 
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Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


4Z2Z7R83 
4Z72Z7R84 
4Z2Z7R85 
4Z2Z7R86 
472Z7R88 
4Z2Z7R89 
4Z72Z7R90 
4Z2Z7R91 
4Z2Z7R92 
4Z2Z7R93 
4Z2Z7R94 
4Z2Z7R95 
4Z2Z7R96 
4Z2Z7R97 
4Z2Z7R98 
4Z2Z7R99 
4Z2Z7R100 
4Z2Z7R101 
47.2Z7R102 
4Z2Z7R103 
4Z2Z7R104 
4Z2Z7R104 
4Z2Z7R106 
4Z72Z7R107 
472Z7R108 
4Z2Z7R109 
4Z2Z7R110 
4Z2Z7R1i11 
4Z2Z7R112 
4Z2Z7R121 
4Z2Z7R122 
4Z2Z7R124 
4Z72Z7R128 
4Z2Z7TP1 
thru 
AZ2Z7TP14 
4Z2Z7V1 
AZ2Z7TV2 
4Z2Z7V3 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-552-3939 
5905-190-8889 
5905-299-2010 
5905-299-2010 
5905-279-2513 
5905-195-6761 


5905-279-2668 
5905-185-8510 


5905-279-2668 
5905-279-2513 
5905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-254-9201 
5905-190-8889 
5905-195-6761 
5905-279-2513 
5905-665-7538 
5905-279-2513 
5905- 195-9483 
5905- 190-8889 
5905-254-9201 
5905-279-1754 
5905-299-2010 
5905-502-7310 
5905-192-3971 
5895-503-7844B 


5960-262-0152 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


RN70B5233F 
RC20GF101J 
RC32GF683J 
RC32GF683J 
RC20GF105J 
RC20GF104J 
RC20GF101J 
RC20GF105J 
RC20GF101J 
RC20GF135J 
RC20GF103J 
RC20GF102J 
RV4ATSD2524 
RC20GF151J 
RC42GF912J 
RC20GF101J 
RC20GF135J 
RC20GF105J 
RC20GF105J 
RC20GF101J 
RC20GF473J 
RC20GF101J 
RC20GF104J 
RC20GF105J 
RT7/8-21-10G 
RC20GF105J 
RC20GF154J 
RC20GF101J 
RC20GF473J 
RC20GF155J 
RC32GF683J 
RT7/8-21-101 
RC20GF331J 
7030268P1 


JAN6AU6WA 
JAN6AU6WA 
JAN5814A 


Reference 
Designation 


4Z2Z7XV10 
4Z2Z7XV11 
thru 
4Z2Z7XV13 
4Z2Z7XV14 
4Z2Z7XV15 
AZ2Z7XV16 
4Z2Z7XV17 
4Z2Z7XV18 
4Z2Z8 
4Z2Z8C1 
thru 
4Z2Z8C3 
4Z72Z8C4 
4Z2Z8C5 
4Z2Z8C6 
4Z2Z8C7 
4Z72Z8C8 
4Z2Z8C9 
4Z22Z8C10 
4Z2Z8C11 
4Z22Z8C12 
4Z2Z8K1 
47.2Z8R1 
472 Z8R2 
4Z2Z8R3 
4Z2Z8R4 
4Z72Z8R5 
4Z2Z8R6 
4AZ2Z8R7T 
4Z2Z8R8 
4Z2Z8R9 
472Z8R10 
4Z2Z8R11 
4Z2Z8R12 
4Z2Z8R13 
4Z2Z8R14 
472Z8R15 
472 Z8R16 
4Z2Z8R17 


Class Code 
or 
Stock No. 


8850 899000 
8850 899300 


8850 899000 
8850-899300 
5935-257-7548 
5935-260-0516 
8850 899000 
1800 
5910-100-5782 


5910-667-9990 
5910-101-5627 
3330 055350236 
5910-667-9990 
5910-101-5627 
5910-101-5627 
5910-644-0682 
5910-101-4890 
5910-644-6164 
5945-522-9639 
5905-502-3491 
5905-502-3491 
5905-190-8889 
5905- 552-3520 
5905-190-8889 
5905-644-8283 
5905-279-1876 
5905-552-4128 
5905-539-0131 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-552-3520 
5905-552-6010 
5905-539-4098 
5905-190-8889 
5905-279-3506 
5905- 502-3489 


Part 
No, 


53D16450 
53K17726 


53D16450 
53K17726 
9453-14 
TS102P01 
53D16450 
PL7603962G2 
CC21CH050D 


CM35D4723 
CM20C220J 
CC21SH220J 
CM35D472J 
CM20C220I 
CM20C220I 
CPO9A1KB474K 
CM20D471J 
CPO9A1KB104K 
CR2791G123A10 
7709026P12 
7709026P12 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
RC20GF101J 
7707158P2493 
RC20GF222J 
RN75B1024F 
RN75B2154F 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC20GF101J 
RC20GF332J 
7709026P15 


3370 259000-5795 | JAN57266AL5wW 
3370 259000-5795 | JAN5725/6AS6W 
3370 259000-5795 | JAN5726/6AL5W 


4Z2Z7V4 
4Z2ZTV5 
4Z2Z7V6 


5905-665-6619 | 7707158P2213 
RN70A4992 F 


4Z2Z8R18 
4Z2Z8R19 


4AZ2Z1V7 
4Z2Z7V8 
4Z2Z7V9 
4Z2Z7V10 
4Z2Z7V11 
4Z2Z7V12 
4Z2Z7V13 
4Z2Z7V14 
4Z2Z7V15 
4Z72Z7V16 
4Z2Z7V17 
4Z2Z7V18 
4Z2Z7XV1 
4Z2ZTXV2 
4Z2Z7TXV3 
472Z7TXV4 
thru 
4Z2Z7TXV6 
4Z2ZTXV7 
4Z2Z7XV8 
4Z2Z7TXV9 


480 


5960-262-0167 
5960-262-0167 
5960-262-0152 
5960-262-0152 


5960-262-0167 
3370 


3370 259000-5795 
3370 259000-5795 


8850 899000 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899000 


8850 899300 
8850 899300 
8859-899000 


JAN12AT7WA 
JANI2AT7WA 
JAN6AU6WA 
JAN6AU6WA 
JAN5814A 
JAN5814A 
JAN12ATTWA 
JAN57266AL5W 
JANI2ATTWA 
JAN3ACP1 
JAN57266AL5W 


JAN5726/ AL5W 


53D16450 
53D16450 
53K17726 
53D16450 


53K17726 
53K17726 
53D16450 


4Z2Z8R20 
4Z2Z8R21 
4Z2Z8R22 
4Z2Z8R23 
4Z2Z8R24 
4Z2Z8R25 
4Z2Z8R26 
4Z2Z8R27 
4Z2Z8R28 
4Z2Z8R29 
4Z2Z8R30 
4Z2Z8R31 
4Z2Z8R32 
4Z2Z8R33 
4Z2Z8R34 
4Z2Z8R35 
4Z2Z8R36 
4Z2Z8R37 
4Z2Z8R38 
4Z2Z8R39 
4Z2Z8R40 


5905-665-6619 
5905-279-2513 
5905-553-2198 
3350 


RN70A4992 F 
7707158P2213 
RC20GF105J 
RN70B5362 F 
7707158P12B 


3350 850300-6611 RT7/8-21-10F 


5905-502-8927 
5905- 539-2032 
5905-190-8889 
5905-553-2392 
5905-190-8889 


5905-190-8889 


5905- 539-4098 
5905-646-6017 
5905-190-8889 
5905-195-6761 
5905-539-4098 
5905-552-6102 
§905-171-2004 


RN75B2004F 
RN70B3013F 
RC30GF101J 
RN75B1503F 
RC20GF101J 
RN70A1003F 
RC20GF101J 
RN70A1003F 
RN75B1004F 
RN75B1304F 
RC20GF101J 
RC20GF104J 
RN75B1004F 
RN75B3324F 
RC20GF223J 


Reference 
Designation 


472Z78R41 
472 Z8R42 
4272 Z8R43 
47278R44 
4Z2Z8R45 
4272 Z8R46 
472 Z8R47 
4Z2Z8TP1 
thru 
4Z2Z8TP3 
4Z2Z8V1 
4Z2Z78V2 
472Z8V3 
4Z72Z8V4 
4Z2Z8V5 
thru 
4Z2Z8V7 
4Z7278XK1 
4Z2Z8XV1 
4Z2Z8XV2 
4Z2Z8XV3 
4Z7278XV4 
4Z2Z8XV5 
thru 
4Z2Z78XV7 
4Z2Z9 
472Z9C1 
4Z2Z9C2 
47279C4 
4Z2Z9C5 
4Z2Z9C6 
4Z2Z9C7 
4Z2Z9C9 
4Z.2Z9C10 
4Z2Z9C11 
4Z2Z9C12 
47.2Z9C13 
4Z279C14 
472Z9C15 
4Z2Z9C16 
4Z2Z9C17 
4Z2Z9R1 
472 Z9R2 
4Z2Z9R3 
4Z2Z9R4 
4Z2Z9R5 
4Z2Z9R6 
4Z2Z9R7 
4Z2Z9R8 
4Z2Z9R9 
472Z9R10 
472Z9R11 
472Z9R12 
4Z2Z9R13 
4Z2Z9R14 
4Z2Z9R15 
4Z2Z9R16 
4Z2Z9R17 
4Z2Z9R18 
4Z2Z9R19 
472Z9R20 
472 Z9R21 
47.2 Z9R22 
4Z2Z9R23 


148-35 
148-33 
148-34 
148-25 
148-15 
148-43 
148-40 
148-46 


148-1 
148-3 
148-2 
148-4 
148-1 


148-8 
148-5 
148-6 
148-5 
148-6 
148-5 


138-75 
146-8 

146-13 
146-24 
146-21 
146-22 
146-21 
146-13 
146-13 
146-35 
146-34 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-185-8490 
5905-279-2616 
5905-299-2003 
5905-185-8510 
5905-195-6761 
5905- 542-8927 
5905-553-2198 


5895-503-7844B 


5960-262-0167 
5960-262-0152 
5960-193-5136 


3370 259000-5795 


5960-262-0167 


5935- 549-4587 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 


5895- 506-7439 
5910-643-9057 
5910-101-5766 
5910-184-5194 
5910-101-5627 
5910-644-6164 
5910-101-5627 
9910-101-5766 
9910-101-5766 
5910-191-9640 
5910-101-5616 
5910-101-5595 
5910-644-6164 
5910-101-5767 
9910-644-6215 
5910-101-4890 
5905-192-3971 
5905-254-9201 
5905- 190-8889 
5905- 552-3520 
5905-644-8283 
5905-665-6619 
5905-665-7406 


3350 850300-6611 


5905-665-7406 
5905-665-6619 
5905-190-8889 
5905- 195-6806 
5905- 552-4128 


5905-552-3520 
5905- 552-6010 
5905-539-4098 
5905-190-8889 
5905-279-3506 
5905-192-0667 
5905-279-1876 
} 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


RC20GF475J 
RC20GF153J 
RC32GF104J 
RC20GF103J 
RC20GF104J 
RN75B3014F 
RN70B5362F 
7030268P1 


JANI2ZATT7TWA 
JAN6AU6BWA 
JAN5687 


JAN5726/6AL5W 


JANI2Z2AT7WA 


54D17428-A 
53K17726 
53D16450 
93K17726 
53D16450 
93K17726 


PL7603960G1 
CPO9A1KB105K 
CM35C103K 
CM35C472K 
CM20C220J 
CP09A1KB104K 
CM20C220J 
CM35C103K 
CM35C103K 
CM20D221J 
CM20C101J 
CM20C151J 
COO9A1KB104K 
CM35C103J 
CPO9A1KE104K 
CM20D471J 
RC20GF331J 
RC20GF473J 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
7707158 P2493 
7707158P1213 
7707158P1501 
RT7/8-21-10F 
7707158P1501 
7707158P1213 
RC20GF101J 
RC20GF102J 
RN75B1024F 
RN75B2154F 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RN70B2003 F 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC20GF101J 
RC20GF332J 
RC20GF224J 
RC20GF222J 


Reference 
Designation 


4Z2Z9R24 
472Z9R26 
thru 
4Z2Z9R28 
4Z2Z9R31 
472 Z9R32 
4Z2Z9R33 
47.2 Z9R34 
47.2Z9R35 
427.2. Z9R36 
4Z2Z9R37 
4Z2Z9R38 
4Z2Z9R39 
4Z2Z9R40 
4Z2Z9R41 
47Z7279R42 
47.2 Z9R43 
4Z2Z79R44 
4Z2Z9R45 
4272 Z9R46 
4Z2Z9RA4A7 
47.2 Z9R48 
472 Z9R49 
4Z2Z9R50 
4Z2Z9TP1 
thru 
4Z2Z9TP3 
472Z9T1 
4Z2Z9V1 
4Z2Z9V2 
4722Z9V3 
4Z22Z9V4 
4Z72Z9V5 
4Z2Z9V6 
4Z2Z9V7 
4Z2Z9XT1 
4Z2Z9XV1 
4Z2Z79XV2 
472Z79XV3 
AZ2Z9XKV4 
4Z2Z9XV5 
4Z2Z9XV6 
4Z2Z9XV7 
4Z22Z10 


4Z2Z11 


4Z3 
4Z3J1 
thru 
427.3317 
4Z3TB1 
4Z3TB2 
4Z3TB3 
4Z73TB4 
4Z3Z1 
4Z3Z1C3 
473Z1C4 
4Z3Z1C5 
4Z3Z1C6 
4Z3Z1C7 
47.3Z1C8 
4Z73Z1C9 
473Z1C11 


Section IV 


Reference Designation Index 


Fig. & Class Code 
Index or Part 
No. Stock No. No. 
146-25 | 5905-171-2004 |RC20GF223J 
146-31 | 5905-279-1865 |RC20GF106J 
146-33 | 5905-279-2513 |RC20GF105J 
146-15 | 5905-190-8889 |RC20GF101J 
146-25 | 5905-171-2004 | RC20GF223J 
146-36 | 5905-279-3503 | RC20GF682J 
146-29 | 5905-279-2515 |RC20GF474J 
146-15 | 5905-190-8889 |RC20GF101J 
146-26 | 5905-195-6791 |RC20GF104J 
146-37 | 5905-279-1876 |RC20GF222J 
146-38 | 5905-171-1976 |RC42GF153J 
146-15 | 5905-190-8889 |RC20GF101J 
146-29 | 5905-279-2515 |RC20GF474J 
146-33 | 5905-279-2513 |RC20GF105J 
146-26 | 5905-195-6791 |RC20GF104J 
146-15 | 5905-190-8889 |RC20GFI101J 
146-25 | 5905-171-2004 |RC20GF223J 
146-28 | 5905-116-8998 | RC20GF683J 
146-30 | 5905-195-6791 | RC20GF681J 
146-29 | 5905-279-2515 | RC20GF474J 
146-23 | 5905-195-6806 |RC20GF102J 
146-11 | 5905-192-3971 | RC20GF331J 
146-47 | 5895-503-7844B | 7020368P1 
146-5 | 5950-521-8256 | 7707738P8 
146-1 5960-262-0167 |JANI2ZAT7WA 
146-3 5960-262-0152 | JAN6AU6WA 
146-4 5960-193-5136 | JAN5687 
146-2 | 3370 259000-5795 JAN57266AL5W 
146-3 5960-262-0152 | JAN6AU6WA 
146-1 | 5960-262-0167 | JANI2ZAT7WA 
146-4 | 5960-193-5136 | JAN5687 
146-6 | 8870 899000 53D16450 
146-7 | 8870 899300 53K17726 
146-6 | 8850 899000 53D16450 
146-7 | 8850 899300 53K17726 
146-6 | 8850 899000 53D16450 
146-6 | 8850 899000 53D16450 
146-7 | 8850 899300 53K17726 
146-7 | 8850 899300 53K17726 
138-76 | 5895-506-7448 | PL7709487G1 
(same components as 4Z2Z3) 
138-75 5895-506-7439 PL7603960G1 
(same components as 4Z2Z9) 
137-10 | 5895-694-8673 | PL7607089G1 
149-13 | 5935-295-3078 | 54A17403 
149-11 | 5940-552-7767 | 7771534P6 
149-11 | 5940-552-7767 | 7771534P6 
149-12 | 1270-258-8257 | 7771534P5 
149-12 | 1270-258-8257 | 7771534P5 
149-5 | 5895-505-2162 | PL7709083G1 
154-14 | 5910-101-5766 | CM35C103K 
154-37 | 5910-643-9057 | CPO9A1KB105K 
154-19 | 5910-100-5782 | CC21CH050D 
154-19 | 5910-100-5782 | CC21CH050D 
154-27 | 5910-184-5194 | CM35C472K 
154-31 | 5910-101-5627 | CM20C220J 
154-19 | 5910-100-5782 | CC21CH050D 
154-39 | 5910-666-0452 | CPO9A1KB473K 


481 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


4Z73Z1C14 
473Z1C15 
4Z3Z1C16 
4Z3Z1C17 
4Z3Z1C18 
4Z3Z1C20 
4Z3Z1C21 
473Z1C22 
4Z3Z1C23 
thru 
42Z3Z1C26 
473Z1C27 
42Z3Z1C28 
4Z3Z1C37 
4Z3Z1C38 
4Z3Z1C39 
42Z3Z1C40 
4Z3Z1L1 
473Z1L2 
4Z3Z1L3 
4Z3Z1L4 
4Z3Z1R5 
47.3Z1R6 
4Z3Z1R7 
4Z3Z1R8 
4Z3Z1R9 
4Z3Z1R10 
4Z3Z1R11 
473Z1R12 
42Z3Z1R13 
4Z3Z1R14 
4Z3Z1R15 
4Z3Z1R16 
4Z2Z1R17 
473Z1R18 
4Z3Z1R19 
473Z1R20 
AZ3Z1R21 
473Z1R22 
4Z3Z1R23 
473Z1R24 
4Z3Z1R25 
47.3Z1R26 
4Z3Z1R27 
4Z3Z1R28 
4Z3Z1R29 
473Z1R32 
4Z3Z1R33 
4Z3Z1R34 
4Z73Z1R35 
4Z3Z1R36 
4Z3Z1R37 
473Z1R38 
4Z73Z1R39 
4Z73Z1R40 
4Z73Z1R41 
473Z1R42 
473Z1R43 
473Z1R44 
473Z1R45 
473Z1R46 
473Z1R47 
473Z1R48 
473Z1R49 


482, 


Class Code 
or 
Stock No. 


3330 376144100 
5910-643-9057 
5910-100-5782 
5910-100-5782 
5910-184-5194 
5910-101-5627 
9910-100-5782 
5910-644-6212 
5910-667-5051 


5910-644-0682 
5910-644-0682 
5910-538-1620 
9910-538-1620 
5910-636-2104 
5910-636-2104 
5950-519-4346 
5950-519-4346 
9905-279-3514 
9905- 502-3486 
5905- 502-3489 
5905- 190-8889 
5905-552-3520 
5905-644-8283 
5905-190-8889 
5905-279-1876 
9905- 552-4128 
5905-539-0131 
9905-190-8889 
5905- 552-3520 
5905-190-8889 
5905-552-6010 
5905-539-4098 
5905-190-8889 
5905-279-3506 


5905-279-3514 
5905- 502-3486 
5905-502-3489 
5905- 190-8889 
5905- 552-3520 
5905-644-8283 
5905-190-8889 
5905-279-1876 
5905-552-4128 
9905-539-0131 
5905- 190-8889 
5905-552-3520 
5905- 190-8889 
5905-552-6010 
5905-539-4098 
5905-190-8889 
5905-279-3506 
5905-185-8490 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


CM35C103K 
CPO9A1KB105K 
CC21CH050D 
CC21CH050D 
CM35C472K 
CM20C220J 
CC21CH050D 
CPO9A1KE473K 
CPO8A1KB473K 


CPO9A1KB474K 
CPO9A1KB474K 
7711446 P2 
7711446 P2 
CM15C470J 
CM15C4703 
7416681 P2 
7416681 P2 
RC20GF1813 
7709026 P4 
7709026P15 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
7707158P2493 
RC20GF101J 
RC20GF222J 
RN75B1024F 
RN75B2154F 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
RC20GF101J 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC20GF101J 
RC20GF332J 
RN70A4022F 
RN70A3010F 
RT7/8-21-10R 
RN70A3010F 
RN70A4022F 
RN70A4022F 
RN70A3010F 
RT7/8-21-10R 
RN70A3010F 
RN70A4022F 
RC20GF181J 
7709026P4 
7709026P15 
RC20GF101J 
RN70B2003F 
7707158P2493 
RC20GF101J 
RC20GF222J 
RN75B1024F 
RN75B2154F 
RC20GF1013 
RN70B2003F 
RC20GF101J 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC20GF101J 
RC20GF332J 
RC20GF475J 


Reference 
Designation 


4Z3Z1R50 
4Z3Z1R51 
4Z3Z1R52 
thru 
4Z3Z1R55 
4Z3Z1R97 
4Z3Z1R98 
4Z73Z1R99 
4Z3Z1R100 
473Z1R101 
473Z1R102 
4Z3Z1R103 
473Z1R104 
473Z1R105 
42Z3Z1R106 
473Z1R107 
473Z1R108 
4Z3Z1R109 
473Z1R111 
473Z1R112 
47.3Z1R113 
473Z1R114 
4Z3Z1R115 
4Z3Z1R116 
4Z3Z1TP1 
thru 
4Z73Z1TP8 
4Z3Z1T1 
4Z7.3Z1T2 
4Z3Z1V1 
4Z73Z1V2 
4Z3Z1V3 
473Z1V4 
4Z73Z1V5 
4Z3Z1V6 
4Z3Z1V7 
thru 
4Z3Z1V9 
4Z73Z1V16 
4Z3Z1XV1 
4Z3Z1XV2 
4Z3Z1XV3 
4Z3Z1XV4 
4Z3Z1XV5 
4Z3Z1XV6 
thru 
4Z3Z1XV9 
4Z3Z1XV16 
47322 
4Z3Z2C1 
4Z73Z2C2 
4Z3Z2R1 
4Z3Z2R2 
4Z3Z2R3 
4Z3Z2R4 
4Z3Z2R5 
4Z3Z2R6 
4Z3Z2R7 
4Z3Z2R8 
4Z73Z2R9 
4Z3Z2R11 
4Z3Z2R12 
thru 
4Z3Z2R15 


Class Code 
or 
Stock No. 


9905-279-2515 
5905-185-8510 
5905-279-2515 


9905-279-3500 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-665-7405 


RC20GF474J 
RC20GF103J 
RC20GF474J 


RC20GF183J 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
7707158P1213 
RN70A1501F 


3350 850300-6611 RT 7/8-21-10F 


5905-665-7405 
5905-665-7405 


RN70A1501F 
7707158P1213 
7707158P1213 
RN70A1501F 


3350 850300-6611 RT 7/8-21-10F 


5905-665-7405 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-665-7538 
5905-665-7538 
5905-279-2519 
5905-279-2519 
5895-503-7844B 


5950-518-4217 
5950-518-4217 
5960-262-0167 
5960-262-0152 
5960-193-5136 
5960-262-0167 
5960-262-0152 
5960-193-5136 
59960-262-0167 


5960-240-3171 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 


5935-160-1365 
5895- 505-3528 
9910-101-5627 
5910-101-5627 
5905-279-2513 
9905-279-2513 
5905-190-8889 
5905-185-6955 
5905-171-1998 
5905-279-1754 
5905-279-1754 
5905-190-8889 
9905-185-6955 
5905-171-1998 
5905-552-6014 


RN70A1501F 
7707158P1213 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
RT 7/8-21-10G 
RT 7/8-21-10G 
RC20GF334J 
RC20GF3343 
7030268P1 


7415260P1 
7415260P1 
JANI2ZATTWA 
JAN6AU6WA 
JAN5687 
JANI2ATTWA 
JAN6AU6WA 
JAN5687 
JANI2ZATTWA 


JAN5D755 

53K17726 
53D16450 
593K17726 
53K17726 
53D16450 
53K17726 


TS103P01 
PL7709069G1 
CM20C220J 
CM20C220J 
RC20GF105J 
RC20GF105J 
RC20GF1013 
RC42GF753J 
RC20GF333J 
RC20GF155J 
RC20GF155J 
RC20GF101J 
RC42GF753J 
RC20GF333J 
RN75B1404F 


Reference 
Designation 


473Z2TP1 
thru 
4Z3Z2TP7 
4Z3Z2V1 
thru 
4Z3Z2V6 
4Z3Z2V7 
473Z2XV1 
thru 
4Z3Z2XV6 
4Z3Z1XV7 


Fig. & 
Index 
No. 


152-12 


154-1 


154-2 
152-3 


152-4 


Class Code 
or 
Stock No. 


5895-503-7844B 


3370-259000- 
9795 


5960-193-5136 
8850 899000 


8850 899300 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


7030268P1 


JAN5726/ 
6AL5W 

JAN5687 

53D16450 


593K17726 


Reference 


Designation 


4Z73Z4R23 
4Z3Z4R24 
4Z2Z4R25 
4Z3Z4R26 
4Z3Z4R27 
4Z3Z4R28 
4Z3Z4R29 
4Z3Z4R30 
4Z3Z4R31 
4Z3Z4R33 
4Z3Z4R;3 


Class Code 
or 
Stock No. 


9905-502-3492 
5905- 502-3486 
9905-502-3486 
5905- 502-3489 


Section IV 
Reference Designation Index 


RN70A3010F 
RN70A4022F 
RN70A4022 F 
RN70A3010F 


RT7/8-21-10R 


RN70A3010F 
RN70A4022F 


7709026 P9 
7709026P4 
7709026 P4 
7709026P15 


4Z3Z3 149-3 | 5895-505-3528 | PL7709069G1 
(same components as 4Z3Z2) 
4Z3Z4 149-6 5895-505-2170 | PL7709084G1 
4Z3Z4C1 155-13 | 5910-644-3575 | CPO9A1KB224K 
4Z3Z4C2 155-12 | 5910-643-9057 | CPO9A1KB105K 
4Z73Z4C4 155-12 | 5910-643-9057 | CPO9A1KB105K 
4Z3Z4C5 155-8 5910-100-5782 | CC21CH050D 
473Z4C6 155-8 5910-100-5782 | CC21CH050D 
4Z3Z4C7 155-10} 5910-184-5194 | CM35C472K 
4Z3Z4C8 155-11 | 5910-101-5627 | CM20C220J3 
473Z4C9 155-8 5910-100-5782 | CC21CH050D 
4Z3Z4C11 155-9 | 5910-666-0452 | CPO9A1KB473K 
4Z3Z4C12 155-13 | 5910-644-3575 | CPO9A1KB224K 
473Z4C13 155-12 | 5910-643-9057 | CPO9A1KB105K 
473Z4C15 155-12 | 5910-643-9057 | CPO9A1KB105K 
4Z73Z4C16 155-8 5910-100-5782 | CC21CH050D 
4Z73Z4C17 155-8 5910-100-5782 | CC21CH050D 4Z3Z4R51 
4Z3Z4C18 155-10 | 5910-184-5194 | CM35C472K 473Z4R52 
47.3Z4C20 155-11 | 5910-101-5627 | CM20C220J thru 
4Z3Z4C21 155-8 | 5910-100-5782 | CC21CH050D 4Z3Z4R55 
4Z3Z4C22 155-14 | 5910-644-6212 | CPO9A1KE473K 4Z3Z4R97 
4Z3Z4C23 155-28 | 5910-667-5051 | CPO09A1KB473K 4Z3Z4R98 
thru 4Z3Z4R99 
4Z73Z4C26 4Z3Z4R111 
47,3Z4C 27 4Z73Z4R112 
47,3Z4C28 473Z4R113 
4Z73Z4C35 155-8 4Z3Z4R114 
4Z3Z4C36 155-8 473Z4R115 
4Z3Z4C37 151-7 473Z4R116 
4Z3Z4C38 147-7 4Z73Z4R117 
473Z4C39 147-4 CM15C4703 4Z3Z4R118 
473Z4C40 147-4 CM15C470J 4Z3Z4TP1 
4Z3Z4L1 147-9 | 5950-519-4346 | 7416681P2 thru 
4Z73Z4L2 151-9 5950-519-4346 | 7416681 P2 4Z3Z4T P12 
4Z3Z4R1 155-27 | 5905-502-3492 | 7709026P9 4Z3Z4T1 
4Z3Z4R2 155-26 | 5905-502-3486 | 7709026P4 4Z3Z4T2 
4Z3Z4R4 155-26 | 5905-502-3486 | '7709026P4 4Z3Z4V1 
4Z3Z4R5 155-25 | 5905-502-3489 | 7709026P15 4Z3Z4V2 
4Z3Z4R6 155-18 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 4Z3Z4V3 
4Z3Z4R7 155-20 | 5905-552-3520 | RN7OB2003F 4Z3Z4V4 
473Z4R8 155-22 | 5905-644-8283 | 7707158P2493 473Z4V5 
4Z3Z4R9 155-18 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 4Z3Z4V6 
4Z3Z4R10 155-21 | 5905-279-1876 | RC20GF222J3 4Z3Z4V7 
4Z3Z4R11 155-23 | 5905-552-4128 | RN75B1024F thru 
473Z4R12 155-24 | 5905-539-0131 | RN75B2154F 4Z3Z4V9 
4Z3Z4R13 155-18 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 4Z3Z4V16 
4Z73Z4R14 155-20 | 5905-552-3520 | RN7OB2003F 4Z3Z4XV1 
4Z3Z4R15 155-18 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 47.3Z4XV2 
4Z3Z4R16 155-17 | 5905-552-6010 | RN75B1744F 473Z4XV3 
4Z3Z4R17 155-16 | 5905-539-4098 | RN75B1004F 4Z3Z4XV4 
4Z3Z4R18 155-18 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 4Z3Z4XV5 
4Z3Z4R19 155-19 5905-279- 3506 RC20GF3325 4Z3Z4XV6 
4Z3Z4R20 155-34 / RN70A4022F thru 
4Z3Z4R21 155-35 RN70A3010F 4Z3Z4XV9 
4Z73Z4R22 155-36 | 3350 RT7/8-21-10R 4Z3Z4XV16 |151-2 


4Z3Z4R35 
4Z3Z4R36 
4Z3Z4R37 
4Z3Z4R38 
4Z3Z4R39 
4Z3Z4R40 
4Z3Z4R21 
4Z3Z4R42 
4Z3Z4R43 
4Z3Z4R44 
4Z3Z4R45 
4Z3Z4R46 
4Z3Z4R47 
4Z3Z4R48 
4Z3Z4R49 
4Z3Z4R50 


5905- 190-8889 
5905-552-3520 
5905-644-8283 
5905-190-8889 
5905-279-1876 
5905-552-4128 
5905-539-0131 
5905- 190-8889 
9905-552-3520 
5905-190-8889 
5905-552-6010 
5905-539-4098 
5905-190-8889 
5905-279-3506 
9905-185-8490 
5905-279-2515 
5905-185-8510 
5905-279-2515 


RC20GF1013 
RN70B2003F 
7707158 P2493 
RC20GF101J 
RC20GF222J 
RN75B1024F 
RN75B2154F 
RC20GF1013 
RN70B2003F 
RC20GF101J 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC20GF1013 
RC20GF332J 
RC20GF475J 
RC20GF474J 
RC20GF103J 
RC20GF474J 


9905-2'79-3500 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-171-1998 
5905-665-7538 
5905-665-7538 
5905-279-2519 
5905-279-2519 
5905- 502-3492 
5905-502-3492 
5895-503-7844B 


RC20GF183J 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
RC20GF333J 
RT7/8-21-10G 
RT7/8-21-10G 
RC20GF334J 
RC20GF334J 
7709026P9 
7709026P9 
7030268P1 


155-29 | 5910-644-0682 
155-29 | 5910-644-0682 
5910-100-5782 
5910- 100-5782 
5910- 538-1620 
5910-538-1620 
5910-636-2104 
5910-636-2104 


CPO9A1KB474K 
CPO9A1KB474K 
CC21CH050D 
CC21CH050D 
7711446 P2 
7711446 P2 


5950-518-4217 
5950-518-4217 
5960-262-0167 
5960-262-0152 
5960-193-5136 
5960-262-0167 
960-262-0152 
5960-193-5136 
5960-262-0167 


7415260P1 
7415260P1 
JANI2AT7TWA 
JAN6AU6BWA 
JAN5687 
JANI2Z2ATT7TWA 
JAN6AU6WA 
JAN5687 
JANIZATTWA 


5960-240-3171 
8850 99300 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 


JAN5755 

53K17726 
53D16450 
53K17726 
53K17726 
53D16450 
53K17726 


5935-160-1365 TS103P01 


483 


Section IV T.O. 31P1-2GPA23-4 
Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


Fig. & 
Index 
No. 


Class Code 
or 
Stock No. 


Fig. & 
Index 
No. 


Part Reference 


No. 


Reference 
Designation 


4Z73Z5 149-4 5895-506-7466 PL7709048G1 4Z3Z8C11 | 146-14 | 5910-666-0452 CPO9A1KB473K 
47Z3Z5C1 153-10 CC21CH080D 146-26 | 3330 376144100 CM35C 103K 
thru 146-23 | 5910-643-9057 CPO9A1KB105K 
4Z3Z5C3 146-21 | 5910-100-5782 CC21CH050D 
4Z3Z5C4 153-9 5910-100-5782 CC21CH050D 146-21 |5910-100-5782 CC21CH050D 
4Z3Z5C5 153-32 |5910-184-5194 CM35C472K 146-15 | 5910-184-5194 CM35C472K 
4Z3Z5C6 153-33 |5910-668-1634 CM20C560J 146-18 | 5910-101-5627 CM20C 2203 
4Z3Z5C7 153-9 5910-100-5782 CC21CH050D 146-21 | 5910-100-5782 CC21CH050D 
4Z3Z5C8 153-39 |5910-644-6164 CPO09A1KB104K 146-33 | 5910-644-6212 CPO9A1IKE473K 
4Z3Z5C9 153-26 |5910-101-5654 CM20C680J 4Z3Z8C23 | 146-36 | 5910-644-6212 CPO9A1IKB473K 
4Z3Z5K1 153-5 5945-522-9639 CR2791G123A10 thru 
4Z3Z5R1 153-13 | 5905-502-3492 7709026P9 4Z3 Z8C 26 
thru 146-20 | 5910-644-0682 CPO9A1KB474K 
4Z3Z5R4 146-20 | 5910-644-0682 CPO9A1KB474K 
423 Z5 Ro 153-25 | 5905-552-3520 RN70B2003 F 146-15 | 5910-184-5194 CM35C472K 
473Z5R6 153-38 | 5905-190-8889 RC20GF101J 146-18 | 5910-101-5627 CM20C 2203 
4Z3Z5R7 153-38 | 5905-190-8889 RC20GF101J 146-21 | 5910-100-5782 CC21CH050D 
4Z3 Z5R8 153-34 | 5905-644-8283 7707158P2493 146-15 | 5910-184-5194 CM35C472K 
4Z3Z5R9 153-35 |5905-279-1876 RC 20GF222J 146-18 | 5910-101-5627 CM20C 2203 
4Z73Z5R10 |153-24 | 5905-539-4098 RN75B1004F 150-21 | 5910-100-5782 CC21CH050D 
4Z3Z5R11 |153-31 |5905-539-0131 RN75B2154F 151-7 5910-538-1620 7711446P2 
4Z3Z5R12 |153-38 | 5905-190-8889 RC20GF101J 151-7 50910-538-1620 7711446P2 
4Z3Z5R13 |153-38 | 5905-190-8889 RC20GF101J 151-4 5910-636-2104 CM15C470J 
4Z73Z5R14 |153-25 |5905-552-3520 RN70B2003 F 151-4 5910-636-2104 CM15C4703 
4Z3Z5R15 |153-22 | 3350 RN75B1694F 150-6 5945-500-9724 CR2791G123A11 
4Z3Z5R16 | 153-24 | 5905-539-4098 RN75B1004F 151-9 5950-519-4346 7416681P2 
4Z3Z5R17 | 153-21 | 5905-195-6791 RC 20GF681J 151-9 5950-519-4346 7416681P2 
4Z3Z5R18 | 153-38 | 5905-190-8889 RC20GF101J3 150-25 | 5905-279-3514 RC 20GF181J 
4Z3Z5R19 |153-38 | 5905-190-8889 RC20GF101J 150-50 | 5905-502-3486 7709026P4 
4Z3Z5R20 | 153-36 | 3350 379400-7473 | 7707158P2053 150-49 | 5905-502-3489 7709026P15 
4Z3Z5R21 | 153-37 RN70A4992F 150-12 | 5905-190-8889 RC20GF101J 
473Z5R22 | 153-37 RN70A4992F 150-13 | 5905-552-3520 RN70B2003F 
4Z3Z5R23 | 153-36 | 3350 379400-7473 | 7707158P2053 150-16 | 5905-664-8283 7707158P 2493 
473Z5R24 | 153-27 | 5905-665-7405 7707158P1213 150-12 | 5905-190-8889 RC20GF101J3 
473Z5R25 | 153-27 | 5905-665-7405 7707158P1213 4Z3Z8R10 | 150-24 | 5905-279-1876 RC 20GF222J 
4Z3Z5R26 | 153-29 | 3350 850300-6611 | RT7/8-21-10F 4Z3Z8R11 | 150-17 | 5905-552-4128 -RN75B1024F 
4Z3Z5R27 | 153-28 | 5905-665-7406 RN70A1501F 4Z3Z8R12 | 150-19 | 5905-539-0131 RN75B2154F 
4Z3Z5R28 | 153-28 | 5905-665-7406 RN70A1501F 4Z3Z8R13 | 150-12 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
4Z3Z5R29 | 153-16 | 5905-279-2522 RC 20GF154J 4Z3Z8R14 | 150-13 | 5905-552-3520 RN70B2003F ~~ 
4Z3Z5TP1 | 153-33 | 5895-503-7844B | 7030268P1 4Z3Z8R15 | 150-12 | 5905-190-8889 RC20G F101J 
thru 4Z3Z8R16 | 150-30 | 5905-552-6010 RN75B1744F 
4Z3Z5TP4 4Z3Z8R17 | 150-29 | 5905-539-4098 RN75B1004F 
4Z3Z5V1 153-2 5960-262-0167 JANI2ZATTWA 4Z3Z8R18 | 150-12 | 5905-190-8889 RC20GF101J 
4Z3Z5V2 153-3 5960-262-0152 JAN6AU6WA 4Z3Z8R19 | 150-35 | 5905-279-3506 RC 20G F332J 
4Z3Z5V3 153-4 5960-193-5136 JAN5687 4Z3Z8R20 | 150-32 RN70A4022F 
473 Z5V4 153-4 5960-193-5136 JAN5687 4Z3Z8R21 | 150-31 RN70A3010F 
4Z3Z5V5 153-1 3378-259000-5795| JAN5726/6AL5W 47Z3Z8R22 | 150-52 | 3350 RT7/8-21-10R 
4Z3Z5XK1 | 153-8 8850 021060 54D17428-A 4Z3Z8R23 | 150-31 RN70A3010F 
4Z3Z5XV1 | 153-6 8850 899300 53K17726 4Z3Z8R24 | 150-32 RN70A4022F 
4Z3Z5XV2 | 153-7 8850 899000 53D16450 4Z3Z8R25 | 150-32 RN70A4022F 
4Z3Z5XV3 | 153-6 8850 899300 53K17726 4Z3Z8R26 | 150-31 RN70A3010F 
4Z3Z5XV4 | 153-6 8850 899300 53K17726 4Z3Z8R27 | 150-52 | 3350 RT7/8-21-10R 
4Z3Z5XV5 | 153-7 8850 899000 53D16450 4Z3Z8R28 | 150-31 RN70A3010F 
4Z3Z6 149-3 5895-505-3528 PL7709069G1 4Z3Z8R29 | 150-32 RN70A4022F 
(same components as 4Z3Z2) 4Z3Z8R32 | 150-25 | 5905-279-3514 RC 20GF181J3 
4Z3Z7 149-4 | 5895-506-7466 | PL7709048G1 4Z3Z8R33 | 150-50 | 5905-502-3486 7709026P4 
(Same components as 4Z3Z5) 4Z3Z8R34 | 150-49 | 5905-502-3489 7709026P15 
4Z3Z8 149-2 5895-505-2169 PL7709082G1 4Z3Z8R35 | 150-12 | 5905-190-8889 RC 20GF101J 
4Z3 Z8C3 150-26 | 3330 376144100 CM35C 103K 473Z8R36 | 150-13 | 5905-552-3520 RN70B2003F 
4Z3Z8C4 150-23 | 5910-643-9057 CPO9A1KB105K 4Z3Z8R37 | 150-16 | 5905-664-8283 7707158P2493 
4Z3 Z8C5 150-21 | 5910-100-5782 CC21CH050D 4Z3Z8R38 | 150-12 | 5905-190-8889 RC 20GF1013 
473 Z8C6 150-21 | 5910-100-5782 CC21CH050D 4Z3Z8R39 | 150-24 | 5905-279-1876 RC 20GF222J 
4273 Z8C7 150-15 | 5910-184-5194 CM35C472K 4Z3Z8R40 | 150-17 | 5905-552-4128 RN75B1024F 
4Z3Z8C8 150-18 | 5910-101-5627 CM20C 2203 4Z3Z8R41 | 150-29 | 5905-539-0131 RN75B2154F 
4Z3Z8C9 150-21 | 5910-100-5782 CC21CH050D 4Z3Z8R42 | 150-12 | 5905-190-8889 RC 20GF101J 


484 


Reference 
Designation 


4Z3 Z8R43 
473 Z8R44 
473 Z8R45 
4Z3Z8R46 
473 Z8R47 
4Z73Z8R48 
473 Z8R49 
4Z3Z8R50 
4Z3 Z8R51 
4Z3Z8R52 
thru 

4Z73Z8R55 
4Z3Z8R56 
4Z3Z8R57 
473 Z8R58 
4Z3Z8R59 
4Z3Z8R60 
4Z3Z8R61 
473 Z8R62 
4Z3Z8R63 
4Z3Z8R64 
473 Z8R65 
4Z3Z8R66 
4Z3Z8R67 
4273 Z8R68 
4Z3 Z8R69 
473 Z8R70 
4Z73Z8R71 
4Z3Z8R72 
4Z3Z8R73 
4Z3 Z8RT4 
4Z3Z8RT75 
4Z3Z8R76 
4Z3Z8RT17 
4Z3Z8R78 
4Z3Z8R79 
4Z3Z8R80 


Class Code 
or 
Stock No. 


9905-552-3520 
5905-190-8889 
9905-552-6010 
5905-539-4098 
59905-190-8889 
5905-279-3506 
9905-185-8490 
9905-279-2515 
5905-185-8510 
9905-279-2515 


5905-190-8889 
9905-254-9201 
5905-665-5419 


5905-644-8283 
9905-192-3973 
59905-504-4963 
9905-539-0131 
5905-190-8889 
9905-552-3520 
5905-190-8889 
9905-552-6010 
5905-539-4098 
9905-190-8889 
5905-279-1757 


3350 850300-6611 


5905-190-8889 
5905-644-8283 
5905-665-5419 
5905-644-8291 
9905-192-3973 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


RN70B2003 F 
RC20GF101J 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC20GF101J 
RC 20G F332J 
RC 20GF475J 
RC 20GF474J 
RC20GF103J 
RC 20GF4743 


RC20GF101J 
RC 20GF473J 
RN70B4753F 
RN70A1001F 
7707158P2493 
RC 20GF471J 
RN75B1244F 
RN75B2154F 
RC 20GF1013 
RN70B2003 F 
RC20GF101J 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC 20GF101J 
RC 20GF152J 
RN70A4992F 
RN70A1003 F 
RT7/88-21-10F 
RN70A4992F 
RN70A1003 F 
RC 20GF101J3 
7707158P2493 
RN70B4753F 
RN70A1001F 
RC 20G F4713 


Reference 
Designation 


4Z3Z8TP1 


Fig. & 
Index 
No. 


150-54 


150-9 
150-9 
150-3 
150-2 
150-1 
150-3 
150-2 


150-3 


150-2 
150-1 
150-3 
150-2 
150-1 
151-1 
150-7 
150-4 
150-5 
150-4 
150-4 
150-5 
150-4 


150-5 
150-4 
150-4 
150-5 
150-4 
151-2 
149-3 


Class Code 
or 
Stock No. 


5895-503-7844B 


5950-518-4217 
9950-518-4217 
0960-262-0167 
5960-262-0152 
5960-193-5136 
5960-262-0167 
9960-262-0152 


0960-262-0167 


0960-262-0152 
9960-193-5136 
5960-262-0167 
53960-262-0152 
0960-193-5136 
9960-240-3171 
9935-549-4587 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 


8850 899000 
8850 899300 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899300 
90935-160-1365 
9895-505-3528 


Section IV 
Reference Designation Index 


Part 
No. 


7030268P1 


7415260P1 
7415260P1 
JANI2AT7TWA 
JAN6AUEBWA 
JAN5687 
JANI12ZATTWA 
JAN6AU6WA 


JANI2ZAT7WA 


JANGAUBWA 
JAN5687 
JANI2ATTWA 
JAN6AU6WA 
JAN5687 
JAN5755 
04D17428-A 
53K17726 
93D16450 
03K17726 
53K17726 
93D16450 
03K17726 


03D16450 
03K17726 
93K17726 
93D16450 
03K17726 
TS103P01 
PL7709069G1 


(same components as 4Z3Z2) 


5905-504-4963 
59905-539-0131 
59905-190-8889 


RN75B1244F 
RN75B2154F 
RC 20G F101J3 


473Z8R81 
473 Z8RB2 
473 Z8R83 


149-3 |5895-505-3528 | PL7709069G1 
(same components as 4Z3Z2) 
149-2 | 5895-505-2169 | PL7709082G1 


423 Z8R84 
4Z3Z8R85 
4Z3 Z8R86 
4Z3 Z8R87 
4Z3Z8R88 
4Z3Z8R89 
4Z3Z8R90 
4Z3Z8R91 
4Z3 Z8R92 
4Z3 Z8R93 
4273 Z8R94 
4Z3Z8R95 ' 
4Z3 Z8RI6 
4Z3 Z8R97 
4Z3 Z8R98 
4Z3Z8R99 
4Z3Z8R111 
4Z3Z8R112 
4Z3 Z8R113 
4Z3Z8R114 
4Z3Z8R115 
4Z3Z8R116 
4Z3Z8R117 
4Z3Z8R118 
4Z3Z8R119 


5905-190-8889 
9905-552-3520 
9905-552-6010 
905-539-4098 
9905-190-8889 
59905-279-1757 


3350 850300-6611 


5905-644-8301 
9905-644-8301 
9905-279-3500 
5905-171-1998 
59905-171-1998 
9905-171-1998 
5905-171-1998 
9905-665-7538 
59905-665-7538 


59905-279-2519 


5905-279-2519 
5905-185-8490 
5905-192-3971 
5905-192-3971 


RC20GF101J 
RN70B2003 F 
RN75B1744F 
RN75B1004F 
RC 20GF1013 
RC20GF152J 
RN70A4992F 
RN70A1003F 
RT7/8-21-10F 
RN70A1003 F 
RN70A4992F 
7707158P1653 
7707158P1653 
RC 20GF183J 
RC 20GF333J 
RC 20G F333 J 
RC 20G F333J 
RC 20GF333J 
RT7/8-21-10G 
RT7/8-21-10G 
RC 20GF334J 
RC20GF334J 
RC20GF475J 
RC30GF331J 
RC20GF331J3 


(same components as 4Z3Z8) 


137-3 


137-28 
156-35 
152-34 
152-36 
152-34 
152-34 
152-37 
152-38 
152-34 


152-61 
152-61 
152-62 
152-61 
152-61 
152-63 
152-59 
152-39 


156-41 


| 6110-500-4706 
(same components as 1Z1) 


0910-668-1866 
3330 319001185 
3330 319001185 
3330 319001185 
3330 319001185 
0910-668-1939 
3330 319001186 
3330 319001185 


9935-204-7704 
5935-204-7704 
5935-204-7705 
5935-204-7704 
0935-204-7704 
5935-643 -7742 


5905-190-8889 


5905-195-6806 


PL7607952G1 


PL7302708G4 

CP54B5E F104V 
CP54B5E F504V 
CPO4B5E F504V 
CP54B5E F504V 
CPO4B5E F504V 
CP54B4E F104V 
CP54B4E F504V 
CPO4B5E F504V 


26-4401-24S 
26-4401-245 
26-4401-16S 
26-4401-248 
26-4401-24S 
26-4401-32S 
RP3507-G2 

RC 20GF1013 


RC 20GF102J 


485 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


4Z5R17 
thru 
4Z5R19 
4Z5R20 
4Z5R21 
4Z5R22 
thru 
4Z5R24 
4Z5R25 
4Z5R26 
thru 
4Z5R29 
4Z5R30 
4Z5R31 
4Z5R32 
4Z5TB1 
4Z5TB2 
4Z5TB3 
4Z5TB4 
4Z5TB5 
4Z5TB6 
4Z5TB7 
4Z5TB8 
4Z5TB9 
4Z5TB10 
4Z5TB11 
4Z5TB12 
4Z5TB13 
4Z5TB14 
4Z5TB15 
AZ5TB16 
4AZ5TB17 
4Z5TB18 
thru 
4Z5TB21 
4Z5TB22 
4Z5XK1 
4Z5Z1 
4Z5Z1AR1 


4Z5Z1AR2 


4Z5Z1C1 
4Z5Z1C2 
4Z5Z1C3 
4Z5Z1C4 
4Z5Z1C5 
4Z5Z1C6 
4Z5Z1J1 
thru 
475Z1J4 
4Z5Z1K1 
4Z5Z1R1 
4Z5Z1R2 
4Z5Z1R3 
4Z75Z1R4 
4Z5Z1R5 
4Z5Z1R6 
4Z5Z1R7 
475Z1XK1 
4Z5Z2 
4Z5Z2Bl1 
4Z5Z2B2 
4Z5Z2B3 
4Z5Z2C1 


486 


Fig. & 
Index 
No. 


156-39 


156-41 
156-40 
156-39 


156-40 
156-39 


156-42 
156-43 
156-41 
156-28 
156-28 
156-29 
156-29 
156-28 
156-28 
156-29 
156-29 
156-30 
156-30 
156-31 
156-31 
156-32 
156-32 
156-31 
156-31 
156-33 
156-28 


156-33 
156-60 
156-21 
156 - 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-190-8889 


5905-195-6806 
5905-279-3514 
905-190-8889 


905-279-3514 
59905-190-8889 


5905-252-4018 
9905-195-5571 
59905-195-6806 
9940-502-4770 
5940-502-4770 
5940-552- 7767 
9940-552-7767 
5940-502-4770 
9940-502-4770 
5940-552-7767 
9940-552-7767 
5940-665-9134 
9940-665-9134 
1270-258-8257 
1270-258-8257 
90940-552-7767 
59940-552-7767 
1270-258-8257 
1270-258-8257 
5940-502-4770 
5940-502-4770 


5940-502-4770 
9935-321-5121 
5895-569-6607 
9895-569-6597 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


RC20GF101J 


RC20GF1025 
RC20GF181J 
RC20GF1013 


RC 20GF181J 
RC20GF101J 


RC 20GF470J 
RC 20G F680J 
RC 20GF102J 
7771534P8 
7771534P8 
7771534P6 
7771534P6 
7771534P8 
7771534P8 
7771534P6 
7771534P6 
7771534P7 
7771534P7 
7771534P5 
7771534P5 
7771534P6 
7771534P6 
7771534P5 
7771534P5 
7771534P8 
7771534P8 


7771534P8 
94A14775 
PL7710094G1 
PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


156-1 


| 5895-569-6597 


| PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


169-5 
169-5 
169-1 
169-5 
169-5 
169-1 
169-2 


169-7 
169-9 
169-3 
169-10 
169-9 
169-4 
169-10 
169-6 
169-8 
156-20 
168-48 
168-63 
168-63 
168-36 


0910-126-1619 
9910-126-1619 
0910-278-6804 
5° 10-126-1619 
50910-126-1619 
9910-278-6804 


5945-522-9639 
5905-108-5587 
9905-503-5128 
9905-158-5731 
5905-108-5587 
59905-503-6679 
90905-158-5731 
5905-644-8581 
9935-549-4587 
0896-609-5169B 
1800 
9990-504-8231 
5990-504-8231 
9910-112-8248 


CV11A250 
CV11A250 
CM15B100K 
CV11A250 
CV11A250 
CM15B100K 
91G16095 


CR2791G123A10 
RA20A2SD502AK 
7709859P5 


RA20A2SD103 AK | 


RA20A2SD502AK 
7709859P4 
RA20A2SD103 AK 
RB18BE25002C 
04D17428-A 
PL7607083G3 
D10970 
AY-201S-25 
AY-201S-25 
CV11C450 


Reference 
Designation 


4Z5Z2C2 
4Z5Z2DS1 


4Z5Z2R14 
4Z5Z2R15 
4Z5Z2R16 


Fig. & 
Index 
No. 


168-33 
168-26 


168-15 


168-70 
168-70 
168-42 
168-20 
168-42 
168-20 
168-42 
168-20 
168-42 
168-20 
168-19 


168-40 
168-39 
168-34 
168-34 
168-51 
168-72 
168-24 
168-25 


168-3 
168-3 
168-4 
168-4 
168-5 
168-32 
168-28 
168-27 
168-29 
168-30 
168-31 
168-16 


156-18 
156-1 


Class Code 
or 
Stock No. 


9910-668-3099 
6240-267-1167 


0945-522-9639 


3350 793000-3343 
3350 793000-3343 
5905-500-9049 
5905-279-2019 
5905-500-9049 
5905-279-2019 
5905-500-9049 
5905-279-2019 
5905-500-9049 
905-279-2019 
9905-279-2521 


9905-108-5587 
3350 

5905-279-1757 
9905-279-1757 
59930-699-5724 
5930-617-7242 
9930-050-2680 
5930-050-2708 


59940-665-9134 
5940-665-9134 
5940-552-7767 
5940-552-7767 
0950-665-9138 
6210-643 -4119 
6210-299-7722 
6210-299-3507 
6210-299-4998 
7700 

6210-260-7562 
0935-549-4587 


5895-609-5168B 
9895-569-6597 


Part 
No. 


CM30D1025 
1822 


CR2791G123A10 


RV4ATFD503A 
RV4AT FD503A 
SA1600 

RC 20GF512J 
SA1600 

RC 20GF512J 
SA1600 

RC 20G F512J 
SA1600 
RC20GF5125 
RC 20G F244J 


RA20A2SD502AK 
RB18BE10001C 
RC20GF152J 

RC 20GF152J 
7706298P2 
7719639P1 
ST42A 

ST52P 


7771534P7 
7771534P7 
7771534P6 
7771534P6 
7771534P4 
LH60BR4 
LH62HA2 
LH62BB2 
LH62BG2 
LH62BW2 
LH62BY2 
54D17428-A 


PL7709055G2 
PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


156-1 


| 5895-569-6597 


| PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


166-5 
166-8 
166-9 
166-8 
166-5 
166-8 
166-9 
166-8 


166-12 


166-6 


9910-648-9469 
9910-126-1618 
3330 313334119 
9910-126-1618 
9910-648-9469 
5910-126-1618 
3330 313334119 
9910-126-1618 


8850 021040 


9945-522-9639 


CM15C 2705 
CV11A070 
CV11C300 
CV11A070 
CM15C 2705 
CV11A070 
CV11C300 
CV11A070 


51G16095 


CR2791G123A10 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
Reference or Part 
Designation Stock No. No. 


Fig. & Class Code 
Reference Index or Part 
Designation No. Stock No. No. 


4Z5Z3R1 
4Z5Z3R2 
4Z5Z3R3 
4Z5Z3R4 
4Z5Z3R5 
4Z5Z3R6 
4Z5Z3R7 
4Z5Z3R8 
4Z5Z3R9 
4Z5Z3R10 
4Z5Z3XK1 
thru 
4Z5Z3XK3 
4Z5Z4 
4Z5Z4AR1 
thru 
4Z5Z4AR4 


4Z5Z4C1 
4Z5Z4C2 
4Z5Z4C3 
4Z5Z4C4 
4Z5Z4C5 
4Z5Z4C6 
4Z5Z4C7 
4Z5Z4C8 
4Z5Z4C9 
4Z5Z4C10 
4Z5Z4C11 
4Z5Z4C12 
4Z5Z4C13 
4Z5Z4C14 
4Z5Z4C15 
4Z5Z4C16 
4Z5Z4C17 
4Z5Z4C18 
4Z5Z4J1 
thru 
4Z52Z4J8 
4Z5Z4K1 
thru 
4Z5Z4K6 
4Z5Z4R1 
4Z5Z4R2 
4Z5Z4R3 
4Z5Z4R4 
4Z5Z4R5 
4Z5Z4R6 
4Z5Z4R7 
4Z5Z4R8 
4Z5Z4R9 
4Z5Z4R10 
4Z5Z4R11 
4Z5Z4Ri2 
4Z5Z4R13 
4Z5Z4R12 
4Z5Z4R15 
4Z5Z4R16 
4Z5Z4R17 
4Z5Z4R18 
4Z5Z4XK1 
thru 
4Z5Z4XK6 


5905-502-3490 
9905-502-3493 
5905- 502-3486 
5905-502-3493 
5905-502 -3490 
5905-502 -3493 
5905- 502-3486 
5905-502-3493 
5905-615-2096 
9905-615-2096 
5935-549-4587 


5895-569-6597 


7709026P1 
7709026P7 
7709026P4 
7709026P7 
7709026P1 
7709026P7 
7709026 P4 
7709026 P7 
7709026P22 
7709026 P22 
04D17428-A 


PL7605929G2 
PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


167-1 
167-3 
167-19 
167-3 
167-2 
167-4 
167-1 
167-20 


5910-126-1618 

5910-126-1613 

5910-636-2099 

5910-126-1613 

5910-112-8248 

3330-313334119 
5910-126-1618 

5910-648-9469 

5910-126-1618 

5910-126-1618 

5910-126-1613 

5910-636-2099 

5910-126-1613 

9910-112-8248 

3330-313334119 
5910-126-1618 

991 0-648-9469 

5910-126-1618 

8850-021040 


5945-522-9639 


9905-502-3492 
5905- 502-3493 
5905-502-3490 
5905- 502-3493 
5905-502-3486 
5905-502-3486 
5905-502-3493 
5905-502-3490 
5905- 502-3493 
5905-502 -3492 
5905-502 -3493 
9905-502-3490 
5905-502-3493 
5905-502-3486 
5905-502-3486 
5905-502-3493 
5905-502-3490 
5905-502-3493 
593 5-549-4587 


CV11A070 
CV11B130 
CM15C330J 
CV11B130 
CV11C450 
CV11C300 
CV11A070 
CM15C270J 
CV11A070 
CV11A070 
CV11B130 
CM15C330J 
CV11B130 
CV11C450 
CV11C300 
CV11A070 
CM15C270J 
CV11A070 
51G16095 


CR2791G123A10 


7709026P9 
7709026P7 
7709026P1 
7709026P7 
7709026P4 
7709026 P4 
7709026P7 
7709026P1 
7709026P7 
7709026P9 
7709026P7 
7709026P1 
7709026P7 
7709026 P4 
7709026P4 
7709026P7 
7709026P1 
7709026P7 
54D17428-A 


4Z5Z5 
4Z5Z5AR1 
thru 
4Z5Z5AR3 


4Z5Z5C1 
4Z5Z5C2 
4Z5Z5C3 
4Z5Z5C4 
4Z5Z5C5 
4Z5Z5C6 
4Z5Z5C7 
4Z5Z5C8 
4Z5Z5C9 
4Z5Z5C10 
4Z5Z5C11 
4Z5Z5C12 
4Z5Z5J1 
thru 
4Z5Z5J6 
4Z5Z5K1 
4Z5Z5K2 
4Z5Z5R1 
4Z5Z5R2 
4Z5Z5R3 
4Z5Z4R4 
4Z5Z5R5 
4Z5Z5R6 
4Z5Z5R7 
4Z5Z5R8 
4Z5Z5R9 
4Z5Z5XK1 
4Z5Z5XK2 
4Z5Z6 
4Z5Z6AR1 
thru 
4Z5Z6AR5 


4Z5Z6C25 


156-17 
156-2 


5895-609-5167B 
5895-569-6596 


PL7709065G2 
PL7709307G1 


(same components as 1Z3Z1AR1) 


165-4 
165-7 
165-8 
165-15 
165-4 
165-6 
165-8 
165-15 
165-4 
165-6 
165-8 
165-15 
165-3 


165-1 
165-1 
165-12 
165-13 
165-16 
165-12 
165-11 
165-9 
165-12 
165-11 
165-9 
165-2 
165-2 
156-16 
156-1 


0910-644-3546 
5910-278-6804 
5910-126-1619 
5910-666-8885 
0910-644-3546 
5910-636-2104 
5910-126-1619 
5910-666-8885 
9910-644-3546 
9910-636-2104 
5910-126-1619 
9910-666-8885 
8850-02140 


5945-522-9639 
0945- 522-9639 
9905-644-8581 
5905-583-8784 
5905-61 5-1462 
5905-644-8581 
9905-281-2508 
5905-665-7538 
9905-644-8581 
5905-581-2508 
9905-665-7538 
5935-549-4587 
5935-549-4587 
0895-612-9458B 
5895-569-6597 


CP09A1KC105K 
CM15B100K 
CV11A250 
CP09A1KC104K 
CP09A1KC105K 
CM15C470J 
CV11A250 
CP09A1KC104K 
CP09A1KC105K 
CM15C470J 
CV11A250 
CPO09A1KC104K 
51G16095 


CR2791G123A10 
CR2791G123A10 
RB18BE25002C 
RB18BE38602C 
7719503 P1 
RB18BE25002C 
RB18BE97202C 
RT7/8-21-10G 
RB18BE25002C 
RB18BE97202C 
RT7/8-21-10G 
94D17428-A 
94D17428-A 
PL7717301G1 
PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


164-12 
164-4 
164-12 
164-4 
164-12 
164-15 
164-6 
164-12 
164-15 
164-6 
164-5 
164-9 
164-14 
164-11 
164-12 
164-7 
164-12 
164-7 
164-27 
164-9 
164-6 
164-15 
164-5 
164-9 
164-24 


5910-643-9057 
5910-126-1618 
5910-643-9057 
5910-126-1618 
5910-643-9057 
5910-668-0311 
5910-112-8248 
9910-643-9057 
0910-668-0311 
5910-112-8248 
3330-313334119 
5910-648-9469 
5910-668-0310 
5910-278-6804 
5910-643-9057 
9910-126-1619 
5910-643-9057 
9910-126-1619 
0910-644-6164 
5910-648-9469 
9910-112-8248 
9910-668-0311 
3330-313334119 
5910-648-9469 
5910-668-0310 


CP09A1KB105K 
CV11A070 
CP09A1KB105K 
CV11A070 
CPO09A1KB105K 
7417163P2 
CV11C450 
CP09A1KB105K 
7417163 P2 
Cv11C450 
CV11C300 
CM15C270J 
7417163P1 
CM15B100K 
CPO9A1KB105K 
CV11A250 
CPO9A1KB105K 
CV11A250 
CP09A1KB104K 
CM15C270J3 
CV11C450 
7417163 P2 
CV11C300 
CM15C270J 
7417163P1 


487 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


4Z5Z6C26 
4Z5Z6C27 
4Z5Z6C28 
4Z5Z6C29 
4Z5Z6C30 
4Z5Z6C31 
4Z5Z6C32 
4Z5Z6C33 
4Z5Z6C34 
4Z5Z6C35 
4Z5Z6C36 
4Z5Z6C37 
4Z5Z6C38 
4Z5Z6C39 
4Z5Z6C40 
4Z5Z6C41 
4Z5Z6C42 
4Z5Z6C43 
4Z5Z6J1 
thru 
4Z5Z6J10 
4Z5Z6K1 
4Z5Z6R1 
4Z5Z6R2 
4Z5Z6R3 
4Z5Z6R4 
4Z5Z6R5 
4Z5Z6R6 
4Z5Z6R7 
4Z5Z6R8 
4Z5Z6R9 
thru 
4Z5Z6R11 
4Z5Z6R12 
4Z5Z6R13 
4Z5Z6R14 
4Z5Z6R15 
4Z5Z6R16 
thru 
4Z5Z6R19 
4Z5Z6R20 
4Z5Z6R21 
4Z5Z6R22 
4Z5Z6R23 
4Z5Z6R24 
4Z5Z6R25 
4Z5Z6R26 
4Z5Z6R27 
4Z5Z6R28 
4Z5Z6R29 
4Z5Z6XK1 
4Z5Z7 
4Z5Z7B1 
thru 
4Z5Z7B3 
4Z5Z7B4 


4Z5Z7B5 
4Z5Z7B6 
4Z5Z7P1 
4Z5Z8 

4Z5Z8B1 


4Z5Z8B2 


488 


Class Code 
or 
Stock No. 


5910-278-6804 
5910-126-1619 
5910-126-1619 
5910-284-4050 
5910-643-9057 
5910-112-8248 
5910-668-0311 
5910-644-3575 
5910-112-8248 
5910-615-0523 
5910-284-4045 
3330-313334119 
5910-648-9469 
5910-668-0310 
5910-284-4045 
3330-313334119 
5910-648-9469 
5910-668-0310 
8850-021040 


5945-522-9639 
5905-502-3486 
5905-502-3486 
5905-171-1998 
5905-518-9422 
5905-171-1998 
5905-518-9422 
5905-502-3488 
5905-503-5817 
5905-502-3486 


5905-254-9201 
5905-502-7385 
5905-502-3488 
5905-503-5817 
5905-502-3486 


5905-171-1998 
5905-518-9422 
5905-195-6761 
5905-553-4657 
5905-583-8733 
5905-502-3488 
5905-503-5817 
5905-502-3486 
5905- 502-3488 
5905-503-5817 
5935-549-4587 
5895-569-6601 
5990-504-8199 


6105-504-2100 
5990-504-8231 
8850 
5895-568-9508B 
6105-504-2100 


1800-24557470 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


CM15B100K 
CV11A250 
CV11A250 
CM15C101J3 
CP09A1KB105K 
Cv11C450 
7417163 P2 

C P09A1KB224K 
CVv11C450 
7417163 P9 
CM15B050M 
CVv11C300 
CM15C270J 
7417163 P1 
CM15B050M 
CVv11C300 
CM15C2703 
7417163 P1 
51G16095 


CR2791G123A10 
7709026P4 
7709026P4 
RC20GF333J 
RV4NATSD254A 
RC20GF333J 
RV4NATSD254A 
7709026P5 
RV4NATSD502A 
7709026 P4 


RC20GF473J 
RV4NATSD104A 
7709026P5 
RV4NATSD502A 
7709026P4 


RC20GF333J 
RV4NATSD254A 
RC20GF104J3 
RV4NATSD105A 
7709026P21 
7709026P5 
RV4NATSD502A 
7709026P4 
7709026P5 
RV4NATSD502A 
94D17428-A 
PL7605923G1 
7417135P1 


15M SPEC. No. 
69 
AY-201S-25 
D-10930 
26-4301-32P 
PL7603963G1 
15M SPEC. No. 


Index 
No. 


Reference 
Designation 


171-1 
171-6 
156-26 
174-21 
174-21 
174-13 


174-10 
174-21 
174-1 

156-25 
173-22 


4Z5Z10B1 


4Z5Z10P1 {173-1 
173-7 
156-24 
172-26 
172-25 


172-9 


4Z5Z11B3 


4Z5Z11B4 
4Z5Z11P1 
4Z5Z12 


174-13 
172-1 
156-23 


4Z5Z13 
4Z5Z13AR1 


156-15 
156-2 


4Z5Z13AR2 | 156-2 


4Z5Z13AR83 
thru 
4Z5Z13AR5 


156-1 


4Z5Z13C1 
4Z5Z13C2 
4Z5Z13C3 
4Z5Z13C4 


163-28 
163-23 
163-9 

163-27 
163-22 
163-10 
163-18 
163-17 
163-26 
163-9 

163-22 
163-23 
163-22 
163-9 

163-12 
163-18 
163-10 
163-25 
163-27 
163-11 
163-23 
163-22 
163-9 

163-12 
163-18 
163-10 
163-25 
163-27 
163-24 
163-30 
163-23 


4Z5Z13C20 
4Z5Z13C21 
4Z5Z13C22 
4Z5Z13C23 
4Z5Z13C24 
4Z5Z13C25 
4Z5Z13C26 
4Z5Z13C27 
4Z5Z13C28 
4Z5Z13C29 
4Z5Z13C30 
4Z5Z13C31 


Fig. & 


Class Code 
or 
Stock No. 


3350-804843-3511 
5895-609-5171B 
5990-504-8199 
5990-504-8199 
6105-504-2100 


5990-504-8231 
5990-504-8199 


5895-609-5172B 
6105-504-2100 


3350 

5895-569-6629 
5990-504-8199 
1800-24557470 
6105-504-2100 


5990-504-8231 
5895-568-9508B 


5895-609-5170B 
5895-569-6596 


5895- 569-6597 


5910-643-9057 
5910-278-6804 
5910-112-8248 
5910-668-0310 
5910-644-6164 
3330-313334119 
5910-668-0311 
5910-615-0523 
5910-636-2104 
5910-112-8248 
5910-644-6164 
5910-278-6804 
5910-644-6164 
5910-112-8248 
5910-284-4047 
5910-668-0311 
3330-313334119 
5910-648-9469 
5910-668-0310 
5910-126-1619 
5910-278-6804 
5910-644-6164 
5910-112-8248 
5910-284-4047 
5910-668-0311 
3330-313334119 
5910-648-9469 
5910-668-0310 
5910-666-0452 
5910-126-1619 
5910-278-6804 


Part 
No. 


26-4301-24P 
SL-453 
PL7611900G1 
7417135P1 
7417135P1 
15M SPEC. No. 
69 
AY-201S-25 
7417135P1 
26-4301-24P 
PL7605937G2 
15M SPEC, No. 
69 
26-4301-16P 
AMB470 
PL7605996G1 
741 7135P1 
D-10930 
15M SPEC, No. 
69 
AY-201S-25 
26-4301-24P 
PL7603963G1 


(same components as 4Z5Z8) 


PL7717305G1 
PL7709307G1 


(same components as 1Z3Z1AR1) 
| 5895-569-6596 
(same components as 1Z3Z1AR1) 


| PL7709307G1 


PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


CP09A1KB105K 
CM15B100K 
CVv11C450 
7417163P1 
CP09A1KB104K 
CVv11C300 
7417163 P2 
7417163P9 
CM15C470J3 
Cv11C450 
CP09A1KB104K 
CM15B100K 
CP09Ai1KB104K 
Cv11C450 
CM15C220J 
7417163 P2 
CVvV11C300 
CM15C270J3 
7417163P1 
CV11A250 
CM15B100K 
CPO9A1KB104K 
CV11C450 
CM15C220J 
7417163 P2 
CVvV11C300 
CM15C270J 

741 763P1 
CPO9A1KB473K 
CV11A250 
CM15B100K 


Reference 
Designation 


4Z5Z13C32 
4Z52Z13C33 
4Z5Z13C34 
4Z75Z13C35 
4Z5Z13C36 
4Z5Z13C37 
4Z5Z13C38 
4Z5Z13J1 
thru 
4Z5Z13J10 
4Z5Z13K1 
4Z5Z13RI1 
4Z5Z13R2 
4Z5Z13R3 
4Z5Z13R4 
4Z5Z13R5 
4Z5Z13R6 
4Z5Z13R7 
4Z5Z13R8 
4Z5Z13R9 
4Z5Z13R10 
4Z5Z13R11 
4Z6Z13R12 
4Z5Z13R13 
4Z5Z13R14 
4Z5Z13R15 
4Z5Z13R16 
4Z5Z13R17 
4Z5Z13R18 
4Z5Z13R19 
4Z5Z13R20 
4Z5Z13R21 
4Z5Z13R22 
4Z5Z13T1 
4Z5Z13XK1 
4Z5Z14 
4Z5Z14AR1 


4Z5Z14AR2 
thru 
4Z5Z14AR4 


4Z5Z14AR5 


4Z5Z14C1 
4Z5Z14C2 
4Z5Z14C3 
4Z5Z14C4 
4Z5Z14C5 
4Z5Z14C6 
4Z5Z14C7 
4Z5Z14C8 
4Z5Z14C9 
4Z5Z14C10 
4Z5Z14C11 
4Z5Z14C12 
4Z52Z14C13 
4Z5Z14C14 
4Z5Z14C15 
4Z5Z14C16 
4Z5Z14C17 
4Z5Z14C18 
4Z5Z14C19 
4Z5Z14C20 


Fig. & 
Index 
No. 


163-22 
163-9 

163-12 
163-18 
163-11 
163-25 
163-27 


| 163-13 


163-20 
163-5 
163-6 
163-14 
163-7 
163-15 
163-4 
163-19 
163-1 
163-8 
163-2 
163-4 
163-4 
163-19 
163-1 
163-8 
163-2 
163-4 
163-4 
163-19 
163-1 
163-8 
163-2 
163-30 
163-21 
156-14 
156-2 


Class Code 
or 
Stock No. 


5910-644-6164 
5910-112-8248 
5910-284-4047 
5910-668-0311 
5910-126-1619 
9910-648-9469 
5950-668-0310 


5945-522-9639 
9905-644-8581 


5905-665-7536 
5905-583-8785 


3350-850300-6611 


5905-502-3486 
5905-192-0667 
5905-553-4657 
5905-502-3488 
5905-503-5817 
5905-502-3486 
9905-502-3486 
5905-192-0667 
5905-553-4657 
5905-502-3488 
9905-503-5817 
9905-502-3486 
5905-502 -3486 
5905-192-0667 
9905-553-4657 
9905-502-3488 
5905-503-5817 
5950-645-9050 
593 5-549-4587 
5895-609-5165B 
5895-509-6596 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


CP09A1KB104K 
Cv11C450 
CM15C220J 
7417163 P2 
CV11A250 
CM15C270J 
7417163P1 
591G16095 


CR2791G123A10 
RB18BE25002C 
RB18BE35002C 
RT7/8-21-10J 
RB18BE28102C 
RT7/8-21-10F 
7709026P4 
RC20GF224J 
RV4NATSD105A 
7709026P5 
RV4NATSD502A 
7709026P4 
7709026P4 
RC20GF224J 
RV4NATSD105A 
7709026P5 
RV4NATSD502A 
7709026P4 
7709026P4 
RC20GF224J 
RV4NATSD105A 
7709026P5 
RV4NATSD502A 
7710840P1 
54D17428-A 
PL7717309G1 
PL7709307G1 


(same components as 1Z3Z1AR1) 


156-1 


5895-569-6597 


PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


156-2 


|5895-569-6596 


| PL7709307G1 


(same components as 1Z3Z1AR1) 


162-24 
162-23 
162-14 
162-22 
162-13 
162-14 
162-23 
162-22 
162-15 
162-21 
162-29 
162-22 
162-15 
162-21 
162-29 
162-20 
162-26 
162-12 
162-13 
162-24 


5910-643-9057 
5910-278-6804 
5910-126-1619 
5910-644-6164 
5910-126-1618 
5910-126-1619 
5910-278-6804 
5910-644-6164 
5910-112-8248 
5910-284-4047 
5910-668-0311 
5910-644-6164 
5910-112-8248 
5910-284-4047 
5910-668-0311 
5905-668-0310 
5910-648-9469 
3330-313334119 
5910-126-1618 
5910-643-9057 


CP09A1KB105K 
CM15B100K 
CV11A250 
CP09A1KB104K 
CV11A070 
CV11A250 
CM15B100K 
CP09A1KB104K 
CV11C450J 
CM15C220J 
7417163 P2 
CP09A1KB104K 
CV11C450 
CM15C220J 
7417163 P2 
7417163 P1 
CM15C270J 
CV11C300 
CV11A070 
CP0O9A1KB105K 


Reference 


Designation | 


4Z5Z14C21 
4Z5Z14C22 
4Z5Z14C23 
4Z5Z14J1 
thru 
4Z5Z14J10 
4Z5Z14K1 
4Z5Z14K2 
4Z5Z14R1 
4Z5Z14R2 
4Z5Z14R3 
4Z5Z14R4 
4Z5Z14R5 


4Z5Z14R21 


4Z5Z14R22 


|4Z5Z15AR1 


Cl 


4Z5Z15AR1 
C2 


4Z5Z15AR1 
Rl 

4Z5Z15AR1 
R2 


4Z5Z15AR1 
R3 

4Z5Z15AR1 
R4 


4Z5Z15AR1 
R5 
4Z5Z15AR1 
R6 
4Z5Z15AR1 
R7 
4Z5Z15AR1 
TP1 
4Z5Z15AR1 
TP2 
4Z5Z15AR1 
v1 
4Z5Z15AR1 
v2 
4Z5Z15AR1 
XV1 
4Z5Z15AR1 
XV2 


162-23 
162-14 
162-22 
162-3 


162-1 
162-1 
162-9 
162-10 
162-30 
162-7 
162-6 
162-18 
162-27 
162-28 
162-6 
162-6 
162-28 
162-16 
162-28 


| 162-16 


162-5 
162-17 
162-7 
162-6 
162-18 
162-11 
162-9 
162-31 
162-2 
162-2 
156-13 
156-6 
160-20 
160-5 
160-21 
160-22 
160-22 
160-23 
160-23 
160-19 
160-6 
160-18 
160-18 
160-1 
160-2 
160-3 


160-4 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


5910-278-6804 
5910-126-1619 
9910-644-6164 
8850-021040 


5945- 522-9639 
5945-522-9639 
9905-644-8581 
9905-583-8784 


3350-850300-6611 


5905-615-2091 
5905-502-3486 
5905-503-5709 
5905-195-6761 
5905-192-0667 
5905-502-3486 
9905-502-3486 
5905-192-0667 
9905-553-4657 
5905-192-0667 
9905-553-4657 
5905-502-3488 
5905-503-5817 
5905-61 5-2091 
5905-502-3486 
9905-503-5709 
5905-583-8786 
5905-644-8415 


9905-665-7536 
9935-549-4587 
9935-549-4587 


5895- 568-3857 
5910-667-9910 


0910-668-3710 
5905-254-9201 
5905-254-7101 
5905-254-7101 
5905-190-8889 
5905-190-8889 


3350-088000-2271 


5905-279-1876 
5895-503-7844B 


5895-503-7844B 


3370-286000-5735 | 


960-262-0167 
8850-899000 


8850-899300 


CMI15B100K 
CV11A250 
CP09A1KB104K 
51G16095 


CR2791G123A10 
CR2791G123A10 
RB18BE25002C 
RB18BE38602C 
RT7/8-21-10F 
7709026 P23 
7709026 P4 
RV4NATSD252A 
RC20GF104J 
RC20GF224J 
7709026 P4 
7709026 P4 
RC20GF224J 
RV4NATSD105A 
RC20GF224J 
RV4NATSD105A 
7709026P5 
RV4NATSD502A 
7709026P23 
7709026 P4 
RV4NATSD252A 
RB18BE22702C 
RB18BE24882C 


RT7/8-21-103 
94D17428-A 
04D17428-A 
PL7709099G3 
PL7709368G1 
7417163P7 
CM35B103K 
RC20GF473J 
RC42GF104J 
RC42GF104J 
RC20GF101J3 
RC20GF101J3 
RB15BE20P02C 
RC20GF222J 
7030268P1 
7030268P1 
JAN5725/6AS6W 
JANI2ZAT7TWA 
53D16450 


93K17726 


489 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


4Z5Z15AR2 


475Z15C1 
4Z5Z15C2 
4Z5Z15C3 
4Z5Z15C4 
4Z5Z15C5 
4Z5Z15C6 
4Z5Z15FL1 
4Z75Z15J1 
thru 
4Z75Z15J10 
4Z5Z15K1 
4Z5Z15R1 
4Z5Z15R2 


4Z5Z15R6 
4Z5Z15R7 
4Z5Z15R8 
4Z5Z15R9 
4Z5Z15R10 
4Z5Z15R12 
4Z5Z15R13 
4Z5Z15R15 
4Z5Z15R16 
4Z5Z15R17 
4Z5Z15R18 
4Z5Z15R19 
4Z5Z15S1 
4Z5Z15TP1 
4Z5Z15XK1 
4Z5Z15Z1 
4Z5Z15Z1 
CRi 
4Z5Z15Z1 


4Z5Z15Z1 
R10 
4Z5Z15Z1 


490 


Fig. & 


Index 
No. 


156-1 


Class Code 
or 
Stock No. 


5895 -569-6598 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 


161-16 
161-28 
161-4 
161-17 
161-5 
161-4 
156-9 
161-1 


161-2 

161-22 
161-13 
161-14 
161-24 
161-26 
161-15 
161-12 
162=1 1 
161-25 
161-25 
161-18 
161-19 
161-20 
161-21 
161-8 

161-9 

161-10 
161-29 
161-31 
161-3 

156-3 


157-22 


157-22 
157-5 
157-6 
157-26 
157-5 
157-2 
157-20 
157-20 
157-23 
157-24 
157-21 
157-21 
157-7 
157-27 
157-28 


157-25 


1o7=19 


5910-278-6804 
5910-126-1619 
5910-643-9057 
5910-538-1990 
5910-644-3546 
5910-643-9057 
5915-539-7105 
8850 021040 


5945 -5 22-9639 


3350 850300-6611 


5905 -666-3693 
59905-539-4900 
5905-252-4018 
5905-279-3499 
5905-195 -6806 
5905 -556 -3350 
5905-556 -3350 


5905-190-8885 
5905-279-3500 
5905-195-6761 
5930-613-1964 


5895-503-7844B 


5935-549 -4587 


5960-519-6178 


5960-519-6178 
5910-644 -0682 
5910-644-6164 
5910-644-6164 
5910-644-0682 
5945-581-6958 
5905-195-6761 
5905-195-6761 


5905-552-3547 
5905 -279-2513 
5905-279-2513 
5905-279-2527 
5905-190-8865 
5905-279-2515 


3350 


5895 -503-7844B 


5960-262-0167 
8850 899300 


8850 899300 


CM15B100K 
CV11A250 
CP09A1KB105K 
7417163P8 
CPO9A1KC105K 
CPO9A1KB105K 
7713369P1 
51G16095 


CR2791G123A10 
RT7/8-21-10F 
RN70A1003F 
RN70A9762F 
RV4ATSD752A 
RV4NAYSD503A 
RC20GF470J 
RC20GF273J 
RC20GF102J 
RV4NAYSD103A 
RV4NAYSD103A 
RB18BE50001C 
RB18BE37201C 
RB18BE10001C 
RB18BE68001C 
RC20GF225J 
RC20GF183J 
RC20GF104J 
7706298P6 
7030268P1 
54D17428-A 
PL7724875G1 


JAN1N458 


JAN1N458 
CPO9A1KB474K 
CPO09A1KB104K 
CPO9A1KB104K 
CPO9A1IKB474K 
22JNCC-91343 
RC20GF104J 
RC20GF104J 
RN70B1473F 
RN70B1003F 
RC20GF105J 
RC20GF105J 
RC42GF 223d 
RC 20GF 274d 
RC20GF474J 


RC20GF 2403 


7030268P1 


JANI2ATTWA 
53K17726 


53K17726 
PL7724874G1 


Reference 
Designation 


4Z5Z15Z2C1 
4Z5Z15Z2C2 
4Z5Z15Z2C3 
4Z5Z15Z2C4 
4Z5Z15Z2C5 
4Z5Z15Z2C6 
4Z5Z15Z2R1 
4Z5Z15Z2R2 
42Z5Z15Z2R3 
4Z5Z15Z2R4 
4Z5Z15Z2R5 
4Z5Z15Z2R6 
42Z5Z15Z2R7 
4Z5Z15Z2R8 
4Z5Z15Z2R9 
4Z5Z15Z2 
R10 
4Z5Z15Z2 
Ril 
thru 
4Z5Z15Z2 
R13 
4Z5Z15Z2 
R14 
4Z5Z15Z2 
R15 
4Z5Z15Z2 
R16 
4Z5Z15Z2 
TPl 
4Z5Z15Z2 
TP2 
4Z5Z15Z2V1 
4Z5Z15Z2V2 
4Z5Z15Z2 
XV1 
4Z5Z15Z2 
XV2 
4Z5Z15Z3 
4Z5Z15Z3 
CR1 
4Z5Z15Z3 
CR2 
4Z5Z15Z3 
CR3 
4Z5Z15Z3C1 
42Z5Z15Z3C2 
42Z5Z15Z3C3 
4Z5Z152Z3C4 
4Z5Z15Z3C5 
4Z5Z15Z3G1 
4Z5Z15Z3R1 
4Z5Z15Z3R2 
4Z5Z15Z3R3 
4Z5Z15Z3R4 
4Z5Z15Z3R5 
4Z5Z15Z3R6 
4Z5Z15Z3R7 
4Z5Z15Z3R8 
4Z5Z15Z3R9 
4Z5Z15Z3 
R10 
42Z5Z15Z3 
R11 


Class Code 
or 
Stock No. 


5910-666 -0452 
5910-644-6215 
5910-644-6212 
5910-644-6212 
5910-7103 

5910-667-7103 
5905-279-2515 
5905 -279-1873 
5905-279-2616 
5905-171-2004 
5905-279 -3494 
5905 -192-3973 
5905-190-8889 
5905 -190-8889 
5905-279-2519 


5905-279-2513 


5905-116-8998 


5905 -279-1892 
5905-254-9201 
5905-254-9201 
5895-503-7844B 


5895-503-7844B 
3370 286000-6185 
5960-280-4020 


8850 899000 


8850 899300 


5960-519-6178 
5960-519-6178 


5960-519-6178 
5910-644-6164 
5910-644-6164 
5910-644-6164 
5910-644-3575 
5910-644-0682 


5905-195-6761 
5905-539-4565 
5905-185-8510 
5905-195-6761 
5905-539-4565 
5905-116-8998 
5905-195 -6761 
5905-192-3973 
5905 -192-0667 


5905-279-2515 


5905-279-1757 


CP09A1KB473K 
CPO9A1KE104K 
CP09A1KE473K 
CP09A1KE473K 
CPO09A1KC683K 
CPO9A1KC683K 
RC20GF474J 
RC20GF185J 
RC20GF153J 
RC20GF223J 
RC20GF 823d 
RC20GF471J 
RC20GF101J 
RC20GF1013 
RC20GF334J 


RC20GF105J 


RC20GF683J 


RC20GF685J 
RC20GF473J 
RC20GF473J 
7030268P1 


7030268P1 
JAN6AH6 
JAN5814WA 


53D16450 


53K17726 
PL7724873G1 


JAN1N458 
JAN1N458 


JAN1N458 
CP09A1KB104K 
CP09A1KB104K 
CP09A1KB104K 
CP09A1KB224K 
CPO9A1KB474K 
7716790P1 
RC20GF104J 
RN70B1004F 
RC20GF103J 
RC20GF104J 
RN70B1004F 
RC20GF683J 
RC20GF104J 
RC20GF471J 
RC20GF 2243 


RC20GF474J 


RC20GF152J 


T.O. 31P1-2GPA23-4 Section IV 
Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


Class Code 
or 
Stock No. 


Reference 
Designation 


Reference 
Designation 


4Z5Z15Z3 4Z8AR1IC2 177-5 | 5910-668-0038 |7417163P5 
R12 5905-253-1229 RC42GF331J 4Z8AR1C3 177-9 |5910-668-3089 |CM30D821J 
4Z5Z15Z3 4Z8AR1C4 177-11 | 5910-101-5766 |CM35C103K 
TP1 5895-503-7844B | 7030268P1 4Z8AR1C5 177-12 |5910-101-4890 |CM20D4719 
thru 4Z8AR1C6 177-11 | 5910-101-5766 |CM35C103K 
4Z5Z15Z3 thru 
TP3 4Z8AR1C9 
4Z5Z15Z3V1|159-1 5960-284-5842 JAN5751WA 4Z8AR1C10 | 177-21 |5910-112-7619 |CP26A1E F503K 
4Z5Z15Z3 4Z8AR1C11 177-20 | 5910-668-3099 |CM30D102J 
XG1 8850 899000 53D16450 4Z8ARIR1 177-6 | 5905-539-4565 |RN70B1004F 
4Z5Z15Z3 4Z8AR1R2 177-7 | 5905-542-8401 | RN70B1002F 
Xv1 8850 899300 53K17726 4Z8AR1R3 177-14 | 5905-195-6761 | RC20GF104J 
4Z5Z16 PL7709099G4 4Z8AR1R4 177-8 |5905-279-1757 |RC20GF152J 
(same components as 4Z5Z15) 4Z8ARIR5 177-10 | 5905-279-2513 | RC20GF105J 
4Z6 137-70 11800 PL7608002G3 4Z8ARIR6 177-13 | 5905-279-1876 | RC20GF222J 
PL7617820G1 4Z8AR1R7 177-14 | 5905-195-6761 | RC20GF104J 
4Z6J1 181-18 |5935-665-8662 UG-290/U 4Z8AR1R8 177-23 | 5905-502-3418 | RV4ATSD105A 
thru 4Z8AR1R9 177-15 | 5905-116-8998 | RC20GF683J 
4Z6J47 4Z8AR1R10 | 177-13 | 5905-279-1876 | RC20GF222J 
4Z6J49 181-20 |5935-236-0958 AN3102A-24-11P 4Z8ARIR11 177-10 | 5905-279-2513 | RC20GF105J 
4Z6J50 181-24 |5935-665-5708 AN31024-28-12S 4Z8AR1R12 177-16 | 5905-171-1998 | RC20GF333J 
476351 181-25 |5935-149-2671 AN3102A-28-12P 4Z8ARIR13 | 177-8 |5905-279-1757 | RC20GF152J 
thru 4Z8AR1R14 | 177-16 | 5905-171-1998 | RC20GF333J 
4Z6J 53 4Z8AR1R15 | 177-10 | 5905-279-2513 | RC20GF105J 
4Z6J 54 181-24 |5935-665-5708 AN3102A-28-12S 4Z8AR1R16 | 177-10 | 5905-279-2513 | RC20GF105J 
476355 181-33 |5935-665-5708 AN3102A-28-12S 4Z8ARIR17 | 177-17 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
4Z6J56 181-30 |5935-665-8662 UG-290/U 4Z8AR1R18 | 177-18 | 5905-279-2515 |RC20GF474J 
4Z6J57 181-30 |5935-665-8662 UG-290/U 4Z8AR1R19 | 177-18 | 5905-279-2515 | RC20GF474J 
4Z6K1 181-27 |5945-502-4792 PBH12D35 4Z8AR1R20 | 177-17 | 5905-190-8889 | RC20GF101J 
4Z6R1 5905-190-8889 RC20GF101J 4Z8AR1R21 | 177-19 | 5905-195-6806 | RC20GF102J 
thru 4Z8AR1R22 | 177-19 | 5905-195-6806 | RC20GF102J 
4Z6R3 4Z8ARITP1 | 177-26 | 5895-503-7844B 7030268P1 
4Z6TB1 181-2 |5940-502-4770 7771534P8 thru 
4Z6TB2 181-3 |5940-665-9134 7771534P7 4Z8ARITP5 
4Z6TB3 181-3 |5940-665-9134 7771534P7 4Z8ARIV1 177-1 5960-262-0167 |JANI2ZATTWA 
4Z6TB4 181-2 |5940-502-4770 7771534P8 4Z8AR1V2 177-1 | 5960-262-0167 
4Z6TB5 181-3 |5940-665-9134 7771534P7 4Z8AR1V3 177-2 | 5960-503-4870 | JAN6005/6AQ5W 
4Z6TB6 181-2 |5940-502-4770 7771534P8 4Z8AR1V4 177-2 | 5960-503-4870 | JAN6005/6AQ5w 
4Z6TB7 181-3 |5940-665-9134 7771534P7 4Z8AR1XV1 | 177-3 | 8850 899300 53K17726 
4Z6TB8 181-2 |5940-502-4770 7771534P8 4Z8AR1XV2 | 177-3 | 8850 899300 53K17726 
4Z6TB9 181-2 5940-502-4770 7771534P8 4Z8AR1XV3 | 177-4 | 8850 899000 53D16450 
4Z6TB10 181-3 |5940-665-9134 7771534P7 4Z8AR1XV4 | 177-4 | 8850 899000 53D16450 
4Z6TB11 181-2 |5940-502-4770 7771534P8 4Z8AR2 176-2 | 5895-505-1528 | PL7420520G1 
4Z6TB12 181-3 |5940-665-9134 7771534P7 4Z8AR2C1 178-9 |5910-101-5766 | CM35C103K 
4Z7 137-60 |5840-505-3607 PL7710085G1 4Z8AR2C2 178-13 | 5910-668-0038 | 7417163P5 
PL7710085G2 4Z8AR2C3 178-13 | 5910-668-0038 | '7417163P5 
4Z7C1 175-15 |5910-817-5801 CP53B4EF105V 4Z8AR2C4 178-9 |5910-101-5766 | CM35C103K 
4Z7C2 175-15 | 5910-817-5801 CP53B4EF105V 4Z8AR2C5 178-21 | 5910-187-2792 | CM15D221J 
4Z7J31 5935-295-3078 54A17403 4Z8AR2C6 178-9 |5910-101-5766 | CM35C103K 
thru thru 
4Z7J10 4Z8AR2C9 
4Z7K1 175-2 7722476 P3 4Z8AR2C10 | 178-28 | 5910-112-7619 | CP26A1EF503K 
4ZuR1 175-11 |5905-190-8889 RC20GF101J 4Z8AR2C11 | 178-10 | 3330 313420196 | CV11D450 
4Z7TB1 5940-205-0472 7771534P26 4Z8AR2C13 | 178-11 | 5910-101-5654 | CM20C680J 
thru 4Z8AR2R1 178-12 | 5905-521-8864 | RN70B4993F 
4Z7TB3 4Z8AR2R2 178-12 | 5905-521-8864 | RN70B4993F 
4Z7XK1 175-14 7203692P1 4Z8AR2R3 178-6 | 5905-279-1754 | RC20GF155J 
4Z7Z1 175-2 5895-506-7439 PL7603960G1 4Z8AR2R4 178-7 | 5905-279-2513 | RC20GF105J 
(same components as 4Z2Z9) 4Z8AR2R5 178-8 | 5905-195-6761 | RC20GF104J 
4Z7Z2 175-2 | 5895- 506-7439 | PL7603960G1 4Z8AR2R6 178-7 | 5905-279-2513 | RC20GF105J 
(same components as 4Z2Z9) 4Z8AR2R7 178-14 | 5905-665-5419 | RN70B4753F 
4Z7Z3 175-3 |5895-506-7448 PL7709487G1 4Z8AR2R8 178-16 | 5905-556-3736 | RN70B2152F 
thru 4Z8AR2R9 178-15 | 5905-279-1876 | RC20GF222J 
AZTZ5 478AR2R10 | 178-8 | 5905-195-6761 | RC20GF104J 
(same components as 4Z2Z3) 4Z8AR2R11 | 178-7 | 5905-279-2513 |RC20GF105J 
4Z8 137-63 |5895-505-3221 PL7710035G1 4Z8AR2R12 178-20 | 5905-279-3506 | RC20GF332J 
4Z8AR1 5895-505-1529 PL7420525G1 4Z8AR2R13 | 178-8 | 5905-195-6761 |RC20GF104J 


5910-668-0038 7417163P5 178-17 | 5905-502-3418 


4Z8AR1C1 RV4ATSD105A 


4Z8AR2R14 
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Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


4Z8AR2R15 
4Z8AR2R16 
4Z8AR2R17 
4Z8AR2R18 
4Z8AR2R19 
4Z8AR2R20 
4Z8AR2R21 
4Z8AR2R22 
4Z8AR2R23 
4Z8AR2R24 
4Z8AR2R25 
4Z8AR2R26 
4Z8AR2R27 
4Z8AR2R28 
4Z8AR2TP1 


4Z8AR2V5 
4Z8AR2XV1 
4Z8AR2XV2 
4Z8AR2XV3 
4Z8AR2XV4 
4Z8AR2XV5 
4Z8AR3 


4Z8AR4 
4Z8AR5 


4Z8AR6 


4Z9PS1C1 
4Z9PS1C2 
4Z9PS1R1 
thru 
4Z9PS1R4 
4Z9PS1iR5 
4Z9PS1TB1 
4Z9PS1T1 
4Z9PS1V1 
4Z9PS1XV1 
4Z9R1 

thru 

4Z9R4 
4Z9R5 
4Z9RE6 
4Z9R7 

thru 
4Z9R18 
4Z9TB1 
4Z9TB2 


492 


Fig. & 
Index 
No. 


178-19 
178-22 
178-7 

178-24 
178-23 
178-23 
L78=7 

178-7 

178-26 
178-26 
178-25 
178-25 
178-27 
178-27 
178-30 


178-1 
178-2 
178-2 
178-3 
178-3 


178-5 
178-5 
178-4 
178-4 
176-1 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-279-3504 
5905-116-8998 
5905-279-2513 
5905-279-1757 
5905-171-1998 
5905-171-1998 


3350 098000-6511 
3350 098000-6511 


5905-279-2515 
5905-279-2515 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-195 -6806 
5905-195 -6806 
5895 -503-7844B 


5960-262-0152 
5960-262-0167 
5960-262-0167 
5960-503-4870 
5960-503-4870 
8850 899000 
8850 899300 
8850 899300 
8850 899000 
8850 899000 
5895-505-1529 


T.O, 31P1-2GPA23-4 


Part 
No, 


RC20GF472J 
RC20GF683J 
RC20GF105J 
RC20GF152J 
RC20GF 333d 
RC20GF333J 
RC20GF195J 
RC20GF195J 
RC20GF474J 
RC20GF474J 
RC20GF1013 
RC20GF101J 
RC20GF102J 
RC20GF102J 
7030268P1 


JAN6AU6WA 
JAN1I2AT7TWA 
JAN12AT7TWA 
JAN6005/6AQ5W 
JAN6005/6AQ5W 
53D16450 
53K17726 
53K17726 
53D16450 
53D16450 
PL7420525G1 


(same components as 4Z8AR1) 


176-2 


| 5895-505-1528 


| PL7420520G1 


(same components as 4Z8AR2) 
| 5895-505~-1529 


176-1 


| PL7420525G1 


(same components as 4Z8AR1) 


176-2 


| 5905-505-1528 


| PL7420520G1 


(same components as 4Z8AR2) 


176-4 


137-66 
179-18 
179-5 
179-5 
179-6 
179-4 
180-7 
180-7 
180-11 


180-12 
180-19 
180-15 
180-5 
180-6 
179-15 


179-16 
179-17 
179-15 


179-9 
179-10 


5935-295-3078 


5895 -504-2737 
5910-644-6164 
5945 -644-9179 
5945 -644-9179 
5945 -644-9178 
5895 -504-2356 
5910-668-0507 
5910-668-0507 


3350 128000-5155 


5905-299-1995 
5940-238-6957 
3340 


3370 304000-1235 


5935-260-0516 
5905-279-1959 


5905-279-2675 
5905-254-7101 
5905-279-1959 


5940-205 -0472 
5940-665-9137 


54A17403 


PL7710923G1 
CP09A1KB104K 
20474-5 
20474-5 
20474-4 
PL7608055G1 
GC45M104 
GC45M104 


RC32GF 334J 
7771534P2 
7418707P1 
JAN1Z2 
TS102P01 
RC42GF150J 


RC42GF333J 
RC42GF104J 
RC42GF1503 


7771534P 26 
7771534P29 


Reference 
Designation 


4Z9TB3 
4Z9T B4 
4Z9T1 
thru 
4Z9T9 
5 

5Bl 
thru 
5B3 
5Cl1 
thru 
5C3 
5DSs1 
thru 
5DS3 
5DS4 
5DS5 
thru 
5DS7 
5F1 
thru 
5F6 
5H1 
5H2 
5J1 
5J2 
thru 
5J4 
5J5 


Class Code 
or 
Stock No, 


9940-665 -9137 
5940-205 -0472 
3340 63850210 


6105-553-1905 


5910-668-1844 


7700-539065-23 


6210-295-0985 


5920-665-2881 


5325-249 -6352 
5325-249 -6352 
8850-531875-52 
8850-587948 


5935-549-3166 
66256695019 


5905-101-2612 


5905 -502-8434 
5905-158-5731 
5905 -502-84 34 
5905-158-5731 
5905 -502-84 34 
5905-158-5731 
3930-050-2680 
5930-642-9264 
5930-548-8048 


6250-299 -6487 
5920-669 -9888 


5910-112-6962 
5910-666 -0130 
5910-666-0130 
5910-101-3847 
5910-120-1687 
5910-101-3847 


77715 34P 29 
77715 34P 26 
7485509P2 


E800007 
A8105 38 


CP53B1EF105K 


LH64PR5 


A825501 
LH64PA5 


FO3G1RO00A 


AN931B8-13 
AN931B8-13 
AN3102A~-36-5S 
26-160-16 


AN3102A-36-5P 

(MR36W150 
ACVVR) 

RU4B270K 


RA20A2S101AK 


A851002 
7661K5 
B853010G2 


B853009G14 
5625-3 
HKL 


C803004 
JANIN69 
JANIN69 
CP54B4EF254V 
CP70E1EF105K 
CP70E1EF105K 
CM35B472K 
CP70E1EF405K 
CM35B472K 
41RJ 

41RJ 

26-159-16 
RC30BF 221K 


T.O, 31P1-2GPA23-4 Section IV 


Reference Designation Index 
Class Code 


Fig. & Class Code 


Reference 
Designation 


10AR1XV1 


192-1 
192-1 
192-3 
192-5 
192-2 
192-2 
192-7 
192-7 
192-23 
192-16 
192-25 
192-25 
192-26 
192-26 
192-22 
192-21 
191-28 
(same 


or 
Stock No. 


5950-587-6815 
5950-587-6815 


3370-448000-5735 
3370-448000-5735 


5935-260-0516 
5935 -260-0516 
5935 -260-0517 
5905-321-6641 


components as 5Z1) 


components as 5Z1) 


5915-501-3514 
5915-501-3514 
8850 531875-52 
8850 531875-52 


5935-201-4172 


5935-549-3166 
5935 -549-3166 
5895-538-0513 


3935 -280-2074 
5905-114-9970 
5930-507-4018 
6220-299-6656A 
6220-299-6656A 
6625-649-3045 
5895 =569-6635 
5910-187-2792 
5910-644-6213 
5905-192-0667 
5905-279-1757 
5905-539-4565 
5905 -521-8864 
5905-279-1757 
5905-644-8291 
5905-665 -75 34 
5905 -666-4362 
5905 -644-8849 
5895-503-7844B 
5895-503-7844B 
5960-667-6682 
5960-193-5136 
8850 geese 


RC 30BF 273K 
RC30BF 273K 
RC 30BF 221K 
RC 30BF512J 
RC 30BF104K 
RC30BF104K 
RB17E3RO00F 
RB17E3RO00F 
B848001 
B848000 


JAN5727/2D21W 
JAN5727/2D21W 


TS102P01 
TS102P01 
TS101P01 
B805001 
C803004 


C803004 


PL7418777G1 
FA1735 
AN3102A-36-5S 
AN3102A-36-5S 
D33675-P 
3363M6-20 


336 3M6-30 
3363M6-20 
3363M6-12 


AN3102A24-11S 


AN3102A-36-5P 
AN3102A-36-5P 
PL7710926G1 
AN3140-327 
AN3140-327 


AN3102A-20-27P 


RP101FD102KK 
7708761P5 
A-5180 

A-5180 
PL7608408G1 
PL7709021G2 
CM15D2213 
CPO9A1KE103K 
RC20GF224J 
RC20GF152J 
RN70B1004F 
RN70B4993F 
RC20GF152J 
7707158P1001 
RT7/8-21-10H 
7707158P5111 
7707158P1003 
7030268P1 


JAN5751 
JAN5687 
93K17726 


Reference 
Designation 


10AR1XV2 
10AR2 


10CR1 
10CR2 
10CR3 
10C1 
10C4 
10C6 
10C7 
10C8 
10C9 
10DS1 
10J1 
10J2 
10J3 
10J4 
10J5 
10J6 
10M1 


10P1 
10R1 
10R2 
10R4 
10R5 
10R6 
10R8 
10R9 
10R12 
10R13 
10R15 
10R17 
10R18 
10R19 
10R20 
10R22 
10R23 
10R24 
10R25 
10R26 
10R27 
10S1 


15AR1ARI1C1 
15AR1AR1C2 
15AR1ARIC3 
15AR1AR1C4 
15AR1ARIP1 


15AR1ARIR1 
15AR1AR1R2 
15AR1ARIR3 
15AR1ARIR4 
15ARIARIR5 
15AR1AR1R6 


Index 
No. 


13-3 
189-8 


or 
Stock No. 


8850 899300 
5895 -569-6597 


Part 
No. 


53K17726 
PL7708772G1 


(same components as 1Z3Z3AR1) 
3370 206000-1341| JAN1N198 


189-14 
189-15 
189-15 
190-1 
189-34 
189-34 
189-12 
189-19 
189-10 
189-44 
190-6 
190-6 
189-21 
-21 
-46 
-46 
-31 


189-1 

190-2 

189-33 
190-5 

189-43 
189-33 
189-37 
189-25 
189-37 
189-26 
189-17 
189-13 
189-18 
189-33 
189-01 
189-31 
189-15 
190-4 

190-3 

190-4 

190-3 

189-40 
189-40 
189-39 
189-41 


189-45 
194- 
194-16 
201-4 
202-17 
202-7 
202-7 
202-6 
202-1 


202-16 
202-16 
202-15 
202-12 
202-11 
202-10 


5910-668-0308 
5910-126-1619 
5910-126-1619 
5910-284-4050 
5910-644-3546 
5910-669-4949 
6240-155-8706 
8850 021040 

8850 021040 

8850 021040 

8850 021040 

5935 -642-1003 
5935 -642-1003 
6625-556-8634 


8850 585813-52 
5905 -279-3504 
5905-502-0177 
5905 -644-8581 
5905 -665-9113 
5905-502-0177 
5905-158-5731 
3350 

5905-158-5731 
5905 -644-8360 
5905-171-2000 
5905-195 -6806 
5905-185-8510 
5905-502-0177 
5905-299 -2020 


5905-279-2019 
5905 -666-3374 
9905-500-5290 
5905 -666-3374 
50905 -500-5290 
5930-307-4016 
5930-307-4016 
5930-548-5086 
9930-050-2707 


6210-643-4119 


1800-020183180 
5895 -615-9568B 
5910-668-0473 
5910-101-5766 
5910-101-5766 
5910-160-1155 
5935 -644-9296 


5905 -556-3183 
5905 -556-3183 
5905-553-2204 
5905-192-3973 
5905-195-6761 
5905-254-9201 


JAN1N315 
JAN1N315 
7417163P3 
CV11D450 
CV11D450 
CM15C1013 
CP09A1KC105K 
7411474P12 
47 

51G16095 
51G16095 
51G16095 
51G16095 
UG1094/U 
UG1094/U 
HS-3, Type A 


AN3106A-28-2P 
RC 20GF472J 
SA1601 
RB18BE25002C 


RA20A2FD352AK 


SA1601 


RA20A2SD103 AK 


RB19BE10003C 


RA20A2SD103AK 


RB19BE20003C 
RC 20GF684J 
RC20GF102J 
RC 20GF103J 
SA1601 

RC 32GF273J 
RV4ATFD503A 
RC 20GF512J 
RB18BE47500C 
RB18BE263R2C 
RB18BE47500C 
RB18BE263R2C 
77049 35P 2 
77049 35P 2 
7707257P3 
ST52N 


LH60BR4 
PL7305900G1 
PL7611976G1 
PL7428428G1 
CM35D362G 
CM35C103K 
CM35C103K 
CM30D332J 
26-4501-16P1 
1002 
RN70B1583F 
RN70B1583F 
RN70B4223F 
RC 20GF471J 
RC20GF104J 
RC 20GF473J 
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Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


15AR1AR1R7 
15AR1AR1R8 
15AR1AR1R9 
15AR1AR1 
R10 
15AR1AR1 
Ril 
15AR1AR1 
R12 
15AR1AR1 
R13 
15AR1AR1 
R14 
15AR1AR1 
R15 
15AR1AR1 
R16 
15AR1AR1V1 
15AR1AR1V2 
15SAR1AR1X 
vil 
15AR1AR1X 
v2 
15AR1C1 
15AR1C2 
15AR1J1 
15AR1R1 
15AR1R2 
15AR1R3 
15AR1R4 
15AR1R5 
15AR1R6 
15AR1R7 
15AR1R8 
15AR1R9 
15AR1R10 
15AR1R11 
15AR1R12 
15ARITB1 
15AR1TB2 
15AR1T1 
15AR1V1 
thru 
15AR1V4 
15AR1XV1 
thru 
15AR1XV4 
15B1 


15C1 
thru 
15C4 
15DS1 
15DS2 
15PS1 
15 PS2 
15 PS3 
15PS4 


15PS5 


494 


202-14 
202-13 
202-13 


202-12 
202-8 
202-9 
202-11 
202-5 
202-18 


202-18 
202-2 
202-3 


202-4 


202-4 

201-11 
201-11 
201-7 

201-12 
201-13 
201-12 
201-13 
201-14 
201-15 
201-15 
201-15 
201-14 
201-14 
201-15 
201-15 
201-24 
201-24 
201-22 
201-2 


201-18 


194-45 


194-24 


194-48 
194-48 


194-11 |5895-643-2265B 


Class Code 
or 
Stock No. 


5905-279-2515 
5905-171-2000 
5905-171-2000 
5905-192-3973 


5905-279-2513 


3350 098000-3531 


5905-195-6761 
5905-279-2522 
5905-502-9459 


5905-502-9459 
5960-262-0167 
5960-262-0210 


8850 899300 


8850 899300 

5910-160-2256 
5910-160-2256 
5935-204-7705 
5905-254-9201 
5905 -279-2522 
5905-254-9201 
5905-279-2522 
5905-192-3973 
5905-192-3973 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
5905-192-3973 
5905-192-3973 
5905-190-8889 
5905-190-8889 
1270-258-8257 
1270-258-8257 
1270-258-8257 


3370 427000-5933 


5935-224-0813 


5910-668-0093 


6240-267-1167 
6240-267-1167 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


RC20GF474J 
RC20GF684J 
RC20GF684J 


RC20GF4713 
RC20GF105J 
RC20GF162J 
RC20GF104J 
RC20GF154J 
RN75B3012F 


RN75B3012F 
JAN12ATTWA 
JANS814A 


53K17726 


53K17726 
CP61B1EF105K 
CP61B1EF105K 
26-4401-16S 
RC20GF473J 
RC20GF154J 
RC20GF473J 
RC20GF154J 
RC20GF471J 
RC20GF4713 
RC20GF101J 
RC20GF101J 
RC20GF4713 
RC20GF4713 
RC20GF101J 
RC20GF1013 
7771534P5 
7771534P5 
TTLTT7T5 Pl 
JAN5933 


MIP5TM 


A0-4345 
CP70B1FF605K 
1822 


1822 
PL7605941G1 


(same components as 1PS1) 


194-12 5895-669-5112B 


| PL7605939G1 


(same components as 1PS2) 


194-13 5895-669-5118B 


| PL7605038G1 


(same components as 1PS3) 


194-14 5895-643-2264B 


| PL7605940G1 


(same components as 1PS$5) 


194-17 5895-553-1818B 


PL7611957G1 


Reference 
Designation 


15PS5CR3 
15 PS5CR4 
15PS5C1 
15 PS5C2 
15PS5L1 
15PS5R1 
15 PS5R2 
15PS5TB1 
15PS5TB2 


15Z2F18 
15Z2M1 
15Z2R1 
15Z2R2 
15Z2R3 
15Z2R4 
15Z2R5 
15Z2R6 
15Z2R7 
15Z2R8 
15Z2R9 
15Z2R10 
15Z2R11 
15Z2R12 
15Z2R13 
15Z2R14 


Fig. & 


Index 
No. 


203-6 


203-17 
203-15 
203-16 
203-13 
203-8 
203-9 
203-3 
203-4 
203-4 
203-5 
203-11 
203-12 
194-27 
194-27 


194-28 
194-29 
194-27 
194-29 


194-49 
194-49 
194-9 


(same components as 1Z1) 


194-3 
195-9 
195-9 
195-5 


195-4 


195-3 


195-4 


195-3 


195-2 


195-16 
195-28 
195-28 
195-27 
195-27 
195-24 
195-19 
195-25 
195-26 
195-26 
195-25 
195-25 
195-10 
195-23 
195-22 


Class Code 
or 
Stock No. 


6130-504-0130 


6130-669-5509 
5910-668-2174 
5910-666-7795 
5950-645-8886 
5905-542-8435 
5905-521-8864 
1270-258-8257 
5940-500-9562 
5940-500-9562 
5940-665 -9135 
53950-645-8910 
5950-646-1439 
5940-502-4770 


5940-205-0472 
5940-665-9134 
5940-502-4770 
5940-665-9134 


6210-643-4119 
6210-643-4119 
6110-519-1780 


5840-611-3189 


3370 206000-1341 
3370 206000-1341 


5920-636-0963 


5920-295-9064 


53920-502-0287 


5920-295-9064 


5920-502-0287 


5920-669-9382 


6625-539-9872 
5905-665-7538 
5905-665-7538 


3350 850300-6611 
3350 850300-6611 


5905-644-8410 
5905-644-8470 
5905 -666-3383 
5905-644-8586 
5905-644-8586 
5905-666-3383 
5905-666-3383 
5905-195-6806 
5905 -644-8352 
5905-666-3379 


6RS21PD12AEH1 


7709896P1 
CP70B1FG156K 
CE41C500G 
98G472 
RN75B3013F 
RN70B4993 F 
7771534P5 
7771534P24 
7771534P24 
7771534P25 
7415294P1 
7415286P1 
7771534P8 


7771534P26 
7771534P7 
7771534P8 
77171534P7 


LH60BR4 
LH60BR4 
PL7607952G2 


PL7611950G1 
JAN1N198 
JAN1N198 
F03G1R00B 


F03GR750B 


F03GR375B 


F03GR750B 


F03GR375B 


F03GR250B 


7709209P1 
RT7/8-21-10G 
RT7/8-21-10G 
RT7/8-21-10F 
RT7/8-21-10F 
RB15BE11002D 
RB16BE26802B 
RB18BE37502D 
RB18BE35002D 
RB18BE35002D 
RB18BE37502D 
RB18BE37502D 
RC20GF102J 
RB15BE16002B 
RB15B#6001B 


Reference 
Designation 


15Z2R15 
15Z2R16 
15Z2R17 
15Z2R18 
15Z2R19 
15Z2S1 
15Z2S2 
15Z283 
15Z2TP1 
15Z2T P2 
15Z2XF1 
thru 
15Z2XF18 
15Z3 
15Z3TB1 
thru 
15Z3TB6 
15Z3TB7 
15Z3TB8 
15Z3Z1 
15Z3Z1AR1 
15Z3Z1AR1 
R1 
15Z3Z1AR1 
R2 
15Z3Z1AR1 
R3 


15Z3Z1AR1. 


R4 
15Z3Z1AR1 
vil 
15Z3Z1AR1 
v2 
15Z3Z1AR1 
xXvV1 
15Z3Z1AR1 
XV2 
15Z3Z1AR2 
thru 
15Z3Z1AR6 


15Z3Z1J1 
thru 
15Z3Z1VI12 
1 Z3Zi2 


15Z3Z3 


1527324 
15Z3Z4AR1 
thru 
15Z3Z4AR4 


15Z3Z4J1 
thru 
15Z3Z4J8 
15Z3Z4K1 
15Z3Z4XKi 
15Z4 
15Z4J1 
thru 
152436 
15Z4TB1 
15 Z4TB2 


Fig. & 
Index 
No. 


195-17 
195-21 
195-20 
195-18 
195-17 
195-8 

195-14 
195-15 
195-13 
195-12 
195-6 


194-4 
196-14 


196-15 
196-15 
196- 
196-1 
197-12 
197-15 
197-14 
197-13 
197-1 
197-2 
197-3 


197-3 
196-1 


Class Code 
or 
Stock No. 


9505 -644-8580 
5905-644-8353 
5905-665-6760 
5905-665-6761 
5905-644-8580 


5903-296-6701 
5930-050-2704 
5935-258-4727 
5935-257-7044 
5920-669-9888 


1800-020188320 
5940-665-9134 


5940-552-7767 
5940-552-7767 
5895-615-9567B 
5895-615-9566B 
5904-643-5859 
5905-642-0924 
5905-539-4565 
5905-539-2641 
5960-669-6682 
5960-262-0167 
8850 899300 


8850 899300 
5895-615-9566B 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


Part 
No. 


RB16BE24402B 
RB15BE14002B 
RB15BE56001B 
RB16BE19602B 
RB16BE24402B 
68598-F4C 
7411355 P4 
ST52K 
118930-C 
118930-B 

HKL 


PL7305901G1 
7771534P7 


77171534P6 
7771534P6 
PL7428440G1 
5895-615-9566B 
7708703 P3323 
7708703 P1003 
RN70B1004F 
RN70B1304F 
JANS751 
JAN12ATTWA 
93K17726 


53K17726 
PL7717315G1 


(same components as 1Z5Z3Z1AR1) 


196-7 


196- 


5935-549-5407 


5895-615-9567B 


7013644P2 


PL7428440G1 


(same components as 15Z3Z1) 


196- 


|5895-615-9567B | PL7428440G1 


(same components as 15Z3Z1) 


196- 
196-1 


5895-615-9564B 
5895-615-9566B 


PL7428441G1 
PL7717315G1 


(same components as 15Z3Z1AR1) 


196-9 


196-5 
196-10 
194-5 
198-7 


198-9 
198-9 


5935-549-5407 


5945-500-9724 
5935-549-4587 
5945-566-6809 
5935-643-7742 


59940-552-7767 
5940-552-7767 


7013644P2 


CR2791G123A11 
54D17428A 
PL7305905G1 
26-4401-32S 


7771534P6 
7771534P6 


Fig. & 
Index 
Designation No. 


Reference 


15274271 198- 
15Z4Z1CR1 |199-3 
thru 
15Z4Z1CR10 
15Z4Z1K1 
thru 
15Z4Z1K10 
15Z74Z1K11 |198-4 
thru 
15Z4Z1K16 
15Z4Z1P1 


198-3 


199-1 


15Z74Z1P2 199-1 
15Z4Z1XK1 
thru 
15Z4Z1XK16 
157472 


199-2 


198-5 


15Z4Z3 198-5 


15Z5 


15Z6 194-31 
15Z6J1 
thru 
1576J6 
15Z6J7 
thru 
15Z6J15 
15Z6J16 
15Z6J17 
15Z6TB1 
thru 
15Z6TB11 
15Z6TB12 
WeVAr 
15Z7CR1 
15Z7CR2 
15Z7CR3 
15Z7K1 
15Z7K2 
15Z7K3 
15Z7K4 
15Z7K5 
15.Z7K6 
15Z7R1 
15Z7TB1 
thru 
15Z7TB3 
15Z7TB4 
15Z7T1 
15Z7T2 
15Z7XK3 
15Z7XK4 
15Z7XK6 


204-19 


204-20 


204-24 
204-21 
204-2 


204-5 
194-15 
200-7 
200-8 
200-8 
200-11 
200-11 
200-4 
200-13 
200-10 
200-13 
200-6 
200-16 


200-18 
200-21 
200-20 
200-5 
200-14 
200-14 
205- 
205-5 
200-13 


200-11 
200-4 


Section IV 


Reference Designation Index 


Class Code 
or 
Stock No. 


9945-617-2507 
6130-507-7192 


5945-522-9639 


59945-500-7724 


500-8148 
5935-500-8148 


9935-549-4587 


5945-617-2507 


5935-149-2671 


5935-665-5706 


5935-236-0958 
5935-665-5708 
5940-502-4770 


5940-636-5490 
9895-553-1844 
6130-507-7193 
6130-507-7192 
6130-507-7192 
5945-644-9179 
5945-644-9179 
39945-500-6724 
5945-549-8835 
9945-644-9178 
5945-549-8835 
5905-257-0937 
1270-258-8257 


5940-205 -0472 
5950-646 -2474 
5950-646-1421 
5935-129-9358 
5935~-321-5121 
9935-321-5121 
5895-586-5925B 
6240-143-3118 
5935-149-2671 


9935-283 -1269 
5930-050-2680 


Part 
No. 


PL7443135G1 
8A2HS1 
CR2791G123A10 


CR2791G123A11 


26-4501-32P- 
1004 

26-4501-32P- 
1004 

54D17428-A 


PL7443135G1 


(same components as 1527471) 
|5945-617-2507 
(same components as 1527471) 
194-10 |6110-500-4706 
(same components as 1Z1) 


| PL7443135G1 
PL7607952G1 


PL7611953G1 
PL7611953G2 
AN3102A-28-12P 


AN3102A-28-128 


AN3102A-24-11P 
AN3102-28-12S 
7771534P8 


77171534P28 
PL7611981G1 
15A2HS1 
8A2HS1 
8A2HS1 
20474-5 
20474-5 
2-2-090-1117 
SKHG-CC-CC 
20474-4 
SKHG-CC-CC 
RC42GF472J 
7771534P5 


7771534P26 
7485507P1 
7485509P1 
TS101P02 
54A14775 
54A14775 
PL7613225G1 
60A 
AN3102A-28-12P 


JJO34P1 
ST42A 


495 


Section IV 


Reference Designation Index 


Reference 
Designation 


16TB1 
thru 
16TB4 
16XDS1 
16Z1 
16Z1B1 
thru 
16Z1B6 
16Z1DS1 
16Z1DS2 
thru 
16Z1DS27 
16Z1R1 
thru 
16Z1R5 
16Z1R6 
16Z1R7 
thru 
16Z1R12 
16Z1R13 
16Z1R14 


thru 
16Z1R18 
16Z1R19 
thru 
16Z1R23 
16Z1R24 
thru 
16Z1R29 
16Z1R30 
thru 
16Z1R35 


496 


205-16 


205-6 
205-3 
206-14 


206-1 
206-2 


206-27 


206-28 
206-29 


206-23 
206-16 


Class Code 
or 
Stock No. 
5895-615-2902B 


6250-299-6487 
5895-657-1371B 
5990-284-4813 


6240-155-7836 


5905-615-8443 


5905-108-4936 
§905-583-7154 


5905-190-8889 
5905-108-5587 


5905-556-7633 


5905-665-7928 


5905-279-1876 


T.O. 31P1-2GPA23-4 


77171534P9 


5625-3 
PL7718828G1 
7411380P2 


327 
AN3 140-327 


7709847P5 


RP151FD750KK 
7709847 P4 


RC20GF1013 
RA20A2SD502 
AK 


RB18AE16001F 


RT7/8-21-10D 


RC20GF222J 


Reference 
Designation 


16Z1R36 
16Z1S1 
16Z1TB1 
16Z1TB2 
16Z1XDS1 
16Z1XDS2 
16Z1XDS3 
thru 
16Z1XDS27 
16Z2 
16Z2AR1 
thru 
16Z2AR3 


16Z2J1 
thru 
16Z2J6 
16Z2TB1 
16Z2TB2 
16Z3 


16274 
16Z4C1 
thru 
16Z4C4 
16Z4C5 
16Z4C6 
16Z4F1 
16Z4J1 
16Z4R1 
16Z4R2 
16Z4T1 
16Z4XF1 


Fig. & Class Code 
Index or 
No. Stock No. 


206-23 
206-26 
206-12 
206-12 
206-3 
206-4 
206-5 


5905-190-8889 
5930-050-2704 
5940-665-9134 
5940-665-9134 
6210-557-8716 
6210-643 -4087 
6220-299-6656A 


205-9 
205-7 


5895 -627-5716B 
1800 021984516 


Part 
No. 


RC20GF101J 

ST52K 

7771534P7 
7771534P7 ) 
8-3730-X17-111 yi 
2-3730-XP17-111 
7710692P11 


PL7421307G1 
PL7709021G2 


(same components as 10AR1) 


194-1 | 8850 021040 


207-4 
207-4 
205-9 


1270-258-8257 
1270-258-8257 
5895 -627-5716B 


(same components as 16Z2) 


205-10 | 5895-660-8421B 
208-10 | 5910-668-0093 


5910-668-2174 
5910-552-1545 
5920-284-7732 
5935-295-3129 
5905-279-1959 
5905-279-1959 
5950-646-2474 
5920-669-9888 


208-12 
208-11 
208-1 
200-3 
200-4 
200-4 
208-6 
208-2 


51G16095 


7771534P5 
7771534P5 
PL7421307G1 


PL7717352G1 
CP70B1FF605K 


CP70B1FG156K 
CP70B1FF805K 
FO3G8RO0A 

5262 

RC42GF150J = 
RC42GF150J \\ 
7485507 P1 | jp 
HKL ep 


